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PREFACE 


This publication provides statistical data on selec- 
ted financial and operational characteristics of cons- 
truction establishments primarily engaged as general 
contractors in residential building. 


The data result from the 1973 Census of Resi- 
dential General Building Contractors, except for intro- 
ductory Tables 1 to 4 which are reproduced from the 
Statistics Canada publication Construction in Canada 
(Catalogue 64-201). 


The 1973 Census of Residential General Building 
Contractors was taken during the latter part of 1974 
and the early part of 1975. Resulting data are based on 
submissions by some 3,300 general contractor estab- 
lishments, active in residential building construction 
during 1973. 


The introductory Tables 1 to 4 provide general 
statistics on construction activity in Canada. Among 
the breakdowns presented is construction volume done 
by the Construction Industry and that done on con- 
tract or own account by the other sectors of the eco- 
nomy in Canada (Table 1). The construction volume 
performed by the construction industry and related 
detail is presently under detailed examination through 
a Construction Industry Census program of which the 
Residential General Building Contractors Census cons- 
titutes one segment. This complete census of the cons- 
truction industry is being developed by the Construc- 
tion Division of Statistics Canada, and publications 
available to date are listed on the outside back cover. 


The portion of construction industry output per- 
formed by residential builders is statistically detailed in 
Tables 5 to 8. Construction by these contractors is 
presented by provincial and Canada totals in Table 5 
cross-classified by seven net revenue size groups. These 
statistics provide information on types of construction 
performed, labour inputs, capital and repair expendi- 
tures, other costs, profits and losses. Tables 6 and 7 
provide similar statistics cross-classified by establish- 
ments primarily engaged in new and repair construc- 
tion, and by degree of specialisation in type of cons- 
truction. Tables 8 and 9 provide financial information 
in absolute values and ratio form respectively, at a 
sample level. 


The cooperation of the general contractors in the 
building industry is gratefully acknowledged. Their 
contribution in questionnaire field testing and response 
made this publication possible. 


PETER G. KIRKHAM, 


Chief Statistician of Canada. 


PREFACE 


La présente publication renferme des données statis- 
tiques sur certaines caractéristiques relatives aux finances 
et aux opérations des établissements de construction qui 
sont essentiellement des entrepreneurs généraux en bati- 
ments domiciliaires. 


Les données découlent du recensement de 1973 des 
entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, sauf 
pour ce qui est des tableaux introductoires | a 4, tirés de 
la publication de Statistique Canada intitulé La construc- 
tion au Canada (1° 64-201 au catalogue). 


Le recensement de 1973 des entrepreneurs généraux 
en batiments domiciliaires a eu lieu a la fin de 1974 et au 
début de 1975. Les données qui en découlent sont 
fondées sur les déclarations de quelque 3,300 établisse- 
ments d’entrepreneurs généraux qui se sont occupés de 
batiment domiciliaire en 1973. 


Les tableaux introductoires 1 a4 présentent des sta- 
tistiques générales sur les travaux de construction au 
Canada. Parmi les répartitions présentées, on trouvera des 
chiffres sur le volume de la construction effectuée par 
lindustrie du batiment et des travaux publics et sur le 
volume de la construction effectuée a contrat ou pour 
compte propre par les autres secteurs de économie au 
Canada (tableau 1), Le volume de la construction effec- 
tuée par l’industrie du batiment et des travaux publics et 
les détails s’y rattachant sont présentement a l’étude dans 
le cadre du programme du recensement de l’industrie du 
batiment et des travaux publics, dont le recensement des 
entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires consti- 
tue un élément. Ce recensement complet de P’industrie du 
batiment et des travaux publics est élaboré par la Division 
de la construction de Statistique Canada. Les publications 
disponibles jusqu’a maintenant sont énumérées a linté- 
rieur de la couverture arriére. 


La partie du produit de Vindustrie du batiment et 
des travaux publics qui ressortit aux entrepreneurs en 
batiments domiciliaires fait l'objet de statistiques détaillées 
qui sont publiées aux tableaux 5 a 8. La construction de 
ces entrepreneurs est présentée par province et pour le 
Canada entier au tableau 5, avec recoupements selon sept 
ranches de taille des recettes nettes. Ces statistiques 
donnent des renseignements sur les types de construction 
exécutée, les entrées de main-d’oeuvre, les dépenses d’in- 
vestissement et les dépenses de réparation, les autres frais 
et les bénéfices. Les tableaux 6 et 7 renferment des statis- 
tiques semblables, recoupées selon les établissements dont 
Pactivité principale est la construction neuve ou les répara- 
tions et selon le degré de spécialisation par genre principal 
de construction. Les tableaux 8 et 9 contiennent des ren- 
seignements financiers en valeur absolue et sous forme de 
ratios respectivement fondés sur des échantillons. 


Nous remercions de leur collaboration les entre- 
preneurs généraux de l’industrie du batiment. Leur contri- 
bution aux essais sur le terrain du questionnaire et leur 
collaboration au moment de remplir le questionnaire ont 
rendu possible cette publication. 


Le Statisticien en chef du Canada, 


PETER G. KIRKHAM. 


SYMBOLS 


The following standard symbols are used in 
Statistics Canada publications: 
.. figures not available. 


... figures not appropriate or not applicable. 
— nil or zero. 


- - amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 


t revised figures. 


x confidential to meet secrecy requirements of 
the Statistics Act. 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont employés 


uniformément dans les publications de Statistique Canada: 


. .nombres indisponibles. 
...mayant pas lieu de figurer. 
— néant ou zéro. 
- - nombres infimes. 
P nombres provisoires. 
¥ nombres rectifiés. 


x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi 
sur la statistique relatives au secret. 


TABLE OF CONTENTS 


Page 
(GeneraltRevicwmmeerts a yo ene cos crete erry tots a 
Table 

1. Total Value of Construction Work Perform- 
ed — Contractors and Others by New and 

RG Pale 1D 7 EMED TD a8 PLA SOD RR ae 10 
2.Total Value of Construction Work Per- 
formed — Current and Constant Dollars by 

INGY giitel IRejoehie, IGOMIS oooh e505 < 11 
3. Capital and Repair Expenditures — Sum- 

mary by Sectors, Canada 1973-1975 .... 11 
4. Total Value of Construction Work Perform- 

edi lype ot structure, 1973-1975 « t0.4- 12 


5. Residential General Building Contracting 
Industry, Operating Statistics classified by 
Size Group, Canada and Provinces, 1973... 14 


6. Residential General Building Contracting 
Industry, Operating Statistics classified by 
Ty pe-of Work, Canada, 1973 » 3 S452 Jed: 30 


7. Residential General Building Contracting 
Industry, Operating Statistics classified by 
Degree of Specialization in Major Type of 
Construction Performed, Canada, 1973 .. 32 


8. Residential General Building Contracting 
Industry, Financial Statistics for Establish- 
ments reporting Balance Sheet Informa- 
tion, classified by Size Group, Canada, 
LOT Sis e AMAT ARID Sete Ns 5 oie wis fice 42 


9. Residential General Building Contracting 
Industry, Financial Ratios for Establish- 
ments reporting Balance Sheet Informa- 
tion, classified by Size Group, Canada, 


LOVER AE BCC a eras. Cee ott at as sites 
HOOUNO LE SMemrpeeor cere ner at eres rae taccue. «tries aye cas 45 
QUES UTOINNENITS © 9%, atch ong dictate eens OTRO OC 46 


TABLE DES MATIERES 


Revnerechcraleun webu an 20.4 a4 spins. ski Aang es ood 7 


Tableau 


1. Valeur globale des travaux de construction exé- 
cutés — Entrepreneurs et autres, selon la con- 
struction neuve et les réparations, 1971-1975 10 


2. Valeur globale des travaux de construction exé- 
cutés — Dollars courants et dollars constants 
selon la construction neuve et les réparations, 


OGG OS. ns ber ori ninas MMS cg sk 11 
3. Immobilisations et réparations — Sommaire par 

SECUCUIGN Ganad aa 9/521 O1/) aan one ee il 
4. Valeur globale des travaux de construction exé- 

cutés — Genre de construction, 1973-1975 .. 12 


5. Les entrepreneurs généraux en batiments do- 
miciliaires, statistiques d’opération classées 
suivant la tranche de taille, Canada et pro- 
VILTICCS MALO See nper eee iy ean es 0: cy eer 14 


6. Les entrepreneurs généraux en batiments domi- 
ciliaires, statistiques d’opération classés sui- 
vant le genre des travaux, Canada, 1973 .... 30 


7. Les entrepreneurs généraux en batiments domi- 
ciliaires, statistiques d’opération suivant le 
degré de spécialisation par genre principal de 
CONSIMUCHIONM Canadaw OWS mene tee Sy 


8. Les entrepreneurs généraux en batiments domi- 
ciliaires, statistiques financiéres des établis- 
sements fournissant des données relatives au 
bilan, classés suivant la tranche de taille, 
Canad ao See wae irene ine tree cere helices 42 


9. Les entrepreneurs généraux en batiments domi- 


ciliaires, proportions financiéres des établis- 
sements fournissant des données relatives au 
bilan, classés suivant la tranche de taille, 
Canada Ors. wrwtehoid oe awardee. eral < 44 


oh 


7 


ene 
cas 


LF ene) pace BISA 


7 i 
6 


+ ve Tr th ae i J W aati ay 
m4 tc “] epi 1 ta & SA89 Fil }- faz Br Ae 
E 70] OORT ea bre vi 


ye ee te ein) = 
atene? ariree yd eae 
yi ‘le by a q ‘any ae 

ol BAL: sir) Le inte eh he eof 
erpuers 
gall engO svrteubing 
epee! .qQuay. ) oir 


Hien 1a noRlesR eo 


hn suidd) «(jarred lariue 
Ameya Aolieimy® , her. 


[e soley 3 AWW Ww 


‘nae Morin. ; an, 


ne ie een la 


Niet ana i}, 


ful Jexdieng re sae 
jeveté Imo een) 
, seal Sf Venton, ear 
ult yet bel leenlty? cre 
ie ‘ 1) ope ny 
Sapieh itn sii merase euabnentyh 741.8 + gobi Arenal deimiiess & 
"ie bed i 7 4 Ti s het a1 4 , “ yee win yuntera come! 
Fics ae Nan Cae . ee ajuerel ool: yl) ipa iteesie Fed ‘ 


7. rH HB ‘ c . 
} as ry, 


GENERAL REVIEW 


Construction Activity 


Total construction acticity comprises the output 
of the construction industry, plus the output by con- 
struction labour forces of establishments classified to 
other than the construction industry (usually referred 
to as force or own account construction). 


The total value of construction activity in 1973 
(as detailed by sector and type of construction in Tab- 
les 1 to 4) was $20.2 billion. Building construction 
accounted for $12.4 billion, while the engineering por- 
tion contributed another $7.8 billion to the total pro- 
gramme. Of the total value of work for building con- 
struction, $11.3 billion was put in place by construc- 
tion contractors, with the balance of $1.1 billion being 
performed by own account labour forces. 


The residential component of building construc- 
tion accounted for $7.2 billion, of which $6.7 billion 
was put in place by construction contractors and $0.5 
billion by own account labour forces. The non-residen- 
tial portion of building construction was $5.2 billion 
and consisted of $4.6 billion put in place by construc- 
tion contractors and $0.6 billion performed by own 
account. 


New construction accounted for $10.4 billion of 
the total building programme, with $9.7 billion put in 
place by construction contractors and $0.7 billion by 
own account. The repair component of building con- 
struction was $2.0 billion of which $1.6 billion was 
performed by construction contractors and $0.4 billion 
on own account. 


The Residential General Building 
Contracting Industry 


The earlier mentioned $7.2 billion value of Resi- 
dential building construction, put in place by 
construction contractors, reflects the contributions of 
both general and specialized trade contractors. For the 
most part, the contracts for these structures were 
awarded to Residential General Building Contractors, 
and it is their activity which is the subject of this publi- 
cation. 


Results of the 1973 Census of Residential Gener- 
al Building Contractors indicate that establishments 
classified to this industry segment had a total value of 
work amounting to $2,066,020,292. This figure com- 
prises $1,943,399,081 of total construction work (in- 
cluding work sub-contracted out by these general con- 
tractors) and $122,621,211 of other operating reve- 
nues such as project management, sales of materials 
and rentals. 


REVUE GENERALE 


Travaux de construction 


L’ensemble des travaux de construction comprend 
les travaux de Vindustrie de la construction proprement 
dite et les travaux exécutés par la main-d’oeuvre des éta- 
blissements qui ne sont pas classées dans l’industrie de la 
construction (généralement désignée sous le nom de con- 
struction de main-d’oeuvre ou construction pour propre 
compte). 


En 1973, la valeur globale des travaux de construc- 
tion (répartis en détail par secteur et genre de construc- 
tion dans les tableaux 144) s’est élevée 4 $20.2 milliards. 
La construction de batiments représentait $12.4 milliards 
de l’ensemble alors que la part des travaux de génie était 
de $7.8 milliards. De la valeur globale des travaux de cons- 
truction de batiments, $11.3 milliards en travaux ont été 
exécutés par des entrepreneurs en construction et le solde, 
soit $1.1 milliard en travaux, a été exécuté par la main- 
d’oeuvre utilisée pour propre compte. 


La construction résidentielle s’est chiffrée a $7.2 
milliards, dont $6.7 milliards imputés a des entrepreneurs 
en construction et $0.5 milliard 4 la main-d’oeuvre utilisée 
pour propre compte. La part des batiments non-domici- 
liaires a été de $5.2 milliards, soit $4.6 milliards pour les 
entrepreneurs en construction et $0.6 milliard pour la 
main-d’oeuvre utilisée pour propre compte. 


La construction neuve a représenté $10.4 milliards 
de ensemble du programme du batiment, dont $9.7 mil- 
liards imputés a des entrepreneurs en construction, et $0.7 
milliard a la main-d’oeuvre utilisée pour propre compte. 
En ce qui concerne les réparations de batiments, elles se 
chiffrent 4 $2.0 milliards, dont $1.6 milliard pour les entre- 
preneurs en construction et $0.4 milliard pour la main- 
d’oeuvre utilisée pour propre compte. 


L’industrie des entrepreneurs généraux en batiments 
domiciliaires 


Les $7.2 milliards mentionnés plus haut représen- 
tent la valeur des travaux de construction domiciliaire mis 
en place par des entrepreneurs en construction et repré- 
sentent les contributions des entrepreneurs généraux et 
spécialisés. Dans la majorité des cas, les contrats de ces 
travaux ont été adjugés a des entrepreneurs généraux en 
constructions domiciliaires; et c’est l’activité économique 
de ces derniers qui fait l’objet de la présente publication. 


Les résultats du recensement de 1973 des entrepre- 
neurs généraux en constructions domiciliaires indiquent que 
les établissements classés dans ce secteur de l’industrie ont 
eu une valeur globale des travaux exécutés totalisant 
$2,066,020,292. Ce chiffre comprend $1,943,399,081 en 
recettes totales provenant de la construction (y compris 
les travaux confiés en sous-traitance par les entrepreneurs 
zénéraux) et $122,621,211 provenant d’autres sources 
comme la maitrise d’oeuvre, la vente de matériaux et les 
locations. 


The 1973 results are aggregated from data 
reported by about 3,300 general contractors who were 
mainly engaged in residential building during 1973. In 
terms of construction work by own labour force (i.e., 
revenue minus work sub-contracted out) these contrac- 
tors contributed $1,185 ,194,558 to construction indus- 
try output. 


Tables 5, 6 and 7 report operating statistics in 
the sense that revenue and costs are adjusted for 
change in work in progress to represent value of con- 
struction put in place. The financial statistics in Tables 
8 and 9 are based on income statement and balance 
sheet information as reported. Revenues are not ad- 
justed and do not represent work put in place due to 
the fact that not all billings are recognized as revenue 
within the current year. 


Operating Statistics by Province and Net Revenue 
Size Group (Table 5) 


Size groups in Table 5 are based on firms’ total 
revenue minus sub-contracts. Firms operating in more 
than one province are included in each province in 
which they perform work and in the appropriate size 
group. Some known characteristics of the industry are 
confirmed in these tables. The total Canada table (page 
12 and 13) shows the dominance of larger firms in this 
segment of the industry. The two largest establishment 
size groups, comprising 2% of all firms, perform more 
than one third of the total volume and the top 6% of 
all establishments have one half of the market. Resi- 
dential contractors are generally less unionized and 
have a smaller average size than those in the non-resid- 
ential segment of the industry. 


Smaller firms are largely unincorporated, con- 
tract proportionately more repair construction and 
have relatively higher overhead costs. 


Operating Statistics by Major Type 
of Work (Table 6) 


Firms are grouped in Table 6 by their specializ- 
ation in either new or repair construction. New con- 
struction is defined to include all contracts for new 
work put in place. This includes additions, alterations, 
conversions and major renovations, where either a struc- 
tural change takes place or the life of an existing asset 
is extended beyond its normal life expectancy. All 
other construction work is defined as repair construct- 
ion. This is generally construction necessitated by da- 
mage or deterioration and includes minor renovations 
and alterations made to maintain the operating effi- 
ciency of existing structures. 


Les résultats de 1973 sont rassemblés a partir des 
données fournies par environ 3,300 entrepreneurs géné- 
raux dont l’activité principale était le batiment domici- 
liaire en 1973. En termes de travaux exécutés par leur 
propre main-d’oeuvre (c.-a-d.,recettes moins travaux con- 
fiés en sous-traitance), apport de ces entrepreneurs au 
produit de Vindustrie de la construction a été de 
$1,185,194,558. 


Les tableaux 5, 6 et 7 donnent les statistiques d’ex- 
ploitation, en ce sens que les revenus et cotits sont ajustés 
pour tenir compte des changements dans les travaux en 
cours afin de représenter la valeur des travaux de construc- 
tion exécutés. Les statistiques financiéres des tableaux 8 
et 9 sont basées sur des renseignements tirés de l’état des 
revenus et du bilan. Les recettes ne sont par rajustées et ne 
représentent pas les travaux exécutés vu que les montants 
facturés ne sont pas tous considérés comme recettes de 
Pannée en cours. 


Statistiques d’exploitation par province et recettes nettes 
par groupe de taille (tableau 5) 


Les groupes de taille figurant au tableau 5 sont basés 
sur les recettes totales des entreprises moins les travaux de 
sous-traitance. Les entreprises qui effectuent des travaux 
dans plus d’une province sont comprises dans chaque pro- 
vince dans laquelle elles exécutent leurs travaux et dans le 
groupe de taille appropriée. Ces tableaux confirment cer- 
taines des caractéristiques connues de l'industrie en ques- 
tion. Le tableau pour l'ensemble du Canada (page 12 et 
13) montre la prépondérance des grandes entreprises dans 
ce secteur de l’industrie. Les deux plus grands groupes de 
taille d’établissements, qui représentent 2 % de toutes les 
entreprises, exécutent plus d’un tiers du volume total des 
travaux de construction domiciliaire et 6 % des établisse- 
ments majeures détiennent la moitié du marché. La taille 
des entreprises actives dans la construction domiciliaire est 
généralement plus petite que celle des entreprises spéciali- 
sées dans la construction non-domiciliaire et leur person- 
nel est également moins syndiqué. 


Les petites entreprises ne sont généralement pas 
constituées en corporation et effectuent relativement plus 
de travaux de réparation, et supportent relativement plus 
de frais généraux. 


Statistiques d’exploitation par genre principal 
de construction (tableau 6) 


Les entreprises figurant au tableau 6 sont groupées 
d’aprés leurs spécialisations, soit en construction neuve, 
soit en réparation. La définition de expression construc- 
tion neuve doit comprendre tous les contrats d’ouvrages 
neufs exécutés. Cela comprend les rajouts, les transforma- 
tions, les accomodations, et les rénovations importantes, 
lorsqwune modification est apportée a une construction 
ou que la vie utile d’une immobilisation est prolongée 
au-dela de sa vie utile probable. Tous les autres travaux de 
construction sont définis comme des travaux de répara- 
tion. Il s’agit généralement de travaux de construction ren- 
dus nécessaires par suite des dommages ou des détériora- 
tions survenus a Pimmeuble ainsi que des travaux de 
rénovation et de réfection de moindre importance propres 
a conserver une construction en état d’exploitation. 


The table shows that 94% of the sampled residen- 
tial general contractors are mainly engaged in new con- 
struction. Six per cent of contractors specialize in re- 
pair work which comprises 91% of their construction 
revenue but only 56% of all repair work. The remaining 
portion is done by contractors primarily engaged in 
new construction. 


Operating Statistics by Specialization in Type 
of Construction (Table 7) 


In this table, firms are grouped by percentage 
ranges of specialization in construction types. The spe- 
cialization in this case is expressed as the percentage of 
major type of construction to total construction per- 
formed. 


Types of buildings in each category are as fol- 
lows: 


(a) Single detached: This type is commonly called a 
“single house”. It contains only one dwelling unit 
which is completely separated on all sides from any 
other dwelling or structure. Included in this cate- 
gory are other residential structures, consisting 
mainly of summer cottages, cabins, shacks and con- 
versions. 

(b) Double: This category includes dwelling units se- 
parated by a common wall extending from ground 
to roof. Single attached dwellings in structures con- 
sisting of only two dwelling units and structures 
originally designed, or structurally converted, to 
provide two dwelling units, one above the other 
and adjoining no other structure are classified as 
double. 

(c) Row Housing: All other single attached dwellings 
whether in rows of three or more dwellings or sim- 
ply a unit adjoining a store or other non-residential 
structure, are classified as Row Housing. 


(d) Apartment Building: Includes all dwellings of the 
apartment, flat-type other than the duplex-type 
mentioned above. 


This category includes: 
(i) Double-duplex. 
(ii) Triplex. 
(iii) Row-duplexes. 
(iv) Apartments as commonly known. 


(v) Dwellings over, or at the back of, a store or 
other non-residential structure. 


The largest group consists of contractors special- 
izing in the construction of single detached houses. In 
average volume terms this group is the smallest, due to 
the nature of the product. Especially in the case of 
apartment building, major portions are performed by 
developers and non-residential general building contrac- 
tors. 


Le tableau indique que 94 % des entrepreneurs géneé- 
raux en batiments domiciliaires couverts sont surtout spé- 
cialisés dans la construction neuve. Six pour cent se spé- 
cialisent dans les travaux de réparation, lesquels représen- 
tent 91 % de leurs recettes provenant de la construction 
mais 56 % seulement de l’ensemble des travaux de répara- 
tion. Les autres travaux sont exécutés par des entrepre- 
neurs qui se spécialisent surtout dans la construction 
neuve. 


Statistiques d’exploitation par spécialisation selon 
le genre de construction (tableau 7) 


Dans ce tableau, les entreprises sont réparties par 
groupe de pourcentage de spécialisation selon les genres de 
construction. Dans ce cas, la spécialisation s’exprime par 
le pourcentage du genre principal de construction par rap- 
port a l’ensemble des travaux de construction exécutés. 


Les genres principaux de construction dans chaque 
catégorie sont les suivants: 


a) Maisons détachées: Ce genre de logement est commu- 
nément appelé “maison simple’. Il ne contient qu'un 
seul logement compléiement isolé, de tous cdtés, de 
tout autre logement ou construction. Cette catégorie 
comprend d’autres structures domiciliaires, tels que 
chalets, cabines, huttes et transformations. 


b) Maisons doubles: Cette catégorie comprend les loge- 
ments séparés par un mur mitoyen s’élevant du sol au 
toit. Les logements simples attachés faisant partie de 
structures ne comptant que deux logements ou une 
structure construite ou transformée de fagon 4 donner 
deux logements situés ’'un au-dessus de l’autre sans au- 
tre construction attenante, sont classés comme maisons 
doubles. 

c) Maisons en rangée: Tous les autres logements simples 
attachés, quils fassent partie d’une rangée de trois loge- 
ments ou plus ou qu'il s’agisse simplement d’un loge- 
ment attenant a un magasin ou a une autre construc- 
tion non domiciliaire, sont classés comme maisons en 
rangée. 

d) Appartements: Ce sont tous les logements du genre ap- 
partement ou plain-pied et qui ne sont pas de la caté- 
gorie des duplex. 


Autrement dit, cette catégorie inclut: 


(i) Les duplex jumelés. 

(ii) Les triplex. 

(iii) Les duplex en rangée. 

(iv) Les maisons d’appartements au sens courant du 
terme. 

(v) Les logements situés au-dessus ou 4a l’arriére d’un 
magasin oude toute autre construction non domici- 
ciliaire. 

Le plus grand groupe se compose d’établissements 
spécialisés dans la construction de maisons individuelles 
mais en termes de volume moyen, il est le plus petit, fait 
inhérent dt a la nature de son produit. Il est 4 noter que 
surtout ce qui a trait a la construction d’appartements une 
partie substantielle du volume de construction est exécu- 
tée par les entreprises actives dans le domaine de l’aména- 
gement des terrains et logement, ou par les entrepreneurs 
généraux en construction non-domiciliaire. 
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Financial Statistics by Size Group 
(Tables 8 and 9) 


Tables 8 and 9 present financial characteristics 
based on a sample of firms reporting both income 
statement and balance sheet information. 


While only some more commonly used financial 
ratios are published in Table 9, basic data for deriving 
additional ratios are available from Table 8. It may be 
pointed out that the profit to revenue ratio is based on 
gross revenue, whereas for some analyses the net reve- 
nue basis (or revenue minus sub-contracts) is more rele- 
vant. 


Further Information 


Users of the statistics are cautioned that the cen- 
sus results, as published, do not represent all residential 
contract construction performed in Canada during 
1973 for the following reasons: 


(a) Significant residential building construction is per- 
formed by owner builders and project managers 
who are not classified to the construction industry 
and who, for this reason, are not included in this 
census. 

(b) Residential building construction performed by 
general contractors primarily engaged in non-resi- 
dential and engineering construction is not includ- 
ed. 

(c) No estimate is made for non-response. 


The data presented in this publication represents 
only a selected portion of total 1973 statistical infor- 
mation available on the Residential General Building 
Contracting Industry. Additional statistics (in grouped 
totals only) or other information such as definitions, 
methods and coverage, may be made available on user 
request. 


Enquiries should be directed to: Construction 
Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A OZ6. 


Statistiques financiéres par groupe de taille 
(tableaux 8 et 9) 


Les tableaux 8 et 9 présentent des caractéristiques 
financiéres basées sur un échantillon d’entreprises fournis- 
sant a la fois des renseignements sur des revenus et sur le 
bilan. 


Le tableau 9 ne contient que les ratios financiers les 
plus communément utilisés, mais il est possible de tirer 
des ratios supplémentaires 4 partir des données de base du 
tableau 8. Il convient de remarquer que le rapport du 
profit sur les recettes est basé sur les recettes brutes, alors 
que pour certaines analyses, les recettes nettes (ou recettes 
moins travaux de sous-traitance) sont plus significatives. 


Remarques finales 


Il y a lieu de rappeler aux utilisateurs des statisti- 
ques que les résultats du recensement publiés ici ne repré- 
sentent pas les caractéristiques de toute la construction de 
batiments domiciliaires effectuée au Canada en 1973 pour 
les raisons suivantes: 


a) Une partie considérable des travaux de construction do- 
miciliaire est exécutée par des constructeurs proprié- 
taires ou par des organisations de gérance qui ne sont 
pas classés dans l’industrie de la construction et qui, de 
ce fait, ne sont pas compris dans ce recensement. 

b) Les travaux de construction domiciliaire exécutés par 
des entrepreneurs généraux qui exécutent principale- 
ment des travaux de construction non-domiciliaire et 
de génie ne sont pas compris. 

c) Aucune estimation n’est faite pour la non-réponse. 


Les données publiées dans ce rapport ne représen- 
tent qu’une partie de l’ensemble des données statistiques 
disponibles sur l'industrie des entrepreneurs généraux en 
batiments domiciliaires pour 1973. On pourra obtenir sur 
demande d’autres données statistiques (sous forme d’agré- 
gations seulement) ainsi que de plus amples renseigne- 
ments, par exemple, sur les définitions, les méthodes et le 
champ observé. 


Les demandes doivent étre adressées a: Division de 
la construction, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) 
K1A 0Z6. 


TABLE 1. Total Value of Construction Work Performed — Contractors and Others4 by New and Repair, 1971 - 19751.2 


TABLEAU 1. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Entrepreneurs et autres4 , selon la construction 
neuve et les réparations, 1971 - 197512 


Contract construction 


Other construction? Total construction 


Year Travaux a forfait Autres travaux4 Total, travaux ae construction 
Année New Repair New Repair Repair 
~ ios Total — Mak Total ~ Total 
| Neuve | Reparations Neuve | Reparations Réparations 
$000,000 

VOTH UR ice min ste eae ae teeta te 11,108 1S 9 Smilin e2a08, 2,168 994 15,865 
BIO ie Men kad hel ecurany eter athe ras i 11,984 1,760 | 13,744 2,485 1,060 17,289 
DREN [Gie5 <a cra. thick ites Lou eee 2,021 | 15,904 3,071 1,199 20,174 
LO aac, ab atyn gal a Res geWstren sty ey. 2,293 | 19,194 3,598 1,423 24,215 
HRY Sieiay Oko oo RECRE Batten PISS) || Gl \Ney3} 4,505 159i 27,249 


Sce footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 
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TABLE 2. Total Value of Construction Work Performed — Current and Constant Dollars by New and Repair, 1966 - 197512 


TABLEAU 2. Valeur globale des travaux de construction exécutés -- Dollars courants et dollars constants, selon la construction 


neuve et les réparations, 1966 - 19751,2 


if Total construction as 
percentage of Gross 
Repair National Expenditure 
New — Neuve = Total = 
Réparations Valeur totale de la 
construction en pourcentage 
Year de la dépense nationale brute 
Annee Constant Constant Constant Constant 
Current 1961 Current 1961 Current 1961 Current 1961 
dollars dollars dollars dollars dollars dollars dollars dollars 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
courants constants courants constants courants constants courants constants 
1961 1961 1961 1961 
$°000,000 % 
11 RSG eve: 3S a ete ce eh PT cae ee 9,281 ed On 1,954 1,696 Ir23e 9,403 18,2 17.3 
aE) OP Me ee eta Wess Vee use ea MBS cer esau Serr eee 9,474 PEW 2,146 1,763 11,620 9,342 GS) 16.7 
“YOST Ss 5. nc a Ribena eae eee oer eee 9,909 7,862 2,305 1,831 12,214 9,693 16.8 16.3 
BO CO RR og comet ein cr RE 8 Sey ide ct hei 10,825 8,158 2,382 gaia 13,207 9,929 16.6 NGS) 
“VSHO- o's, a> SEAM en acl Bn ert Fane 11,320 8,201 2,461 1,711 13,781 9,912 16.1 So) 
CLL asec ad Nye Aaa drole aie ies ate leat al San 13,276 9,075 2,589 1,680 15,865 LOST: 17.0 15.9 
1 DUBE Soh. sec eR eee Ben Sanne eRe ae eae 14,469 9,290 2,820 1,728 17,289 11,018 16.7 15.4 
DU: Aan 2 A Seen aan 16,954 10,140 3,220 1,823 20,174 11,963 17.0 iGy7h 
eH Gane Mere oe eke gas case tek es, Semees o 20,499 10,738 3,716 1,876 24,215 12,614 17.4 Nes) 
eh Re es, Foo Pts SP dae ee Bs 23,079. 4,170 27,249 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 


TABLE 3. Capital and Repair Expenditures — Summary by Sectors, Canada, 1973 - 1975253 


TABLEAU 3. Immobilisations et réparations — Sommaire par secteurs, Canada, 1973 - 19752,3 
a ae ee Se eee Se OTS SE Ne Ee EE ANS Se ele fies i ek LG 


Capital expenditures Repair expenditures Capital and repair expenditures 
Immobilisations Réparations Immobilisations et réparations 
= 
Con- Machinery Con- Machinery | Con- Machinery ; 
struction and Sub- struction and Sub- struction and 
activity equipment total activity equipment total activity equipment 
sd = 3; = = = = = Total 
Travaux Machines Total Travaux Machines Total Travaux Machines 
de et partiel de et partiel de et 
cons- outillage cons- outillage cons- outillage 
truction truction truction 
“i $000,000 a aa 
Agriculture and fishing — Agriculture et péche . . 1973 346.3 1,247.3 1,593.6 134.7 323.0 457.7 481.0 Lo 1033 BOSL3 
1974 459.9 1,516.2 1,976.1 184.0 388.0 572.0 643.9 1,904.2 2,548.1 
1975 542.3 [5735.3 2,297.6 212.4 455.4 667.8 754.7 2210 2,965.4 
Seonestry —=Morets: 2.3 05 2s, Mia @ege Gee es 1973 76.4 103.0 179.4 2S 95.3 122.6 103.7 198.3 302.0 
1974 105.3 143.9 249.2 S17 101.2 132.9 137.0 245.1 382.1 
1975 125.0 129.9 254.9 32.4 113.5 145.9 157.4 243.4 400.8 
Mining, quarrying and oil wells — Mines, carrié- 1973 | 1,276.3 404.4 1,680.7 192.5 489.1 681.6 1,468.8 893.5 2,362.3 
res et puits de pétrole. 1974 1,528.6 494.3 2,022.9 183.0 574.8 757.8 L1G 1,069.1 2,780.7 
. 1975 1,762.5 $42.7 2,305.2 210.9 629.3 840.2 1,973.4 LU720) 3,145.4 
Manufacturing — Fabrication. ........... 1973 985.8 | 2,682.2 3,668.0 275.8 1,642.9 1,918.7 1,261.6 4,325.1 5,586.7 
1974 1,362.2 3,599.5 4,961.7 338.2 1,807.6 2,145.8 1,700.4 5,407.1 HAUG fe) 
1975 1,748.5 4,318.4 6,066.9 367.1 196709 2,335.0 2,115.6 6,286.3 8,401.9 
Utilities — Services d’utilité publique ....... 1973 2,672.6 2,484.2 5,156.8 498.2 1,119.0 Pern 3,170.8 3,603.2 6,774.0 
1974 Ci ew Ph DENIS 6,115.9 637.3 L goed 1,872.3 3,775.0 4,213.2 7,988.2 
| 1975 4,102.4 3,560.7 7,663.1 740.9 1,439.4 2,180.3 4,843.3 5,000.1 9,843.4 
Construction industry — Industrie de la construc- 1973 Sil 347.0 404.1 13.7 306.0 B17. 70.8 653.0 723.8 
tion. 1974 68.5 416.4 484.9 16.4 367.2 383.6 84.9 783.6 868.5 
1975 TIA 468.5 $45.6 18.5 413.1 431.6 95:6 881.6 977.2 
REOUSING - LOPEENt, ig cud els Sa es 1973 597705 = Eye eS) 1,187.8 - 1,187.8 7,165.3 = 7,165.3 
1974 6,975.2 = 6,975.2 1,354.6 1,354.6 8,329.8 | ~ 8,329.8 
1975 6,715.0 ~ 6,715.0 1,546.9 1,546.9 8,261.9 — 8,261.9 
Trade — Wholesale and retail - Commerce (gros et 1973 286.7 514.5 801.2 Tek 89.3 166.4 363.8 603.8 967.6 
détail). 1974 359.3 550.0 909.3 80.8 95,7) 176.5 440.1 645.7 1,085.8 
1975 358.8 $36.0 894.8 84.5 95.2 aoa 443.3 631.2 1,074.5 
Finance, insurance and real estate — Finances, 1973 1,093.5 144.6 1,238.1 66.3 22.5 88.8 1,159.8 167.1 1,326.9 
assurances et affaires immobiliéres. 1974 1,326.4 203.7 1,530.1 81.1 28.4 109.5 1,407.5 232.0 1,639.6 
1975 1,442.3 193.3 1,635.6 85.6 Saat 117.3 152794 225.0 1,752.9 
Commercial services — Services commerciaux 1973 305.0 1,100.2 1,405.2 30.4 13339 164.3 335.4 1,234.1 1,569.5 
1974 436.9 1,264.6 1,701.5 29.8 142.6 172.4 466.7 1,407.2 1873.9 
1975 $08.3 1,394.9 1,903.2 29.9 168.0 197.9 $38.2 1,562.9 2,101.1 
Institutional services — Services institutionnels 1973 913.6 228.0 1,141.6 134.7 40.0 174.7 1,048.3 268.0 1 SkGxs! 
1974 BOT IR7 267.5 1,339.2 139.1 40.0 179.1 1,210.8 307.5 1,518.3 
1975 1,269.8 289.2 1,559.0 153.0 44.5 197.5 1,422.8 83357) 1,756.5 
Government departments — Ministéres gouverne- 1973 2,961.8 410.1 3,301.9 578.4 129.8 708.2 3,540.2 539.9 4,080.1 
mentaux. 1974 3,666.5 $18.4 4,184.9 638.8 148.9 787.7 4,305.3 667.3 4,972.6 
1975 4,427.5 613.0 5,040.5 686.1 161.3 847.4 5. LiS.6 774.3 5,887.9 
BR OtAL eves icovsya, A el Sie Manele eno) sivas alto 1973 16,952.6 9,665.5 26,618.1 3,216.9 4,390.8 7,607.7 20,169.5 14,056.3 34,225.8 
1974 20,498.2 115952-7 32,450.9 3,714.8 4,929.4 8,644.2 24,213.0 16,882.1 41.095.1 
1975 23,079.5 13,801.9 36,881.4 4,168.2 5,519.3 9,687.5 27,247.7 19,321.2 46,568.9 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 
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TABLE 4. Total Value of Construction Work Performed — Type of Structure, 1973 -19751!.255 


1973 
New Repair 
= = Total 
Neuve Réparations 
No. + 
1 Construction — Total — Travaux de construction ........2eeeeeeeeees 16,954,070 3,219,694 20,173,764 
2 Building construction — Total — Construction de batiments ........-...-4- 10,368,635 2,036,490 12,405,125 
BaleResid ential --habltatlonSmcmenten sien cmei en ememe ete Mek rescue ic riomenie! el b's oem eiviecremelclte 5,977,448 1,187,832 7,165,280 
4 Single detached dwellings — Maisons individuelles...............5-.-.- 3,016,081 17 1 
5) Semi-detached and duplex — Maisons jumelées et duplex. ..............- 243,954 07 17 
6 Row houses and apartments — Maisons en rangée et appartements .......... 1,842,541 17 17 
7 Other residential construction — Autre construction domiciliaire ........... 874,872 17 17 
84 Industriall— Batimentsiindustriels) | cteeewelicieiels tel encteieineus cision <citse s/s) a1 ste sina 887,999 260,574 1,148,573 
9 Factories, plants, workshops, food canneries — Manufactures, usines, ateliers, 
GONSEIVELICS,, oO sta Sk diuig te eenret hak ee een bs acres, ca ck eee eRe ct 725,019 | 204,420 929,439 
10 Mine and mine mill buildings — Mines (batiments et usines) .............. 143,974 | 32,508 176,482 
11 Railway stations, offices, roadway buildings — Chemins de fer (gares, bureaux et | 
HATIMENTSACIVOLES) 9:2 Gl nes aoce fie «eae cee AA enh yukon Mkt ae rea LAS 22 ae 13,656 25,478 
12 Railway shops, engine houses, water and fuel stations — Chemins de fer (atcliers, | 
hangars a locomotives, postes d’eau et de combustible). ...............% 7,184 9,990 17,174 
SrCommerciali— Batiments COMmMme:NCla WX: « csueusiemsbensniisdeusicemcusiaed a. ¢uentscnaasueeaiars 1,947,375 264,161 2,211,536 
14 Warehouses, storehouses, refrigerated storage, etc. — Entrepots, magasins, entre- 
PORSMEIPODUAQMIES TCC. meet ops atric Me etree’ 02, pete fs. )oam unt eae: Sue tae 166,115 25,788 191,903 
15 Grainiclevatorse='Silosna etalrinem en, cet: sae tca ein sony Sry onen eemrame mA 10,560 4,937 15,497 
16 Hotels, clubs, restaurants, cafeterias, tourist cabins — H6tels, clubs, restaurants, 
cafetérias, cabines POUDHOUIStCS say aetie AUS wg ee At eal 2, Jaypee gece 199,341 22,366 221,707 
17 Office puildings=—Hditices-albureallxuenmuis ts. si nnen ones) a wt eee cr ene 776,114 103,603 879,717 
18 Stores, retail and wholesale — Magasins, vente de détailet de gros .......... 531,430 SPAS) 584,209 
19 Garages and service stations — Garages et stations de service .............. 99,974 38,705 138,679 
20 Theatres, arenas, amusement and recreational buildings — Théatres, cinémas, stades, 
établissemients Teereatiis meses aromaere sual ol sh ce te ces Pcchents va nen meee 162,239 14,391 176,630 
| Laundries and dry cleaning establishments — Blanchisseries et ¢tablissements de 
NEttOVAPera SECU n ANAS Vie Any) | ere Wiel’: bn eine Ree teat wie! Cage, a 1,602 1,592 3,194 
22 | Institutional — Edifices institutionnels ..........-000e eevee eueevees 1,034,656 165,348 1,200,004 
3) Schools and other educational buildings — Ecoles et autres maisons denseigne- 
(GUS COA Morr tiborts SER acH Carel c. AMER ERE EC Mee GEOR OMe coc nce tar meme an: amc 631,256 84,225 715,481 
24 Churches and other religious buildings — Eglises et autres édifices religieux... .. 15,220 8,085 23,305 
25 Hospitals, sanatoria, clinics, first-aid stations, etc. — Hopitaux, sanatoriums, 
cliniqies qpostes ide premiers'SOins, CtCy va «7 ees. «2 she Heenan on are 268,432 45,468 313,900 
26 Other institutional buildings — Autres édifices institutionnels ............. 119,748 27,570 147,318 
ZisiOthemouidine construction — A wires)/ DAtIMeNtS yc. vie wre ase 4) eh) s)eitgiin etal ene Spal iy 158,575 679,732 
28 Farm buildings (excluding dwellings) — Batiments de ferme (a l’exception des 
LOR CMCHIS) Pn. ce Reed «tee. ae ent ote saree Oy ce ne oe 230,302 88,371 318,673 
29 Broadcasting, radio and television, relay and booster stations, telephone ex- 
changes — Postes de radiodiffusion et de télévision, stations de relais, pré- 
amplificateurs d’antennes, centraux téléphoniques .................. 64,057 14,156 78,213 
30 Aecroplaneshangars,— Hangars: déavion: 2 ia. © 3 cvge eo. scpcu Aerts) «a nen 7,424 6,350 13,774 
a1 Passenger terminals, bus, boat or air — Gares routiéres, aérogares, gares mari- 
PANIES Ce abs «ne eas RL ay week aN etc te PME oes vl ES et ee aed 41,349 1,384 42,733 
82 Armouries, barracks, drill halls, etc. — Maneéges militaires, casernes, salles 
d’exercice, etc. . Se NC MR Cad oe eet een mE hc! 3cr alent “nee 4,101 10,833 14,934 
33 Bunkhouses, dormitories, camp cookeries, bush depots and camps — Dortoires, 
cuisines, depotsict canipside) OUCKETOUSIe i): etek itt dees cutee eer AR Py) 6,558 27,685 
34 Paboratoniese Laboratoiresy.,.:.., act setts Me ce wiv eee ns oie 34,314 4,018 38,332 
35 Other building constructionS — Autres batiments> ..................-- 118,483 26,905 145,388 
36 Engineering construction — Total — Travaux de génie ...........0.--00% 6,585,435 1,183,204 7,768,639 


See footnote(s) on page 45. 


TABLEAU 4. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Genre de construction, 1973-19751,2,5 


Sires 


1974 


1975 
New Repair New Repair 

= a Total - = Total 

Neuve Réparations Neuve Réparations no 
=== 

20,499,560 3,715,794 24,215,354 23,079,028 4,170,158 27,249,186 1 
12,578,220 2,310,911 14,889,131 13,212,380 2,598,946 15,811,326 2 
6,975,228 1,354,677 8,329,905 6,715,000 1,547,021 8,262,021 3 
3,617,861 17 17 3,221,000 17 17 4 
268,438 17 17 217,500 17 17 5 
159735229 17 17 1,982,500 17 17 6 
1,115,700 17 17 1,294,000 17 17 7 
1,136,848 283,814 1,420,662 1,224,147 312,278 1,536,425 8 
959,078 230,278 1,189,356 1,036,333 246,358 1,282,691 ) 
155,552 31,286 186,838 149,068 38,707 187,775 10 
11,616 14,240 25,856 23,086 17,413 40,499 11 
10,602 8,010 18,612 15,660 9,800 25,460 12 
2,543,063 300,787 2,843,850 2,912,661 315,869 3,228,530 13 
226,285 29,825 256,110 253,266 31,012 284,278 14 
8,446 2,905 TH 35 9,216 3,063 12-279 15 
253,103 23,975 277,078 205,874 23,078 228,952 16 
1,025,974 126,475 1,152,449 1,297,198 130,364 1,427,562 17 
577,284 62,599 639,883 $23,436 68,007 $91,443 18 
128,902 40,470 169,372 179,389 44,156 223,545 I) 
319,893 13,640 333,533 443,139 15,293 458,432 20 
3,176 898 4,074 1,143 896 2,039 21 
1,215,262 158,316 1,373,578 1,480,707 174,102 1,654,809 | 22 
716,716 78,656 795,372 825,928 86,751 912,679 23 
17,305 5,956 23,261 24,053 5,609 29,662 24 
335,460 56,471 391,931 400,851 62,690 463,541 25 
145,781 175233: 163,014 229,875 19,052 248,927 26 
707,819 213,317 921,136 879,865 249,676 1,129,541 Db 
303,587 120,200 423,787 356,731 138,348 495,079 | 28 
105,026 16,596 121,622 130,725 19,838 150,563 29 
10,266 10,389 20,655 17,788 10,675 28,463 30 
53,376 6,366 59,742 72,885 6,684 79,569 31 
5,160 10,287 15,447 6,186 9,929 L615 | 32 
26,380 6,787 33,167 20,845 6,337 27,182 33 
35,828 4,413 40,241 45,886 4,404 50,290 34 
168,196 38,279 206,475 228,819 53,461 282,280 | 35 
7,921,340 1,404,883 Gee |, 9,866,648 1,571,212 11,437,860 | 36 


Voir renvoi(s) a la page 45. 
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TABLE S. Residential General Building Contracting Indust 
Group,® Canada and Provinces, 


Operating Statistics classified by Size 
fo73 


$100,000 - $256,000 - 
Item Total $0-99,999 249,999 499,999 
No. = - 
Canada 
number — nombre 
Establishment classification 
LF? Total establishments-o cv ss ae s)he een, sh aus eres giteive ro: (8 nai let 35299 1.375 987 491 
Classified by legal entity: 
2) SOLID MOPTISTOLSILUP oun memea ae ReaC MEU Memems meme ey) ve rv kc wemteecente: (ote) ore) ea 1,026 729 246 43 
3 Ratt rienship)wemau cecum sm tacureatsy angers wmercctvn ole) gi ch su seu ae meme ee MEETS ot wy Sa 4 oe 8) 55 ll 
4 heropqeroehixchomeiny, cb Gato oos oo os Go ond oee an boon 2,116 573 686 437 
Classified by principal type of construction: 
5 Single:detachtedie.n seus sue Gietactntiey = fieites ey isredie te) Sew iMenchves oiler 6 fol 2,991 1,309 915 433 
6 | Double: (duplex.ssemi-detached) yrucies vicr a) cen i cmemnT acme me n= ty dere 89 23 21 17 
7 MANGAN Ae aoe Moo Ooo a on goon eG TMmGS oon Se $7 10 12 13 
Si “Apartmentsilincludinestriplex)parsmiatesy tic client eters oti ete ee 162 33 39 28 
| Classified by principal type of work: 
) New construction (including additions, alterations and conversions) 3,097 1,227 952 480 
10 ReoroKniy Roya NO bo duaotG olome a Oo ums one aha Gog ous 202 148 35 11 
Characteristics of Construction output dollars 
ii | Total valuevofconstructionioutput..)« ot wher ene ieee oe la) ©) error neMe © 1,943,399,081 117,817,299 259,590,420 285,400,110 
Detailed by type of construction: 
12 Singleidetachedar.yayemene acrerade oa cere ae LaroleyeMeente, eee me aap emsucens 1,348,420,851 102,597,879 216,975,803 228,232,886 
LSS Doublei(duplex;isemicdetached) sy siete tees) sie sieerioee elie a eel lee 127,094,015 3,801,683 8,082,794 14,156,822 
ME OM ON Miirig gin bk Oo OO Uae Onde Gd ced Doce © 6 Ono cm oe 132,294,959 2,100,819 4,877,553 10,240,848 
LSal) Apartments Gncluding triplex) iimere is i a miele crs sir = es ese) oul 235,172,945 4,450,420 17,791,619 21,254,912 
16 Noneresidential buildings) co aimemarctenciteme ctsasoae acsheaeie) sioie tenemos 80,467,328 4,731,470 11,513,047 11,514,642 
17 Mich way ytOad andkbiidee mecinaeciein) oi entets sie dee eet neat ner 7,508,432 85,697 313,850 = 
18 Oiherjenpincering? ewewelnmien yas swehe Ric reir beats wor Meaoule sO 12,440,551 49,331 35,754 = 
Detailed by type of work: 
Be) New construction (including additions, alterations and conversions) 1,891,902,211 105,618,754 246,451,905 274,702,926 
20 NUTT ALAMO tan nm Foo Meo O MoCo oO Soa en oo on eo $1,496,870 12,198,545 13,138,515 10,697,184 
Income statement 
DAT Totaloperatingireyenuerteremec: pits talemosusteie) elas casielererel ieueneneke 2,066,020,292 121,041,378 265,529,536 293,404,433 
22 GONSTHUCHIONTOVERUCD. detente (a Moicne, or cuttcsseecre citetmel oiker o akence set 1,943,399,081 117,817,299 259,590,420 285,400,110 
Digits “Opher TEvENUcS ane: wmere Maul oun atene chee heleetcce etn alk oo errant 122,621,211 3,224,079 5,939,116 8,004,323 
24%) Totalt@ peratingycosts (direct))<. 3.2 mi< sissies eke sachs ciel cs tera) oliele 1,777,190,107 99,776,873 227,830,910 254,572,207 
25 PAVINentsstOrsub-COntLACtOISum a Mele) baste teaches Meiraueeetn ln rensl cared 758,204,523 43,230,872 100,347,633 110,861,355 
26 Materials siocsn-citetcinn toner merchants lm euckamonce ee caaien Metceeea eeom earn inewrecs 487,748,053 32,996,380 71,028,121 78,849,622 
Fil Wap esliOnmr nr coe ce mere doer emtaracin eine te ener een eee 149,182,740 15,736,797 27,409,318 22,288,739 
28 Salaries lO. | ja 4. covey Mer cnet remeber myname meets 19,474,717 1,067,039 2,388,556 2,142,489 
29 Bey Ve Baas POnomG MECC ess Ucar BCD EON CioeieurA cin plod 6am 6 312,671,637 4,715,757 21,478,444 33,125,531 
30 OtherdirectCostsicasten: cewoharecce ote Mien olor Maoieeean ae ieee 49,908,437 2,030,028 5,178,838 7,304,471 
Sila Motloperatingrcosts Gndirect)emeacrels sens) yeh hake) see aemeta ise vieicirs 170,646,046 12,234,104 23,318,842 25,972,501 
32 Salaniess OLe zee cpenes te Pea eee chee cred pe ae aE ee ais 65,791,032 3,820,970 9,796,180 11,290,349 
33 BadigeDisinecacasier ske-anws eas Roe Morac astcAenn eacMremeuc taki: cater atreanmererroine 2,507,850 176,097 353,880 459,161 
34 HINANGINE ccm e TCR Ls) cee ANCE SR TS MOREL ca ee Mone 32,985,312 1,576,525 2,570,167 3,861,789 
35 DEpreciatiOnis ch tie, cc mtcwat nin aay ocd raise bu cies ol rh ce eet aes 13,809,240 1,545,720 2,010,299 1,748,824 
36 OthermindireseGosts merecne setae cleo Cie cunor. each ome wy ovacasund 55,052,012 5,114,792 8,588,316 8,612,378 
37a) Netoperating prosit (loss) before:taxes: ss level cs >) aiiuinee se) enclele 118,184,139 9,030,401 14,379,784 12,859,725 
38 ELON GA Meg een Piao hci eeee Mec are Sheikiuse een sea Loreal nuaee eee 127,903,432 10,689,512 15,633,359 14,046,545 
39 | BO 9 er inep Ort choo Sacl aio Gace OHONe sae One, Potton EA Ort aC OTL 9,293 1,659,111 1,253,579 1,186,820 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2...........0 0000 eee 19,568,529 5,915,682 2,804,781 1,117,578 
Capital expenditures 
Ais melOtaltcapital expenditures mest. ols eo aucieueloreiins amemeheneierademe ener cae 43,057,391 1,271,043 5,153,861 4,076,974 
42 Newamachinety.and equipment’. 5)... cay steney sleueinietense cr «ie (0, wldeoaane 12,203,437 898,910 1,865,378 1,306,181 
43 INewsbuildings andvother structures...) susie aietone eis eet is) aie ene 30,853,954 BD wos 3,288,483 2,770,793 
Labour characteristics number — nombre 
44| Total hours worked by wage-earning employees ............005 28,120,801 3,299,950 5,340,902 4,369,118 
45 MEOTADOVEMINIOM UW Age 1a LeStn ite Matansirenene celle: Mela ameutemede nt ie: we) ences e) 13,798,469 1,220,075 2,572,462 2,189,728 
46 Belowminionnwases tales: tare. stsis) sles Bsite ve) 2) eo eutmemamen mr ie etme ns 3,010,001 640,858 595,588 380,062 
47 INO USDECHICU Me wememn ems Noiertsy cre silt aia eset aoe antes) ao it hacks. ainet ole HS 12.33 1,439,017 2,172,852 1,799,328 
AStlehOtall Salaried emplOy.ceS ear shelsusialaiiay ctspisiie eleven aie eneiancmetememenaelte 6,823 491 1,091 1,063 
49 DOs eS SO mad om oro Ons OhGld A Cabreeo a-0-015 0.5 /Osbeo Do 1,535 93 169 162 
50 WNAITE CO ree preited suk siroinsi ce). ep siist’v ussocier sure. (auiees! 3 ey otters Recuh, Alin ueien 5,288 398 922 901 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU 5S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de tailleé, Canada et provinces, 1973 


$10,000,000 
$500,000 - $1,000,000 - $2,000,000 - and over Détail 
999,999 1,999,999 9,999,999 = stay 
et plus N° 
a2 ws 
Canada 
number — nombre 
Classification des établissements 
252 115 72 7s @ Totalidesietablissementsseme tick eaneccse ieee aeieria ces 0.6 folate « 1 
Classés suivant la forme juridique: 
6 2 - - RYO PRIObAITCSMUDIG LIES eR POP RENE, ois cotie,c Gaudl a Cewouton cathe doen epe meee 2 
10 3 5 ~ Societesyennomncollectiipesicl asnd.ccoc hae eke orem rae tee 3 
236 110 67 7 Societes.a responsabiliteimitee... o.. tc eu. cain Aree 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
205 79 45 5 Malsonsisiniplesidetachtcesmapensn suerte ke eine risky uct oa sane segs 5 
14 8 5 1 Maisons doubles (duplex, semi-detachées) ..........+.0e005 6 
10 4 7 1 MaisOnsienitaneeen corsa. akeg suckers <4 cub of aner eras cae Re Renee i 
23 24 15 = Appattements (yi cOmprisdesthiplex)) qt-melaemanensial a femehaneeentnedsiee 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
245 114 1 7 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 9 
tions). 
7 1 - — Réparationsites becom ledkeheta tats ehoce slay ca Pee RE ls Wa Wee 3 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
297,292,596 267,515,214 429,819,561 285,963,881 Valeur globale du produit de la coystruction ...............-- 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 

214,556,048 162,308,231 234,802,500 188,947,504 Maisons simplesidetachéess ais cucu sein eee one a ee 12 
21,494,130 15,641,040 38,274,356 25,643,190 Maisons doubles (duplex, semi-détachées)..............+04- 13 
13,345,228 17,577,040 46,281,783 37,871,688 MaISOnS EN TanseGaat ack ces ct since heme eh P hem aC ae ites yet © 14 
37,986,548 63,462,301 83,946,623 6,280,522 Appartementsi(y comprisiles|triplex);s «sss 1 als) «co sbalguueel sues sh 15 

9,714,750 8,118,229 25,068,850 9,806,340 Bapiments non-domuciiares,... «ce. . « 2 sdbgece wie Ueyo ete smeyenoree rat © 16 
126,301 136,124 240,908 6,605,552 Grandesoutesschenlins etiponts, a. + s+ uekeledeke suebordiens temic: 17 
69,591 272,249 1,204,541 10,809,085 AUtrestttavauxcde;Cemicr gts co ot a ore ccr Warten Wack eancdet oerey be 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
287,510,444 262,830,197 428,824,104 285,963,881 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- | 19 
tions). 
9,782,152 4,685,017 995,457 - RG Dara tlONS tay cuntvelneuten stern ae oe aro) on eicerneaeite tomes fd ai +a ar foresees 20 
Etat des profits et pertes 

307,854,260 275,204,405 454,609,765 348,376,515 Totalidesrevenus diexploitationt, «ror. ri ss) <2) cc) ode els) aioils) «i donelya 21 

297,292,596 267,515,214 429,819,561 285,963,881 Revenis de iconstraetionny ss 4k ccc er be eo 8 IO Hee ener, wee le 22 
10,561,664 7,689,191 24,790,204 62,412,634 AUTTES MEVEMUSC m mcucns Nentamer ite, cetinr se elt eds het oto) Wiel, eteeetcmone 23 

273,380,799 241,592,173 400,495,183 Dio SAle9O2 se Lotalcdesicouts:(directs)idexploitationiy 1...) sis ee leie (eeu feisyel foie)! oo 24 

124,031,091 112,528,030 162,333,686 104,871,856 Paiements aux sous-traitants .......0.55 RAR PCR MO Ee 25 
75,140,414 59,355,586 113,681,438 56,696,492 Matériauxas ieee Girua sca Gere kiste e em eset 6 ole we eate 26 
21,154,931 16,056,721 28,632,728 17,903,506 SAlairesvOM ned a aie in ek iavee Oe nis, SOM Ah OneNote eee 27 

2,912,061 2,254,418 5,520,922 3,189,232 MIFAITe TIENTS HO aera tesa S oie Ee ee ORCA ie ahd eth Web ehy sone eee eas 28 
40,484,455 42,931,834 81,011,098 88,924,518 RESEARISR., eee erent eae eee ae 06 ve) ee a ve Telerau 29 
9,657,847 8,465,584 9,315,311 7,956,358 ATR ESYCOUMISEAINEOUS ce ney Brera tay eae cytes, ut le.ce nantes pus Maen lowe 30 
25 898,925 22,725,493 33,727,304 26,768,877 Totalides'couts (indirects) d’exploitationl nr are cyene, «cle Lees oan 31 
11,706,368 9,349,694 10,939,161 8,888,310 SRE AIL EINEM SLO wert Sertich, atues a tolles Aaeer O) Meter ici, ty Awe eee 32 
113,463 151,289 1,253,960 = Greancesitrecouvrabless. Aaa ec enh ek eee ee a ole koe ees 26 
4,420,694 4,521,318 7,330,409 8,704,410 HInancementins sek wine cecal 6A ete ahs eae ee On SM ence hee 34 
1,607,815 1,754,931 2,512,810 2,628,841 AIMOTUISSEIMEN Birpain gtd Sirs Se SUNIL 2 oe eee a Sate eaten. 35 
8,050,585 6,948,261 11,690,964 6,547,316 AMUGKeSCOUNTSUNGITECES Sue ee eee, chgule emesis uk aie Geel one ore 36 
8,574,536 10,886,739 20,387,278 42,065,676 Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts...........--- 37 
11,113,829 11,507,045 15 15 Bene tice steep ett ir ote alysis ies ks Heo £5 Riveter gen cine tes «Yarra nities secre 38 
2,539,293 620,306 15 15 DE TtosMiee yest ees hc 5 id he tas, Bude Rae Raed Si eaicd Swe sae 39 
1,245,224 960,612 16 16 Bénéfices (pertes) divers avant impOts!?.. 2.2... 0... eee ee ee 40 
Dépenses en immobilisations 
8,973,683 7,376,006 14,391,680 1,814,144 Motal’ destimmobilisa tons ie eyeka.c ts s)c05 se) eee en leetreytelelta el isthe es 41 
4,327,265 923,944 1,153,576 1,728,183 Machines.etiequipement nents: ary... cceusemetlan seesiaten ones | 42 
4,646,418 6,452,062 13,238,104 85,961 Batimentsiet autres structures neufs )- . sue eo se ee 48 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
3,993,827 3,029,379 5,080,847 3,006,778 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés.......-..+-+-- 44 
2,265,083 1,497,005 2,613,038 1,441,078 A des taux horaires égaux ou supérieurs 4 ceux exigés par les syndicats | 45 
, Ouvriers. : : f 

286,889 322,953 635,845 147,806 A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés par les syndicats ouvriers | 46 
1,441,855 1,209,421 1,831,964 1,417,894 Non specificescmsscas ed eins af ican) yale ence me fone 47 
1,008 755 1,258 1,157 | Total des employés a traitement... .....--. eee ee eee er ees 48 
: 49 

[BY To) ee eat 2 one eae Pee CRMC MOM Ci, ch hei a 
Aindirectsts yo octet te ry, ap re Cates <r ss, Wome: 50 


220 170 416 305 
788 | 585 842 852 


Voir renvoi(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Cperating Statistics classified by Size 
Group,® Canada and Provinces, 1973 — Continued 


Atlantic New- Prince 
Provinces found- Edward Nova ) 
= land!4 Island! 4 Scotia!4 |Brunswick!4 
Item Total - = ‘a - $0 - 99,999 
= Terre- Tle-du- Nowell, Nouveau- 
Provinces de Neuve!4 _Prince- Ecosse Brunswick !4 
P Atlantique Edouard !4 
No. = uae © si 
Atlantic Provinces — Provinces de l’Atlantique 
number — nombre 
Establishment classification 
es leotalcestablishiments. sranetsteeremeieteeed emote etc ches te tcl of eure emaanyraraite 216 30 14 86 86 111 
Classified by legal entity: 
2 Sole;proprictorshipy ja oracaieeucuclameeenee mome. ome aera 87 14 9 37 27, 70 
3 Partnership? <3 a. cain, ohtucttne. Stake uae oR ckt ins eae: 6 - - 3 3 i 
4 [nicoxpOrateadrcompany omen meassi enteric erat unen itn cmemca cm mans 123 16 5 46 56 40 
Classified by principal type of construction: 
5 Singledetachedityr cc .-tun wicaeiho cnc des a stead, eRe A eee eS 194 28 13 715 718 107 
6 Double;(duplexssemi-detached) masta cmnmceeerir iuts ircnorak nce inl 7 1 - 3 3 1 
7 RC VANO i A i RN e Gey Gr etEMnG coe eG mC Dee oo 5 1 - 3 1 1 
8 Apartments (including triples) i) men cess eerie tonearm neem tan aes 10 =~ i 5 4 2 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions) 202 28 13 78 83 100 
1 
10 Repait- constrictions . cement musics tte Gea ves clomid earnye Scr ders Yee | 14 2 1 8 3 11 
Characteristics of construction output dollars 
WI ie LoOtalvalwe. OG CONStLUCTION OULDUCE Ms iei Neue a ehel sil Mallsdaes iol ice art ote 86,166,533 | 19,629,580 | 2,097,067 | 36,827,511 |27,612,375 | 7,612,813 
Detailed by type of construction: 
12 Singledetached: ine aa wate oe eee ae eee en ee ea St ce tapie | 50,820,690 | 13,328,028 | 1,805,564 | 14,520,278 |21,166,820 | 6,889,986 
13 Double(duplex,semi-detached))) 5% ass «oe ee oie a 5,365,716 1,510,503 25,655 2,336,112 | 1,493,446 146,652 
14 Row HOusing: Amesce sites caer eee he ce phen al eens 8,516,783 109,601 — 7,012,154 | 1,395,028 86,470 
15 Apartments! Gucluding triplex)i gens, serena emcees aie tae oy anes 12,642,422 — 186,969 | 10,150,869 | 2,304,584 112,906 
16 Nontresidential'buildinss: focus we eee eee ee ee 6,818,829 2,827,626 78,879 2,808,098 | 1,104,226 376,799 
17 Haghwayaroadrand bridges’: tostucicysin. 6 sere cn cman eels 489,549 377,032 - - 112,517 - 
18 Otheriensincerinie? se) wou a tek awe mae ean ee ee ena neem 1,512,544 1,476,790 - - 35,754 = 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and conversions) 80,556,237 | 18,031,056 2,006,798 | 34,317,502 | 26,200,881 | 6,657,770 
200 Repairconstnction:, <1 niekeasmen were Moms Ben's «cer iece tal goer vce 5,610,296 1,598,524 90,269 | 2,510,009 | 1,411,494 955,043 
Income statement 
Die PNOtalioperating revenues jatteiiccelis, ia 'sils: eva) syle sdolts) oe, Mie elsivelomet rane 91,509,906 | 19,940,028 | 2,124,832 | 40,084,569 |29,360,477 | 7,712,832 
22 CONStTICHION TOVEMUG) crc sis at oc cle Pena ey a = 3 eeeemer al OAR 86,166,533 19,629,580 2,097,067 | 36,827,511 |27,612,375 | 7,612,813 
23 Oflfenrevenuec ee ramet coat eae ae, aire oen ite ai News oats 5,343,373 310,448 27,765 | 3,257,058 | 1,748,102 100,019 
24) Lotalioperating costs (direct) ii. ave «osc: oie 9) otal cits) © os) eines ae nls, 79,937,817 | 16,932,702 1,838,828 | 35,509,600 | 25,656,687 | 6,444,074 
25 PAVE: 1O:Sub-CONLEACTONS, « caveuseeutaeie ie oust «5 cen ccna Rapa 24,479,680 3,960,973 569,349 | 11,933,136 | 8,016,222 | 1,966,413 
26 Material sai ia'c a: own vera) sectich =, ev ks, Stiesis) 16) ee euste), SRO eRe: 31,268,135 7,056,721 752,305 | 13,654,785 | 9,804,324 | 2,494,304 
27 Wace Shi ener Wo ieg Pe amine cicb esc: hte to tush eh oe eee 15,415,980 4,466,186 378,748 | 5,580,818 | 4,990,228 | 1,600,124 
28 Salarics! ipa an tay i ortatens to. vat oie noe isee eae conn oe a 532,929 85,088 9,314 217,910 220,617 $1,725 
29 MAT, cernerasetecteapsn ahs caliica feeds By Rte. eee rah teh apse aM pte ere 5,751,178 445,345 101,399 | 3,374,560 | 1,829,874 207,272 
30 Othendirecticostsmecrae we ol atpicw hess su- cus sitar od ree aches 2,489,915 918,389 Aifepies) 748,391 795,422 124,236 
Sa muotalioperating costs. (Indirect) © qc) smeteie ciel eae. «1 4) a¥e udseus iste ns 8,483,509 2,120,759 225,096 | 3,528,275 | 2,609,379 642,699 
32 Salaniess Osiemeas seus ois c8 eons okeare, etettciag tach aie ae ates Sirk ane 2,395,101 574,172 99,670 958,958 762,301 113,297 
33 BAGEdeD Si. cce sere tren Hee sore cd Suse sl cote eee ces. Sse itt Ae wee Ree ee ies 56,519 — 13,769 3,448 42,176 24,664 18,208 
34 BINATCIIS mre a ut linceat nc Sicls Makes bee hace rssh, a eR i 1,280,525 72,958 20,792 846,444 340,331 78,120 
35 Wepreckations 5 ace. das sige he ck ol eae Sos re tt RL eS RROD Pee 1,319,547 231,213 20,048 488,448 579,838 112,239 
36 OtherindirecticostSaae wicacwrress recs Maui) Grals ea choumecbes cine meneee 3,431,817 1,256,185 81,138 | 1,192,249 902,245 320,835 
37) || Net‘operating profit (loss) beforestaxes 5 «2s 6 0516 © s 2s «oo 10) ue 3,088,580 886,567 60,908 | 1,046,694 | 1,094,411 626,059 
38 PLOTGA ccs itne cows is oe RPM Cee Re rene eens OriGene ee cdtasiel  honIEe 35570 ESOL 1S 1S 1,207,093 | 1,327,986 730,191 
39 LLG SS? seta aioe eteete ee ene raed ott dea ait, Sas le eee: Shales Ga “eylrcime 483,001 15 15 160,399 2335505 104,132 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!? ............2.0005 16 16 37,932 16 159,523 368,517 
Capital expenditures 
41.4) Motalicapital expenditures® fico < oc: «ee: wie obesaleteesieketole eo thats 1,816,677 596,265 10,905 164,852 | 1,044,655 63,769 
42 Newamachinery-and:equipmient, ast) ool siete beaee tested cieuraeieeite « 923,398 130,369 10,905 164,408 617,716 $8,825 
43 New buildings'and/other structures sts = aie asdren pean iiatieh iene ren 893,279 465,896 - 444 426,939 4,944 
Labour characteristics number — nombre 
44 | Total hours worked by wage-earning employees ...........+..- 3,492,178 983,398 83,313 | 1,148,526 | 1,276,941 399,283 
45 Atiot-aboyeunion-wape rates, [ihe acacia susesms casi ey envecneureun ae 1,550,828 717,564 50,318 427,369 355,577 131,129 
46 Below Unioniwage ates: ... + cess) ceeee ies eurhac eta oom, Meee nent al 491,427 153175 30,327 354,531 91,394 75,140 
47 NOt specified | 25 cyievc dias custelia owe och teen ee ne cepa 1,449,923 250,659 2,668 366,626 829,970 193,014 
48\ Motalsalariedemployees 2 045 <.c.0.6 SMe eee ee ne ; 235 52 5) 100 78 18 
49 INC CDE NS Brac Ass Hua LAA sea OSs ATER AOS ORE or tee aero ee 39 
50 TRGITC OER Mis ewsins Lette ia cas eS as CG ee Se a ee ees 196 


See footnote(s) on page 45, 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 


la tranche de taille®, Canada et provinces, 1973 — suite 


$1,000,000 
$100,000 - $250,000 - $500,000 - and over! 4 Détail 
249,999 499,999 999,999 = : 
et plus!4 
NO 
Atlantic Provinces — Provinces de l’Atlantique 
; > number — nombre in 
Classification des établissements 
56 27 10 12 Motal/idesietablissementstegnqty > © oi ccs. ous sitecs eilepal aca sone iene 1 
Classés suivant la forme juridique: 
16 1 - = Propmctairesminiques:spyeettias ti cs +e eM eee eee ee 2 
5 = _ = SocletésiontuOmiCONCCtih ee wai nie eo Sewers ant eee 3 
35 26 10 12 Soctetésjairesponsabilite limitee oe el ee ee ee en 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
54 19 6 8 Maisons'simplerdetachees: a ee ko oc ne olen cee 5 
1 3 1 1 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................ 6 
= wu) 2 = IMaIsOnSien Tangeer fc vch cd cst vs, >: captors Menace Sodio eee cert en 7 
1 3 i 3 Appattementsi(y;comprisdestuplex) i, G6. c ae a edn a oe 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
54 27 9 1) Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 9 
mations). 
2 - 1 = Reparationsrmaraty a Ses ek wen ae cena Cuan ee 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
11,903,521 14,911,442 8,894,176 42,844,581 Valeur globale du produit de la construction ............... 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
9,967,119 9,169,485 4,133,388 20,660,712 Matsonsisimple detacheess.aes.tswatn nie <tc. > eticnaiG kD yin Ss 12 
642,791 1,907,929 1,279,872 1,388,472 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................ 13 
= 1,691,981 1,957,134 4,781,198 Maisoiisteniransee men ei ans mrt. cea ea MMe: Seam mmeIeA nS reyes 14 
318,394 1,522,176 1,469,265 9,219,681 Appartementsi(yccompris les triplex): <\. 4 a maepewel tess elem le a) (es US 
849,463 619,871 32,000 4,940,696 BAtimentsmon-domiciairesweet. cl ds a ea a eA ene es oes 16 
90,000 - Pipe NT| 377,032 Grandes routes. cheminsiet ponts\s me cobs rt eis hoes slg = 17 
35,754 - - 1,476,790 Autresitravauncde penicd neem ou nn ta ci Re ee eee 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
10,816,786 14,611,520 8,066,894 40,403,267 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 19 
mations). 
1,086,735 299,922 827,282 2,441,314 Reparations meat eee ie tA OME Avcdh os ca ai Gee eae 20 
Etat des profits et pertes 
12,134,548 15,202,473 9,298,300 47,161,753 Total'desizeyenus d’exploitationoye scenes «css > cucksdags, clyeeoicrelione 21 
11,903,521 14,911,442 8,894,176 42,844,581 Revenus, desconstructioncrs cacmenaiceet isy ora? «vse ct crass Re 22 
231,027 291,031 404,124 4,317,172 PSTIELE STE VELLUS CHIRP REET Naren het, arab ane be 23 
10,602,888 13,320,633 8,300,469 41,269,753 | Total des coits (directs) d’exploitation ........... 000050 ee 24 
3,578,449 4,556,633 2,525,972 11,852,213 PACES AUKCSOUS-CPAITATITSY. yin is ws wiay is oo ees AA ts wy SBOP oy OEE 25 
4,143,441 5,020,333 2,863,505 16,746,552 Nate nati ihe uM wi iiNisa ty cy se opi res sere eee in OAC ee 26 
2,061,194 2,366,106 1,797,164 75591 392 Gala e sO steak tek Wh aries er, Bis sive ade, ow oa UG es eh 27 
72,835 156,327 64,107 187,935 (GENUS TOTS Mey eo Gd 8 2 Serre ahaa ae eet ane Cohan e cOhcies 28 
536,930 1,039,165 548,091 3,419,720 PCHTALNS as a bp nces ere anim cae doe was ee ts Se Oe 29 
210,039 182,069 501,630 1,471,941 IMU EKES CO CIS GITECE Sch tte oes neces) SN. os Paton alt fete gpa: aeaelteepe rade | 30 
876,944 1,292,831 816,993 4,854,042 Total des coits (indirects) d’exploitation ............-..005. 31 
266,213 499,905 243,344 1,272,342 flvaitemientsLO\ vag pews as woten.ac Aeeakst tan. tce NW -nee sn A a es eee, 32 
14,716 16,871 — 12,129 18,853 (CREATICES ITTECOUVEADIES: Fives asetesete de tows mene nc lone te ows, 0 okie eNOS oe) 
119,247 176,340 108,419 798,399 TURUNEN VIN SSG Be 0G B D.S.dy6 DO OeOyG ck Cte! Oe Cupid on uicho 34 
152,550 158,841 105,337 790,580 JSTOR TOTS. 0 oh Bho! 0 Ope RAO OO © G8 Oyo Guo)c no. a¥o, yon 35 
324,218 440,874 372,022 1,973,868 IAMitresico Utsnnditectsoene ce. 5 tuk ys taku ser weal eas Pend ah as tiene 36 
654,716 589,009 180,838 1,037,958 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts ............ 37 
791,595 726,952 15 15 BYSRO TGC hohe qe Ace Rade ce ats OOo GEE EES ot cate ace ern, © 38 
136,879 137,943 15 15 PERtOS, ita cena te ONG Cote ea ete is eae 2 al 39 
97,887 41,638 16 16 Bénéfices (pertes) divers avant impéts!?................005 40 
Dépenses en immobilisations 
157,504 489,544 601,986 5030874 ale Lotalidessimmobilisationsi. tl-taten- tials eteisllalsiet tee enerene to re 41 
128,705 192,051 150,090 393,727 Machinesiet equipement:neufs: © 4. stosJjen sete tee 42 
28,799 297,493 451,896 110,147 Batuments et-autres.structures neufs . 5 i225 2 SS OS 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
498,191 578,232 426,112 1,590,360 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ........+..+- 44 
172,564 246,089 218,433 782,613 A des taux horaires égaux ou supérieurs 4 ceux exigés par les | 45 
, syndicats ouvriers. . oe) , 
56,425 17,829 45,531 296,502 A des taux horiares inférieurs 4 ceux exigés par les syndicats 46 
ouvriers. 
269,202 314,314 162,148 $11,245 NOMS eel iicoss am teme eater ate tshy © ed) carves cake leu nelce tess 47 
29 50 28 140 | ‘otalidesemployes.atraitements. .. oo ao o atetee ottenelenrleln nt 48 
5 11 6 12 DRC CEST hoe ERT GAC aE Con ater ee be ies he kere an 49 
24 39 22 98 In directs oa ecient Meas BW Bik aia col Oil emet cuter eer een 50 


Voir renvoi(s) a la page 45. 
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TABLE S. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics classified by Size 
Group,© Canada and Provinces, 1973 — Continued 


100,000 - $250,000 - 
Item Total $0- 99,999 ee 499,999 
No. 
Quebec 
number — nombre 
Establishment classification 
VAAN won coosogononduabonseooUoDU dod 702 237 244 120 
Classified by legal entity: 
2 Solejproprictorshiptc. cats cme sci eyes sree et nk hissy Cie ae ran 284 148 107 27 
3) Partnership: samen era noc cece oc akvuere ete oie eae te marca si ceie 22 12 8 1 
4 Incorporatedjcompanysegnrenns tei ee ete eae Pea eae 396 17 129 92 
Classified by principal type of construction: 
5 Single:detached!*tgars cima cs ayitet sometime aareiecane Vaca 597 216 215 97 
6 Double(duplexe semi-detached) mam amtemen sie ieee tarere te) tae cre 27 8 5 7 
fT ROw HOUSING: Bcc poke mae eee ot aee) cuca tae ae epee, 17 1 5 6 
8 Apantirenisi@nclucing triplex) mr melee a aucacn lie ary earn ea eect nis 61 12 19 10 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions) 666 Pala 239 116 
10 Repaiticonstructone kc pats cuieacec hii en eco es ee es 36 26 5 4 
Characteristics of construction output dollars 
ile Motalivalue of constructomoutputaeiem- velit merase inet. "1 enn tae 342,587,724 20,467,084 67,783,223 67,688,128 
Detailed by type of construction: 
12 Single;de tached asrsarsls asratemexaepassdie sok ations claises Gan inge 210,738,138 16,581,448 52,096,656 49,906,528 
13 Doublei(duplexssemi:detached)© 3. sams. e acces se eee 25,448,692 1,275,404 2,717,650 4,568,078 
14 ROWMUOUSINP I AtalAct Aula AeA tie a ete eee ee eee eee an 20,395,569 203,855 2,164,504 3,701,062 
15 Apartments ancludingtriplex) mamenerary cretenen eres casey eiancncnr 67,304,771 1,477,481 8,189,695 6,548,903 
16 INon-residentialibuildingsia vy. smaierived iene esate cute me 18,421,827 838,074 2,426,813 2,963,557 
17 Highwaveroadiand bridges) steno ee ennenan eae hoe pene ee 272,155 84,250 187,905 = 
18 Othenenvineering way sacen oc ae cad cane eyes Ge en ees ; 6,572 = = 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and conversions) 331,158,178 17,959,021 65,493,888 64,194,362 
20 Repaitconstructione, ern cree eB chiens arts aon he Gee here ee 11,429,546 2,508,063 2,289,335 3,493,766 
Income statement 
21. Totaloperating revenue s/cct oro a atccus eet ate a ans) oh rojvs) ese sieens taitens 348,234,305 21,037,739 68,915,921 68,692,524 
22 Consiructlonigevenuee says vss ipens wa pce Glee slay aee os Wega 342,587,724 20,467,084 67,783,223 67,688,128 
23 Othietreveness isan, ones, ross ecan ean RIE Ro Ee aS ee 5,646,581 570,655 1,132,698 1,004,396 
DAS Motaloperatine:costs(dILeCt)) meuons: atieliel eel st eieneietetistts alten chiens acts cites 311,161,410 17,784,434 60,742,811 61,365,638 
25 NOUS OVO MEMO « oo bie colin adeeb oe d oan Sek 140,801,368 7,318,678 27,748,594 25,936,641 
26 Materials Bape cB heh euishdelss wo adhe hav sk oo SaaS CAD TR TR ORE eee 106,523,413 5,966,825 20,445,166 22,000,177 
27 Wages - RO eis ae Noel oe eeu ai, 6 ees Cee Ray 35,804,759 3,486,186 8,964,088 8,229,253 
28 CELE RE NS ee oneath Ono Ofi-ond Cnc ceehomad Gare DAO ce Bees Orden. 6 0 4 3,683,039 186,680 480,202 552,146 
29 Wand reece ur) ecu rele abiclbeeeG 4 tires Ss os oars, eee 17,300,454 388,626 1,915,686 3,162,094 
30 Other direct Costs) ~ s.3 cues ehie eeazeend hed eWanou sys 52 omen re 7,048,377 437,439 1,189,075 1,485,327 
Sime Wotalloperatinecosts(indigect)igit.rststetcietaienel diene ets ermstenara lear te 26,696,021 2,044,555 5,022,267 §,527,281 
32 SalanicsLOng a Cement orale Memes comet eet ee mite e era cis 9,611,127 436,046 1,688,631 2,033,624 
33 IGA 5 Santi dm e ORM uO DUA oH ee oo Ho chp OE 198,067 31,828 57,570 67,470 
34 DEC: Gace ny om Girma boob MaOtrmd 6 gbep yc qin 6 a bis 3,726,570 394,286 562,760 876,532 
35 DeprecinOnmeem gee ia, oC Meee kaki: cree ee 1,597,661 217,375 356,505 275,029 
36 Othemindinect: costs ca 7.cc. a eaals clas ieee eave ee 11,562,596 965,020 2,356,801 2,274,626 
37 | Net operating profit (loss) before taxes .. 1.2.2.2... +. ee ee eeeee 10,376,874 1,208,750 3,150,843 1,799,605 
38 PLOfitweree ce ee Ree Ae Reo mercacts Geet anes ce ee 12,823,115 1,697,496 3,431,366 2,195,807 
39 UO SS aie ee ee as Pee eA he Mea meat esieDe Laird Pe ee 2,446,241 488,746 280,523 396,202 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 5... . eee ee ee ee eee 2,313,152 1,130,698 541,250 288,374 
Capital expenditures 
41 ss Notalicapitaltexpenditures’ «s,s eyenene musics 0) suet pecaenonemntoe aeons 4,043,308 240,437 311,208 516,425 
42 Newamachineryrandiequipment «. -. + c)s\.stcieecn nee neni 815,761 197,369 222,505 142,056 
43 New buidings:and Other structures) uss) -paicue Ee atiicnspaeanca es ventures 3,227,547 43,068 88,703 374,369 
Labour characteristics number — nombre 
44 | Total hours worked by wage-earning employees ...........+0+ 6,058,354 601,953 1,503,645 1,370,746 
45 IA TOT:AD OVE USMONLWARETAtCS, frye huey ere Weuo aiint Gun Nandetin a ies 6,058,354 601,953 1,503,645 1,370,746 
46 BELOW UNLGMAVA RESALES mans sae tsa) cc mans chores aie is. ot susan sos - = = = 
47 INOLISPE CLEC mamma cee easiness eco st stesuisiiejin aus aaron) Gl ee are on aie - - - - 
ASimleotalisalariedeniploycesim jeiteilc) isle) itoio}o Memento eta tehe ot ata aatn heme ietee 1,118 74 218 223 
AT AMWED ICCD emer ae Serer ga Ftoh aes. oa et Rech. . ERS B aor 329 20 38 40 
50 [iidinect amore act. cera on emeryiate toaen mes donc GrcG ianie hy Ee LA 54 180 183 
marl 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU 5. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille® , Canada et provinces, 1973 — suite 


$2,000,000 


$500,000 - $1,000,000 - d overl4 ae, 
999.999 1,999,999 pie. Détail 
et plus!4 No 
Québec 
number — nombre 
Classification des établissements 
69 22 LOM MRotalkdes’eta Dlissementsite hile te 1s oss yi erent cree ak oe net eile 1 
Classés suivant la forme juridique: 
2 - - PrOpRicralnessUniquessmelemahy seta tans naeie een ate ae oan 2) 
1 - - SOcistessen MOMUCOMeGtTD a auc c tn i et tenn alae One cer on 3 
66 22 10 SOCCS LET HO UNALN OTITIS: dae oencncos ceed 6 ino abo a ae 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 

54 12 3 Maisons Sip les (etachees fy cin semen Unie eu tite ene ee 5 
5 1 1 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................. 6 
2 ~ 3 MiaisOnsienranc ces. ss pn einai eae eeuedee eee ee 7 
8 9 3 Ap pPalvenaemiss (yaCOMpLIS eS ULI LeX) irene ate) Geen nee: ene cie ene? 8 

Classés suivant le genre principal de travail: 

68 22 10 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 9 

mations). 
1 ~ ~ REPAratiOnism eas eee Cees eee ae Oa: Re a a 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 

79,185,831 51,303,506 56,159,952 | Valeur globale du produit dela construction. ............200- 11 

Détaillé suivant le genre de construction: 

52,025,223 22,458,606 17,669,677 Maisonesitnplestdétachces 5m sok We. Ra. is iF kk, 7 eemren nee oper 12 
8,164,352 949,917 7,773,291 Maisons doubles (duplex, semi-détachées).................. 13 
1,838,419 1,096,069 11,391,660 Manonsien tanece ©, tere. be fits Moke Boke elle Boks balk ica aan Ls 14 

12,974,097 23,095,746 15,018,849 PN SMCS INS TUS OP COIN Oh NOS HayeNGDD) GS cak a cd woote deat oa oon 15 
4,183,740 3,703,168 4,306,475 Batimentssnon-domiciainess. yt ss mils el in) SR ee mee 16 

~ ~ ~ Grandessoutesscheminsict pontsu. © Ful) mienar meen neuen means 17 
= — ~ ANitrestravauxide center: ah.t.h¥ con kin kik b cok, Me eee 18 

Détaillé suivant le genre de travail: 
76,756,315 50,857,546 55,897,046 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 19 
mations). 
2,429,516 445,960 262,906 IG arationsy lth. Rea a EON 8. hon ee ky bo. EN OY Sagres 20 
Etat des profits et pertes 

80,642,991 51,702,507 D5242,02 50 mbotaldes reventustd exploitation. teisn. titencicie teem terete oer) estes 21 

79,185,831 51,303,506 56,159,952 REVeMus detCOMGUTIC TION mat Menn Meee Main ne Rica tere es te ae tts): een me pp) 
1,457,160 399,001 1,082,671 ANIETES TEVORUSO a marae hs ae atone Gn toi ete toe eee ee te eee 23 

73,394,984 46,082,431 S0,/ 91,112) s Lotal: des couts\(directs) d’exploitation)... 4s oe ees oo © 24 

33,102,490 22,679,144 24,015,821 PENS NO MS MUP CSOSA MCNNIS) ous & Go amc HG IG om Heats BNO StS 25 

24,296,390 14,183,366 19,631,489 AERA HTENIO 3 Sahu irk aeheele tics Heck Races at aR Aras tetra Le. ar Rago Ne 26 
8,141,967 4,671,442 2,311,823 Seti MU sak Po techie. att ANNs hee ieee oe heme nnd ee ta win. che 27 

956,152 389,266 1,118,593 Surat CeMenitse Ore een nn ay arr Don oe ea Norte 28 
4,622,645 3,263,365 3,948,038 NerkainS., teeta cece etait ots ot ea cols ee mn er oe Meter 29 
2,275,340 895,848 765,348 VETOES COURS CC CUS se ne une ete i emer Re smerdy er aie Go Petia ante 30 
6,202,403 4,399,015 355005500) |" Lotal'des cotits|(indirects)id’exploitation “7... 0206+ <5 « - 31 
2,654,021 1,375,017 1,423,788 TiraitementsLO rye 8s. ae We eae he Rey ten 4 eee 32 

29,487 8,223 3,489 GExcancesimecouvirablestt. © 8. stvtece & ity ke ae eee 33 

800,588 839,015 253,389 HIMancoment ss Mente eS ee Pad te tok, be Sok b tas be 1S eee 34 

321,380 204,836 222,536 FAGTONUISSCIN CTE toh Nee Rak Su, Sis Aen oo RN, Be, | ee 35 
ESN 1,971,924 1,597,298 AMtresicomtsinditectss 9. 5.15 oe ht, tet Ns SE PRUE! 36 
1,045,604 1,221,061 1,951,011 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts............. 37 

15 15 1,951,011 IBENICRICOS Wt, af MORON: Soweto de Dorks aks, wien Hoorn em se hak es 38 

15 15 — GHCOS Mae. We eit See R. Be west. ele te Bs ke bons Was, tate be Re widths, Bulla Re tg, 15, Ae 39 

16 16 67,313 | Bénéfices (pertes) divers avantimpots!2 ................-0- 40 
Dépenses en immobilisations 

327,137 1,223,240 1542486 || STotal des immobilisationSt. banetate to tele oheMete tobe ete ee mike abate tenes 41 

146,827 41,091 65,913 Machimesietsequipement menists tow cake fee tanto) eee 42 

180,310 1,182,149 1,358,948 Batinlentsre auMresestructunes meULSmer ern tate enc egen tsa Ce hts 43 

number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
1,361,484 804,779 415,747 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés...........--- 44 
1,361,484 804,779 415,747 A des taux horaires égaux ou supérieurs a ceux exigés par les syndicats 45 
ouvriers. 

= = = des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés par les syndicats ouvriers. . 46 

= = ~ INOMASPECITICES cura a. sacuan soon ut ce sue eG Manet crwoke emeane Some 47 

261 133 209s eLotalidesiemploy.es:altraitementarns (1+, «uo yey ona cise beeueiedeleneeuons 48 
76 35 120 DINE CUS rasta eee aes Sa EW. nto ris ie ce eeOn eh Moa eae oer meena oe 49 

185 98 89 Ind irectcar. a are ee ta Mean. Us havin ieee eeasa ar, eacnengrire 50 


Voir renvoi(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating oes classified by Size 
Group,® Canada and Provinces, 1973 — 


ontinued 


- 250,000 - 
Item $0-99,999 ¥49°999 799/999 
No. 
Ontario 
number — nombre 
Establishment classification 
17 Rarotaliestablishgients:cc1 cn -wenchs si) suet omeMememert=) otis, sone) cuisuienensi usp eioie 1,290 534 349 207 
Classified by legal entity: 
2 Sole iprophmetorshipayn wun cecexswene hemes ewe Chen eas) Gaels relcoies 424 326 81 12 
5s) PALtNELSNIP: iexeren ens camer oa ees, ia ench a! sis Meeaeiebeme to saci ehcaan eek; 92 40 30 6 
4 Incorporatedcompany rea .n 1) sei cine © cele ks eerie) Cue sce) Gr ee ee 774 168 238 189 
Classified by principal type of construction: 
5 Singlovdetachedhwpae cu eater ne sae sdt oa kurt ema een Reece 1,186 512 330 190 
6 Double(duplexasemi-detached) pon seems nc cee) eee onsen eel 34 i 6 6 
7 ROWMIOUSING SS. seuah mien ee nan erent a rae teen are armen mone 24 5 4 4 
8 Apartinents Gncluding triplex) 2 \iccuwalce antisera temetan: Ei sien eke 46 10 9 7 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions . . . 1,195 464 332 203 
10 Repair constuction. oy. uence cerca.) enone vel aiteMel sol eMenleaemen siirne 95 70 Wf 4 
Characteristics of construction output dollars 
1); Total'value of construction Outputs. system ons ole fee ie) eho en sel lew eee 943,805,365 46,515,163 89,770,247 120,000,293 
Detailed by type of construction: 
12 SUIS GetAChed hates e ile se Snes. se yr OR ye ee ee ees 643,155,399 40,413,163 76,216,197 99,356,923 
13 Double (duplex, semi-detached)! 5. a.) < ete nie ve Hie enolase boo ee 81,876,547 1,340,415 2,406,205 5,765,396 
14 CE ee TST, ee ce Semen em UAES crn ois 6. c.03 85,042,913 1,430,859 1,919,447 3,917,184 
15 Aparbmentsi(Nclhuiding fTiDIeX), <<: we slcved san) ele\ heuer ticl mateo neRnICn iter 86,154,648 1,606,016 5,334,084 6,976,297 
16 Non-residential! buildings). 3... siis.s sus +. 0,5: os ubsviens pal tome deans se 29,951,139 1,688,003 3,894,314 3,984,493 
177, Highway, road and DTA ges fa secs: dew ne RU Ga, Sokol ema DESL Se 6,710,783 1,447 - = 
18 Otheriengineering? ws das cake se SG et mpteeh sae, Fie aS Fe 10,913,936 35,260 - - 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and conversions). . . 922,017,330 40,504,829 83,948,522 115,345,642 
20 RSpPail CONSLTMOHOM co psc ea ne Gisele ws wis tip oo 6) wr oe ay eeinelee pacar 21,788,035 6,010,334 5,821,725 4,654,651 
Income statement 
ZAG) PRotaloperatingirevenvie’ ava versi-¥ oa e-e oremedeencmeneian chenescicemsneteite 1,028,426,486 47,690,913 92,470,975 124,429,338 
22 CONSE CTION TEVOMUE ores eno cle. Wy, cite thule ho vol, ee B ere ol een ca ae nt eae 943,805,365 46,515,163 89,770,247 120,000,293 
23 Oihenreventc Seance ies ou a te en ane ee eee 84,621,121 1,375,750 2,700,728 4,429,045 
DA eLotalioperating costs: (direct) ieie ieanerssab ousieleh claliabetis oiceicel olen pa leit 862,360,490 38,483,263 77,513,001 105,471,941 
25 PAvinents tO SUDCONTACTOLS. «55.51. a «tala geeky a) G5 ois eae, se le 351,866,070 16,490,295 33,548,298 45,839,081 
26 RR APOR TALS Te es conte ie Calpers: & So ALA ca PW pea ange take UPL cae 201,133,581 13,757,013 24,512,597 30,934,902 
27 WA pes Ore gra Pinter en ien tees ied tet Oo versasathe Mire Tie: ROL none ea ee ee $6,135,598 5,615,149 8,181,184 6,541,029 
28 Salartess Ooh © pais Meta hls c. it meet chutes ce De I eee me 9,113,404 356,163 906,564 821,583 
29 LEAT IS aR eNO oa TA CIE ROM TIC RAP RCM ERD TRO MECL Gut x uinein 215,331,885 155525533 8,398,270 17,525,918 
30 Other direcwCostsi., cas. sis.ton ss tt che avas sha sete totes perma re) ene 28,779,952 712,110 1,966,088 3,809,428 
SimmeLotaloperating costs (inditect)) 2 -cersvaiei<resieloin olistielshetielone oulu cheies 90,890,890 5,096,873 9,636,880 12,467,955 
32 Sal aTieSt Coes uN Surey Mtge Sess chm ameite cs oe aati ote eka ees ROR nk ae 32,787,388 1,729,615 4,374,291 5,583,412 
33 (ERT UG Oe ee ane a a eon er ere rr ear Makey AN Ty peal 76,039 155,165 Doe 22 
34 FU ISATICINO. teteite smoot mer ts Ana 8 ea, coe Me: Seren! na eis Ween 20,408,100 $10,193 1,037,147 2,007,033 
35 PIC PES CIALION Eee cua avin, eked Peete (Ste ge 8 cas aio a) ol 7,841,068 647,330 830,002 864,752 
36 Otierindirecheostsiwt writen ts o-8 on .ci.cav eo: OAS GROCER 28,083,083 2,133,696 3,240,275 3,797,236 
37a Net operating profit (loss) Defore taxes iapetcimieue: +) aieie okekouers iol ouslict 75,175,106 4,110,777 5,321,094 6,489,442 
38 EOL Ua seats seistss «ovolsaande ts Ushisibeiys cs tv osajeiiects faGeusle ‘e\e.d ae oney MCU 80,522,077 4,775,637 5,800,539 6,831,482 
39 POSSE eae Geni eee Mctrc akira cote ess: fel aa vate, sceslasniarcene' aa! tial ca ttel 6 We RN 5,346,971 664,860 479,445 342,040 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2. 22... ee ee ee ee 12,089,897 2,747,577 1,349,506 663,539 
Capital expenditures 
Alls wLotaltcapitaliexpendittres’s risus ve s\.0; e fo110) ere! ou swraibeitonementeNo ye wercemey arene 29,590,241 449,484 3,318,323 1,830,468 
42 New:machineryxandiequipment..~ 51. wge. sue siiscteyien temic! ou ores 7,904,045 300,201 $85,012 469,241 
43 New buildings andiother. structures iaia sucmetiatete caine) on uel oho aeons 21,686,196 149,283 2,733,311 1,361,227 
Labour characteristics number — nombre 
44 | Total hours worked by wage-earning employees ..........+..+.4- C 10,849,857 1,275,080 1,762,867 1,401,170 
45 Atomabovenion ware tates sonic malmeacasieeas, oaniagsed onend caer ame 3,017,870 309,408 400,994 294,354 
46 BelOwiuliOnpwac erates: iu tach ust icma earl eisinay aimnt Atkin SMUT 1,248,789 272,669 275,007 175,471 
47 INOLSPOCISIED! gira cacwin sea eeaes aeeate cents oy aisha. ay gator otic are 6,583,198 693,003 1,086,866 931,345 
a Su motalsalaried CMDPIOYCES') etiiers ciciews se ie elicits ee) eral acettereiel eer re ere 3,262 189 455 490 
49 (UNIGISe BL4 gaan tegen ONO ane I PPM Sop Pager cnr al Cm e <S “o 709 30 61 710 
50 INGO CE Mee eure Ura carrera wee ins footer terial wiisl ers: aie ane Gites tee te tte 159 394 420 


See footnote(s) on page 45. 


23593 | 


a5 = 


TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille® , Canada et provinces, 1973 — suite 


$2,000,000 
$500,000 - $1,000,000 - and over!4 Détail 
999,999 1,999,999 - 
et plus!4 | NO 
Ontario 
number — nombre 
Classification des établissements 
111 51 SSilislotalidesietablissementsia s) chs.isye ssc ‘ane a wn ahou cme onesie wre ena abi 1 
Classés suivant la forme juridique: 
4 1 - Proprictainessurigue sme solaris. 6 cd) vere che ares ANd re 2 
9 3 4 Socictésierimarmlcolectitee cc 2 ay at ananen nm & os 4 es ican ae Os 3 
98 47 34 Societésrairesponsabiliteiimitéey. <0. 1 2 + Nee a ee 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
94 35 25 Maisonsisimplesidctach eesti, aya « see cae cau 6, 10 MRM 5 
6 4 5 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............0.. 6 
4 4 3 Maisons: éntranc coms suns. wis) 6 saad acs 8 eo Aes oceans a 1 
7 8 > Appattements (y comprisiles'ttiplex)) = ("his = anes a sein ee. 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
107 51 38 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 9 
tions). 
4 _ ~ RE parationse .Gvine cin a d.oit Sab vce le the iy ee ees 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
133,636,810 125,139,713 428,743,139 | Valeur globale du produit de la construction. ...........+..-. 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 

99,744,382 78,766,668 248,658,066 Maisonsisimplesidefachicesies . naa cetua os. can 00s PAE ee 12 
9,910,297 8,254,384 54,199,850 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ...........-....4. 13 
6,464,600 14,831,670 $6,479,153 Matsonsyvenpranpeeyr cays, goo Grol ol Gus oes oy 8 Sina ea 14 

14,271,849 22,269,407 35,696,995 Appartementsi(y comprisilesittiplex) . smu. agk qt ais mesa: 15 
3,072,307 1,017,584 16,294,438 Batimentssnonsdomiciiairesiy, oh. 5 » o.< aoe per catercsce a | 16 

103,784 - 6,605,552 Grandesouteswcheminsietiponts,. . . «= « caeee Eeeucwons Sys cate 17 
69,591 = 10,809,085 AUitressttavan Kd cig Che OMe, oie cask gocn ays Se ST 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
128,596,385 124,878,813 428,743,139 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 19 
tions). 
5,040,425 260,900 = Reparatiorisitevancs who ore ciety esa Gy oes He Arn AM nto citar eee AE 20 
Etat des profits et pertes 
140,109,861 128,809,519 A94°915;880) |) Totalidesireyenusidiexploitationi. 5 = «2 c.a.0+ « okayeNele: uci feleae ast 21 
133,636,810 125,139,713 428,743,139 Revenusndesconsinuctionie, als a =a: on: vo Seeeetin sea aera 22 
6,473,051 3,669,806 66,172,741 AIIETeSITeVENUSS Mr go avg in Gein span ind, Gish ne: eS 23 
122,088,306 111,109,755 407,094,224 | Total des coiits (directs) d’exploitation.............-.22000- 24 

56,200,905 $4,509 ,602 145,277,889 Paiementsiaux saus-traitantsit. ss. a, 4 onions baeyas Site Ge 25 

30,921,071 22,180,918 78,827,080 MAtcriaueea nnn. SiR reat, 0) Gan nen oie aren be Cee 26 
6,390,841 3,961,222 25,446,173 Salaires OM erection Shatin, Rely cree So ay (ohh eel cher iia ee as 27 
1,177,108 992,532 4,859,454 TIPAILETCN{SH CO Wea won A cy teh peut Sech is, day feta head cage area 28 

23,339,110 25,281,907 139,234,147 ST CEUAINSH ENE adorn Ae Sol inte ab» Uae Saga av sien ane SR) eats 29 
4,659,271 4,183,574 13,449,481 Autres eGUtsidgirects. 1s savers Guees auienc 1 Gita eRe NC RSET 30 

12,444,504 11,004,129 40,240,549 | Total des couts (indirects) d’exploitation.........022-020000- 31 
5,556,617 4,422,839 11,120,614 (DratvernentotO Moen me nn pene ees hay since wba inc cc eA nate 32 

37,297 93,752 1,193,476 Greancesjinnecouvnableste: Gta ls areas) a asec Gt sw ace) cae 33 
2,400,628 2,598,063 11,855,036 Kinancemente.yicd wpumenl ausuewins & Bee ae © uy, > > Ses 34 
756,768 38,919 3,803,297 API ORUISGOINEN UE ac ek. ive eke capi se ee sl ne eee Ria 35 
3,693,194 2,950,556 12,268,126 AUtTES COU LS INGITECES AL caus, ele els Va ciusicatn einps e SRRRTS RRP om ety 36 
4,977,051 6,695,635 47,581,107 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots.........-25++ 37 
15 15 49,912,901 IRENChIC CSM tt arr naan ap Se cn ne. Gon ica Venn a 38 
15 15 2,331,794 IRETtCSNiat nt tee Poca sto ae Peat <i uat'e, Sse deste bar epe kre, 5 CURA 39 
487,998 554,259 6,287,018 | Beénéfices (pertes) divers avant impOts!2 .........--20-2008- 40 
Dépenses en immobilisations 
5,747,850 4,335,885 1139082300 im Rotalidestimmobilisationseys ie: ois. em 6 «6 one ckeemehos tl oeelie biel 41 
3,859,477 373,634 2,316,480 Machines et équipement neufs.. 2. 2 ee ee ee 42 
1,888,373 3,962,251 11,591;751 Batiments.et autresistructures neufs. 0. 6 ee be es 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
1,325,015 739,726 4,345,999 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés. ......-..-2-- 44 
399,692 246,045 1,367,377 A des taux horaires égaux ou supérieurs a ceux exigés par les syndicats 45 
, Ouvriers. ; = ; 
120,765 70,536 334,341 A des taux horaires inférieurs a ceux exigés par les syndicats 46 
ouvriers. 
804,558 423,145 2,644,281 Nomis pecitices ae Miers imeem ce iar etey SNS ce Sao aR cate 47 
448 332 1,348 | Total des employés a traitement... . 2.1... eee ee eee eee eee 48 
86 15 387 DIE Ble Hy tanh HERES CORONA Rie Nc me ere ees oeememner: eo oe 40 
362 [ 257 | 961 ING ITCChSaes a eee EV act sc Pen ane hs Guiep ma ime ot oes ays: Pe 


Voir renvoi(s) a la page 45, 


oO 


TABLE 5. Rontental General Building Contracting fadusy, o 
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erating Statistics classified by Size 


See footnote(s) on page 45. 


roup,© Canada and Provinces, 1973 — inued 
100,000 - $250,000 - 
Item Total $0- 99,999 349,999 499,999 
No. 
Manitoba 
number — nombre 
Establishment classification 
ee hotallestablishmientsaucwervme meus. tueieiome coer sical cMememstrct siren enw owe teeeme 94 47 20 9 
Classified by legal entity: 
2 SOLS PLOPNIC TOTS MID aig (ei. seis fe rel Sok ey en tate ome enn eam ance BZ Di, 5 = 
3 PRCT aS) IK) AO OG) Oot he nae GE ONONA ao oc; OO Ord 0, 0 Gro, ib ilo obekaln de cece S) 2 1 1 
4 IneorporatedtCoOnmpanys we) uit scam Ln ee nee tn ouceremrerier ras 57 18 14 8 
Classified by principal type of construction: 
5) Singlevdetachedt ys, cans. cuehecs! Cues) i oo oi SM Mem Nelasieity SERRE ats 79 46 16 8 
6 Double (duplex;-sems-detachea) ear iven veleesl inne (eluates Famena pty fa. 4 = 3 = 
Tl FROME ITO USITIO IN acta Gunite alle wee, stv eetie (ne cn eRe ORs RIS te 2 1 - = 
8 Apartments Gncliding tii plex)) . ates ine teusiie uy sdleke et eAiias, y) = 1 t 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions). . . 83 39 i) 8 
10 GpaivOONsepaetwomy 5p a) eis ate iyi elec ol 6) alee nies: Gy a hs CE teh 8 i! 1 
Characteristics of construction output dollars 
ES Lotalivalvcrot/ConstructionsOUtpu ties omovies (o! ols telelcel ella «illo eiket lo teiBitems 64,498,540 3,772,097 5,344,300 §,154,780 
Detailed by type of construction: 
12 Single detached! 1 ester tr omsasaceel aac see nreromen tele iatione tar. 35,716,386 3,527,423 4,219,271 3,881,115 
13 Doubler(duplexjsemi-detached)imnpoere) seek nda liehet cane e tues) chen 4,901,753 26,613 541,446 | 367,747 
14 RO WAOUGIM Otis ce to se Seite OMe ar ad Wt teturi reise, SMS Merc ars) SemmnatTct ts 1,307,627 31,057 15,924 71,345 
15 Novevaneaeraunts Tho Yobbele Urs 6.6 wy cho ay wehd Go Old Ut eo hen o 19,007,092 8,792 237,418 659,410 
16 Non-residential buildings: lee, a sn ee cp teerietes he etc clre wee eu auicteinn 2 3,565,682 Lie 2h2 330,241 175,163 
17 HishiwayetOadsanc WItAL Sta aises cite tenalees ns mae en ometute ane ite enn een = = = = 
18 KUNG RSI ETHICORIINES /) isi cai ah x chao) epochs sw, Aca eet tan at, Shu etoe-< MSPS = = = = 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and conversions). . . 61,272,963 3,334,953 4,974,550 4,688,510 
20 REpaitiCOMSUUCtIONI me. «spends, a se koe aus, Zepeda cats ooh eee eee tee Psst il 437,144 369,750 466,270 
Income statement 
PAN OtalLOperatinsirevenuermnwaic) aieis a) eienat ceentaltensiatmemettel thar en rachis 65,228,611 4,003,473 5,532,308 5,155,780 
2) Constrvictiomrevenue: | <5. sv wien d.5 & See Somat eee ne ay eae 64,498,540 D7 P2097 5,344,300 5,154,780 
23 OtieenevenUcs wee © ect aeons Ghee nce Chine a neers 730,071 2310376 188,008 1,000 
DAMP Totalioperating costs: (Girect) ics waster et stid te cel erslalten cite te ist deetteh omens 57,106,302 3,162,949 4,832,004 4,847,961 
25 Payments to sub-contractOms: # = «su Aus, GR een een tice nee mend 27,757,091 1,663,657 1,900,669 2,281,602 
26 Matemials..\cu. daisies apr cuny wins, ioe (ues Se eae vey oly ac hee ON 16,255,011 909,666 1,587,001 1S365215 
27 WiareshO eam nit cme wiatareta Meth amis & a ahr ce Ge RACE ee 5,054,533 439,862 652,827 $15,934 
28 SalariostO: ck reine mii chete te Gul aibein 5 STUN gobo a PR $22,051 15,969 53,033 31,482 
29 JECT GCG SECA eT REESE Cate Somes LON Meee Me Rom ee METER Cay eat Sch tie 5,759,869 NG 546,072 B9IE 129 
30 Opieridinect(COstsi™. la eve suc he) Mivec alts Aredia cd. wlame Muha Rt m ke irrate S774 7 36,078 92,402 91,599 
Bl) Motalioperating:costs!(indixect) is ae is tenemanel os) a) sciediatich cMevellel <i stat lenelie 5,424,673 533,238 489 696 314,701 
32 SalariesU ON Me aan iegy cen circ RU entrar een Tee eee ee 2,188,184 175,694 225,857 144,127 
33 LEXA GIO! Soc aol dhol dO maid Oedire cis Cacia) 6 ca Gumhig iit! a a4 bao 47,489 10,259 Beeo7 1,442 
34 BnaniGii ee Miy.nwen eee sry dase Gey Ge esl a is Ane cece oad GOST Le 10227930 122,426 43,168 16,670 
35 DE PRC CHAE oe cy, oat Go aiteas) Sy Ae auA 8/8. SNE -She al aan STN Ome a ane 286,021 53,697 34,962 15,578 
36 OphenindizeGtiCOstse cunncuvtsiciouny cin ie. wey et sab cette cere steniemae okeen ine 1,675,649 171,162 181,812 136,884 
31 HeNetioperating profit (oss)! beforeltaxes sey site iscsi iel-elccl elle) etet site ienelets 2,697,636 307,286 210,608 — 6,882 
38 Br Ofitaen became rtp ment yonctemts, ace re kee cs sis sess! ces tok Nantel eT 15 15 15 15 
Se) OSS Srtnccecege wn. CLM Trt A eel cL Ama sti e-aeds @ ain op ee) ee to 15 15 15 15 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2............0 00000 16 244,848 16 16 
Capital expenditures 
Ail Rotalcapital expenditures. .us cet eye st csthst ota ha cba lied Genet stent etieacitchie 1,067,750 20,945 34,836 15,346 
42 Newimachineryaandiequipiment1:n.0-a-meiemsiettsistaieten aa iauelianeiete 107,882 15,146 14,586 13,184 
43 New buildinestandvothenistructuresiuam eucnsteneuen aie enon slca sities e 959,868 5,799 20,250 2,162 
Labour characteristics number — nombre 
44 | Total hours worked by wage-earning employees ............0005 1,003,748 98,505 132,274 111,736 
45 ESO ADOVEUTMON MY Aze TALES iait-iemeieh esis) enti tenet eens 327,979 38,810 TI STF $0,895 
46 BELOW AUMIONMWACEMALESi emcee as, ys mea eis caeie ain ace eiahemenes tee 181,537 19,956 USB 16,048 
47 INOtSDECHIEd: car etter tytn, by alkene we atin Sala ReaD ees 494,232 39,739 45,705 44,793 
48)\F Lotalsalaried:employeest hye soe 4 4 s echo hee ee ee ae 203 23 24 23 
49 Dinca senuepeeteon caste wet Shenae Gok Sue ee aren Ae ieee 
50 INGITOC Wave edema wels RATA wee hits, Re eke ay Sais at hcg RS ie ‘i s l 20 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille® , Canada et provinces, 1973 — suite 


$2,000,000 
$500,000 - $1,000,000 - and over! Détail 
999,999 1,999,999 = ne 
et plus!4 No 
Manitoba 
number — nombre 
Classification des établissements 
7 7 4a Shotaldesretablissenventss tars tei ats i0ts wees! sy Ael och ee 1 
Classés suivant la forme juridique: 
— — _ PEOpHObALTESHUMGUES «yma a classe ene tn ec 2 
— = 1 Societestenmmombeollectify cn. ees du cinta © SRE 3 
7 7 3 Societestaitesponsabilitedimitee: «<1 1s 1 meen Sen 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
2 5 2 Maisonsisimplesdetacheesy antes cesn ihc. sei ase RU 5 
1 = ~ Maisons doubles (QUplexfsemi-detaches) anes semen aememnn enna ne 6 
1 - = IMISON SICNTANE COA Mera smice or tkades ty Nas ama incaijad aa Ree eae 4 
3 2 2 Appattemenits (y' comprises triplex), ins 5 eas ee at 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
FE 6 4 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 9 
mations). 
- 1 - Rig parabions.. Gps te dytenre sk ayiecon Ps ta eena oe aeRO ay a 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
9,578,500 16,512,279 24,136,584 Valeur globale du produit de laconstruction ...........+250+0- ip! 
Détaillé suivant le genre de construction: 

3,205,167 9,736,659 11,146,751 Maisons simples détachées . . bye Meee eR tat Th MR cs Ce bee eS os 12 
604,375 1,417,167 1,944,405 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............00. 13 
767,084 322,596 99,621 IM EANSOF aS hoc Ie VTC MLE pene Tee ener eR SME, Ae hy ay) ee 14 

4,052,375 4,896,480 9,152,617 Appartementsi(yicomprisies triplex) Auath reese ens cn meine 15 
949,499 139,377 1,793,190 BatimentynonsdonticwMaigtes. oo. ca + ee i io. 16 

= = = Grandesmoutesnchem#iasretspOnts, sas. 4 Cua Een ee eee re 17 
- - - Autres travauxtdergenie 2, Go. aie. sey saul & ee ae eee 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
9,421,577 14,716,789 24,136,584 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 19 
mations). 
156,923 1,795,490 - IREPATALLONSS <ckie, eke yh Re eee Sea Reed CR Se ee 20 
Etat des profits et pertes 

9,682,794 16,514,639 24,339,617 Potalidesizevenusidiexplortation, oi) ston w aed yee Medle alone 21 

9,578,500 1opsd 2279 24,136,584 FVEVEMUS CS CORSEMUCHION, 8% yuh“: la tn wb aM eles Serene, 2 22 
104,294 2,360 203,033 PAUIERE SIECVEITUS Ooh At ee Monte ty By Soci, a tenes RNAI. 23 

8,606,273 14,321,496 21,335,619 Motalidesicoutsdirects)idtexploitation: 54. qeetiersueismeeey oni keel 24 

4,128,097 7,117,045 10,666,021 Paiements:auy sousttraitants: 4.4 2.5 se ee snekes olga © 25 

2,535,190 3,942,205 5,744,734 NMaOcIA UK 8 king mn Sabai oie rue ies Bd, SRE es eae ee 26 

1,028,579 1,308,670 1,108,661 Saleh es Ole sie tee, eam Rew. eames te Ree ty Me ucty GS el ee 27 
101,858 125316 194,396 STALIN CMOS Orie sate agata fe sescncl Catt ersicoaa EUR sh ceva Re) tp EP 28 
212,030 iS 23360 2,940,556 MERE AILS sneer NM Peper ne merce, Celene tuliy ea Ahh <p Ss: oh ka Raw ot aa AA 29 
600,519 255,898 681,251 ANU TH eSICOMISIGITECES op .-ager.G bret we la 4b os. 4p oh SAR oer RE Bs 30 
935,050 1,414,969 1,737,019 | Total des cotts (indirects) d’exploitation ........-..00 eee eee Bul 
517,763 742,543 382,200 Mater TSO eae ee ee eietits cas raise Rete van 4G, Des te ear sO Ro 32 

3,645 LG) a fila) 10,529 Cieaneesiitrecouyrables) ar tom ve sey Gee ne + SRO 33 
143,020 181,548 720,498 FURANCEQIODE: oem ie eas. Qik GAs % @ a NR RE YS See 34 
56,495 51,481 73,808 PATMLODLISSEMISNt Nu cert) ees. dea ta idea one alec re ths Se aa ee 35 
214,127 421,680 549,984 ANTES COM aTdITeCHS: Avo da) a4 hom ki to oo Nts ee De 36 
141,471 778,174 1,266,979 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts ...........+- 37 
15 778,174 15 BENCRICES: A sates nie Scan ee prey & © Gos Gnead wo & Olle look) sangeet 38 
1s. ~ 15 Perhese cet Ghee aks & OGL Res heels, Roan Gee Se eis, Green Tes 39 
16 16 13,642 | Bénéfices (pertes) divers avant impots!2 ........... 0000s eee 40 
Dépenses en immobilisations 
= 923,152 73,471 Total desimimiobmisations: 56 6 ss os oo @ @ Oe ate ee Petree er ees 41 
= 6,739 58,227 Machinesietiequipement neuls: . m= ./amarae anak: Caen tne © 42 
= 916,413 15,244 Batiments et autres structures newisecn Lah hi vie) cots ew als ils 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
183,298 251,804 226,131 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés .........++-- 44 
142,207 16,690 = A des taux horaires égaux ou supérieurs a ceux exigés par les | 45 
, syndicats ouvriers. ' : ' 
11 138,330 = A des taux horaires inférieurs a ceux exigés par les syndicats | 46 
Ouvriers. ‘ 
41,080 96,784 226,131 INGHKSPECIRIEESs ott heme als GA) ctnsree Yon Ney an eee Yate 47 
42 53 38) |eLotal destemployesia traitement, «10 eaurc « © oem Me iene melel euellt > 48 
i 10 10 DIC tS acer ole cies Gre fe ee aia ede ots, Teo 49 
35 43 28 Iidirectse’ =e t eh ca e oe ee  Ceta eae eee 50 


Voir renvoi(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Ey Contracting ok Wy ede 3d Statistics classified by Size 
Group,® Cana 1973 - 


a and Provinces ntinued 


le 
00 - 250,000 - 
fen Total $0 -99,999 ees 3405999 
No. 
Saskatchewan 
number — nombre 
Establishment classification 
lis ee Rotal:establish ments aye crop elise. ogenatalie vs 5) io irene en seem aMemeire le N! 70 a9 17 5 
Classified by legal entity: 
2 SOletpEOHMetOTSHID. caitisis cn akviks Mcaene Pelle, eM MMB nents rote) 27 20 i? = 
3 LAWH a aSeV| Gee ee 5 on neg Oi Orn MOMS G50 U)Oe Goce. ico lel aen 2 2 - = 
4 Incorporated: company: iy visi. « shane faeces tee cpee AS ee elena es 41 15 10 B) 
Classified by principal type of construction: 
5 Single detached! sia acoeaty gurayene ses, cae ee Moke RN MCE NER TERING, 68 37 16 4 
6 Double (duplexs:semi-detached)\ieanmacatea sich cnten aes moncnre atoms a.m - - - = 
7 ROWE NGUSEE Grog sore e si vor coger reupi(e, si celts aio, (oer ERO Nc are RE RONPINIn = = a = 
8 Apartments Gncluding-triplex)i ci eter see -seescatenays! nes eaten? e)-« 2 - 1 1 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions). 67 35 16 5 
10 Repainconstruction: 6... vie. 1s Gin srs a cue eyes na Rianne eT 3 2 1 = 
Characteristics of construction output dollars 
15S Totalivaluciof.constructionioutputyeie aches) «rah eieionele o) siiet rene ls 29,558,735 2,073,199 3,752,530 4,702,944 
Detailed by type of construction: 
12 Singleydetached emer rains cmetreead sarc ee teae trance res nen enters. 25,020,710 1,816,183 3,030,304 3,582,851 
13 Double: (duplex, sembdetached) hacia ete os eal hetero eee ee 615,465 30,309 4,494 534,934 
14 ROW AMOUSID Es areks! Orel clone be teensy oeaiciney aarsicsteMteatae ab onthe tree tee CoUS - = = = 
1S Apartmentsidncludingstriplex)| aaeaeirs aiicyn katie eel ofcihansie etre) sy sole 840,271 - 315,232 $25,039 
16 Nios ernie op ea Gobbi Sf Gera AG che a Oot Wo do CaS io Oo 3,082,289 226,707 402,500 60,120 
17 Highway, road and DEIGSO. Ci pyc, Geneon INN eter cel omen Ch eae Eos - - — = 
18 Oihenenrineering 2m shee us esses. © owed eda wee eval ween = ae = = 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and conversions). . . 29,082,074 1,942,985 3,431,014 4,678,013 
20 REPAlTI CONSELUCTON ayy baorouss Fuse codes by op seis! eaten eeeerime re teal 476,661 130,214 321,516 24,931 
Income statement 
Dal eLotalioperating revenues vce x) Scr elis) deena el sdat eile Weitelce rete MelteteWetrel 30,035,936 2,157,472 3,900,355 4,723,187 
22 CONSITUCHOM TEVeNNe SI a ut, vel gt arash es oh eae ete eana. 5 29,558,735 2,073,199 8 7TS24980) 4,702,944 
23 Oihlenrevenves Areeicsiet ey Mieesdaneinivdy vie Had ate MC 477,201 84,273 147,825 20,243 
2aalmLotalloperatin gi COsts:(dixeCt)) sy atotew atch evisu: a: taule sts fete atchiclials) (ou cine Ret 26,560,387 1,655,317 3,219,290 4,308,491 
25 PAY MONS: tOSUO-CONTLACTONS Wax. ais. 4 vated eevee eree Oe a he oe 10,922,763 623,027 1,232,593 2,831,064 
26 Materialsaty ev wisi oon eins ceeleh ON acy Ew ow ns oo Seen aie ame 9,729,908 628,691 1,307,991 987,533 
OT WAsese Oi eater Rin oe seer ani ne SR Oe alee Lyk, ore ee en aeele fee 2,286,204 312,365 409,421 205,057 
28 SAL ATIO SH OM Cinet | Suitanrs care waulence sgemees On ovate accra eee 348,442 7,030 21,194 29,340 
29 LEYTE i eic5 ko. icl uvpeDs Obie Ge LLC sbComG rokomaiC DWier-cro tO Slot lG nee 2,503,768 61,150 182,531 170,644 
30 Othersdirecticosts: wiiie ana) sae e an 4 cy Ge one eae ee 769,302 23,054 65,560 84,853 
2 lle Lotalvoperating costs, (indirect) a vraremetene mise tees) setrehie alata, Ceeiecl« 2,116,300 267,179 380,657 351,836 
32 SAlATICSH.0 Seen LUMA trae es to oot kc etnias oat CR eT te 1955593: 60,885 151,916 132,635 
33 IBAdide Dts asnchsgeus ats ca) Seoais ee San 5 de ATE SA ORCA hcrnep s 21,455 7,365 7,002 2,830 
34 EVAATCINR > o.caa’ 5. ge hae casas. bala AMER oad: Won ae EE emats ce 198,762 32,239 22,095 30,624 
35 ISOS 5 oo ho why og ee Me LF OMS CU Oren tnnO.c)o Gigi iee c 178,247 38,944 37,471 17,128 
36 GOMOOANGICCUCOStS! Aire, Git hala. & elt ele. So ee ene a ae aie ce 922,243 127,746 162,173 ° 168,619 
37 \\eNet operating: profit (oss)) before: taxes rive) aie. 0 's viele ie sees © © sare 1,359,249 234,976 300,408 62,860 
38 BrOliteucncmcps sesnein ence neeunireyn Gee, Sener eas 26%, "st 3 ee ee ee es 15 15 15 15 
39 DOSS Reece eichake aoe Re AR ONG, ods Ga aude APAL «i, 2S Aba See its) 15 is) 15 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2. 2... . ee ee ee ee ee 16 80,174 16 16 
Capital expenditures 
ALe| @Lotalcapital'expendituress..% 101s 6 evsive vie ehel eeltakaherlome save obieitel 337,848 81,230 114,487 14,767 
42 Newsmachinerysandtequipmient.. -1a1s <fenclsieeem-neientie ele menelsrens ls 185,362 23,431 114,487 14,767 
43 New/buildinss!and!other/structuress creme cata etiers a eitemeniaene, 152,486 57,799 - - 
Labour characteristics number — nombre 
44 | Total hours worked by wage-earning employees ..........--24- 514,123 78,765 97,840 54,672 
45 Atior above Uniom wagetatesmime: 5 he cided oteney ele stakes Aeee Rhos 109,795 11,355 35,834 17,660 
46 Below sMONswageMmales.-tar et. eo cperaieoces) cc) arabe tweed ol eee, Aires 209,370 13,499 11,674 37,012 
47 INOtSpecified’ £5, sic. seca SQ sere Bitia ty. aoe ae See nee Re ee eS 194,958 $3,911 50,332 = 
ASnieehotalisalariediemployees. «4.4.6 cus sis le ecete Abe i MPN alle e anit 100 6 14 13 
49 DIC CORN re waa vies ata a Wisi bite ais Pensa: GME ANG =. Des Aa 26 - 2 1 
50 MNGIFECE, Fee uty Macias ls 3.56 4S SF SS Hale eae a wl Sp SRD 12 12 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille® , Canada et provinces, 1973 — suite 


Seated eS 


Voir renvoi(s) a la page 45. 


$2,000,000 
$500,000 - $1,000,000 - and over!4 Détai 
999,99914 1,999,99914 = etail 
= eke ! io No 
Saskatchewan 
N number — nombre ers ars 
Wir Classification des établissements 
11 Motalides:établisseimen tS wit. over vy v0! 6 a7 «et fo ee 1 
Classés suivant la forme juridique: 
- RROPIIC ALCS MIRC ESE nae muon kits ah 3m 4 2 
= Societesiennomicollectif 0 kee ee eee tw 3 
11 Socictesiaesponsabilitelumiice, 1 <1... . » . Seva ee 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
11 Maisonisisimplesidetachees. 4 3.0 + % i ave % me v ~~ ee, eee 5 
= Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............05. 6 
S Maisons:eftangsee: 4c s)u ne 56 8 eos Bye MS es Ges oon 7 
= Appantements,(yicomprisles triplex), . J 2°30W ie Jeon. 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
1 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 9 
mations). 
2 FReParAatlOris’s Voss ai Meteo) oko ks cre wp Us: As oR 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
19,030,062 Valeur globale du produit de la construction ..........2020058 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
16,591,372 Maisons: simmplesdetachées, 495x545 04 +0 i tao ¢ Meee oe ee 12 
45,728 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............2000. 13 
S Maisonsienganeee: ak pa avs. 4.000 ¥& Bae ace at oes 14 
— Appartements\(y;comprisiles triplex)” 207. 1 fine ethos te ees 15 
2,392,962 |t RBatimentsmon-doniciliaines: i. ik a.c us « > tape etna eet 16 
= ls SGrandes:routescheminsvetiports. +. 2 2 3. oes ges MOP a og ee ne 
- ls MAttesMiravancidelpenio’. «rms ob aa e+ Fen an 5 DOS pees 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
19,030,062 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- | 19 
mations). 
- Reparations neg ~ A @ RR Me Goh we aod ae vical w ee, 20 
Etat des profits et pertes 
19,254,922 Motalidesxevenus'Cexploitation: « ..0< os « = 4s Metet stone eee aie 21 
19,030,062 Rieventis: de:Gonstructiony 2.6 a os ois Gia 9s USE cae ee 2 
224,860 INUERESIEGVEINNGOW wks cottrnhaeuraneice > wwe chal hyenas’ OCU EEN, Mens 23 
17,377,289 Total des coiits (directs) d’exploitation .......5.020 00 e eves 24 
6,236,079 | © Paiements.aux.sous-traitants, .., ... .islewsive sia dete eh 25 
6,805,693 Mabe rect s Bary in tre ak toe gh ok eee. uence a: ev 6 CRORE 26 
1,359,361 he SEL ETEE GS) Re Ae maak rs hea, A earn ye aN! oT sd 27 
290,878 PRPADCOHIOR ES aC mare vretnadencd Sa rrp eens ie csv at pu Re cecasrie ne ok nee ee 28 
2,089,443 PCN ANNES ae oer cota ag ahr eee rian hah beats Ge 3h GA nh aed hs eh gated, 29 
595,835 PNUINTE SHE OUEST GREE CESS gored tye cece tat gy siege ps co ears abe os’ of cau GE ORDD PeMML Sete oe 30 
1,116,628 Total des coiits (indirects) d’exploitation ......5. 5500s e eee 3m 
450,157 We MMT AItCHCH ESR OT 6 aay eee nn pitas gids aaa eo alsa noe Oe 32 
4,258 Greancesurrecoiyrables: nao aes hg ole Say ow to 2 AO GE 33 
113,804 RIN ATACEMIENC, Weta ive oh Bt ae, ck Sk ce aang) ay ay Gee ch aria os ee 34 
84,704 WR IIOREISSODNCTNG coca ve cas hh aud aw Shaka Wy De aa OR 35 
463,705 NUETOS: COULSINGIFECTS) ood ce ou pices 9 ee RES Sa Re 36 
761,005 Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts  ...--.+.-++++- 37 
761,005 ES CINELIC OCHA Nt pW han RTL tare tbr rrch aL Acar auauah sane glee ce 38 
— TACHI MenetAnt iamcet atl: CRS un ue meee PCR OREaT AMM EE TES Sit Me Me CaS. 3.0 4 39 
14,055 Bénéfices (pertes) divers avant impéts!2 ..........- 000s eee 40 
| 
| Dépenses en immobilisations 
127,364 EOtaly des timo wssatrons: oe: esses agar a. cova or PTO MAMAN ANG clk lM uL cura 41 
32,677 Machines.etequipementineufs. . ... «shun. we i Ae. 42 
94,687 Batiments et autresistructures neufs: a. sais. 7 se eee 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
282,846 Total des heures travaillées par les ouvriers salariés  . . 2. 21 ee ee 44 
44,946 A des taux horaires égaux ou supérieurs a ceux exigés par les | 45 
, syndicats ouvriers. ; . , } 
147,185 A des taux horaires inférieurs a ceux exigés par les syndicats 46 
ouvriers. 
90,715 INOMIISPOCINICES, Sou lo @ <ifouccdiy 2 yaad iy dest isl costae es Remtenrenneater cele 47 
67 Totalides employes.a traitement, ..< are: os 4, « + eee aNelieiionels lolouielielte 48 
23 IDILeCtSabrs arsine RU eta 8 iota Ooeeuker om open AS on tei ares awe Ha 49 
44 TRACT CES Peis Mone facies Me tse Nata takes sematete a taodee ct UR 50 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics classified by Size 
Group,6 Canada and Provinces, 1973 — Continued 


$100,000 - $250,000 - 
$0 - 99,999 249,999 499,999 
No. | 
Alberta 
number — nombre 
Establishment classification 
le intotal.estabhishinents:..n.sscsecicel viel events tsi sito ouehreW eReme are teieeice Moke Tekan 248 92 69 43 
Classified by legal entity: 
2 Solemproprictorship: co, aera) sie enn ecels us, ole Re eat UA eee ecd oe 43 37 5 i 
3 Partnership. ome, kes cssatncs eos Gaotca ote Soto A Siero Pe, a ae 5 1 3 1 
4 Incotporatedicompany? “2 «a 2 = cee ee ol = one « 200 54 61 41 
Classified by principal type of construction: 
5 Single detached...) sere «bay eo ha eke c-Rel eresG 226 86 61 41 
6 Double (duplex, semi-detached), 22 4.2 «+ «sss se se He ah 1 2 1 
7 ROWIMOUSINE, sla < fo -titie o iis ee eyes crac eo, Sa ane eer ano 2 - 2 = 
8 Apattments (nchidingrtriplex)) 7) ememsrea a atte at aai rae 13 5 4 1 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions). . . 234 81 68 41 
10 Repairiconstruction’ 21% + occas a Dn oe Re 14 11 1 2 
Characteristics of construction output 
1 | Totaltyalue of constructionoutput \iaieatns a) 1 ey pee eiralts suede =F olfehraisl os 223,056,641 9,571,306 19,162,808 25,700,304 
Detailed by type of construction: 
Dal “Single detached: 4... iv wacusicya nen cess Suc gana Roeerteen AEE c 197,894,054 8,498,580 15,420,435 22,577,653 
13 Double (duplex.semi-detached)immaeasne seater inteestise-peaskeuer aun 6,161,650 244,844 841,874 802,040 
14 ROMsROUSING ota air ess uiur XG us oiesw cle tuas Goo: Rn eg 905,275 - 395,596 23,980 
HS Apattements (including triplex)! | GARnaiet-elnneaita a erences es 12,623,580 570,340 1,228,952 779,466 
16 Nonclesidentialbuildinpse vn oc. u:-s- a, oye SR ease SITE Shee. 5,436,137 257,542 1,240,006 1,517,165 
17 Kichway roadand Didee: Fi aca « degeet Se ae yas eee yuweien ¢ 35,945 = 35,945 - 
18 Ofkervenpineering? We aco sts i cake bee OY se SSRs - - - = 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and conversions) . . . 220,269,756 8,950,579 18,664,631 24,379,601 
20 Repariconstoecion aia a aw i ee ke ee es 2,786,885 620,727 498,177 1,320,703 
Income statement dollars 
2S! Totalioperating. revenue \ «.. oc - vp & «Moment ints Aa rae eneiee 241,445,997 9,971,170 19,441,508 26,640,163 
22 COpstmichomiTeVenNe. seu c0 kab «sien a0, 5h US eS ea = 223,056,641 9,571,306 19,162,808 25,700,304 
23 Ophermrevenvesen: cies unis tics ctw itls. 6-0 wea, caer eee aan 18,389,356 399,864 278,700 939,859 
DAN | Total-operating costs (ditect)) 2). aelayel tenets ieeta DES ematen tet meutsite eeets 211,976,559 8,460,289 16,748,035 23,004,961 
25 PavMnents tO:SUD=COMILACEOTS.. = Sy nt wv eee ey SP eRe es 100,708,315 4,757,960 7,592,908 10,496,638 
26 VE Orn) iy aaa Senge ter ine Ree, MM aU ett Meine RES va sy kc. oft 64,089,753 2,041,263 5,517,897 7,256,197 
27 Wages!0 Bs ne csclare ee eens, Son Lecce oa 2 Me 11,560,879 1,042,178 1,692,577 1,847,583 
28 Salaries LOM Memes Fol alc aaly SM tts aan <u an Car Oe aE 2,405,397 WE sii! 222,221 206,555 
29 NEAT Uh Paty usenet es sera) Abo Rer 8c Scene aes ee 28,947,248 358,094 1,251,786 2,471,056 
30 Othenidirecticostsie< fa. aye ats oleae ce roi gt a. ee re Ss 4,264,967 133,223 470,646 726,932 
S| MLotalioperating:costsi(indirect),  aieyerle/erei vite fete Mehe nal ome orotate) olelte 17,408,868 873,449 1,857,832 2,314,632 
32 WALATIOSMOMA mentee tay Geet sity daar iss Gris GRP yee eRe nO 8,580,003 306,531 743,986 1,129,611 
33 LAYS 6) atta cen OnO Rue Open CART) nO oftigs ws Gaty'o Ge doy Leh cee 173,357 5,764 50,258 61,276 
34 EAMANCIN EN sipemn sents Roe sO Ac Gash ae aD ies See ee oe 3,109,430 100,495 206,308 261,111 
35 DODIeCIAtlOlime  e. Mnti eek eo teetee lank BLdl cue (ene) Re ee 1,329,463 134,575 251,928 202,310 
36 Ofhewindirecth:COStse cera Mee. yee. op ans he ee ee eee 4,216,615 326,084 605,352 660,324 
37 | Net operating profit (loss)'before'taxes 1.2... 55005 c eee cece 12,060,570 637,432 835,641 1,320,570 
38 LO LURME za Reeg nese ea ews Sas BANE. Hts Wine. @ ceo Seseataien 0 nce ee 12,407,585 720,189 910,728 1,389,578 
39 TeOSS Meee oan, Sacre tar osu Suir A eden iw 09 KY Duy Neuaren Ae ople ath oss soe 347,015 82,757 75,087 69,008 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 2... ee ee ee ee ee ee 2,206,231 453,485 130,335 82,680 
Capital expenditures number — nombre 
‘Aile)|). Lotal capitaliexpenditutes: igs. 21+. ois 0) a 0 aoe ee renamed tele eae ete 2,374,559 71,750 586,305 501,618 
42 Newsmachinery,andiequipment., << <<. cls ne piatcnalbarsest rns emeerenrere 1,143,114 68,750 520,823 255,526 
43 Newsbuildinssiandiother structures sO: ei cnee chaleee le ao eio aie 1,231,445 3,000 65,482 246,092 
Labour characteristics 
44 | Total hours worked by wage-earningemployees  .........-...-- 2,182,773 224,466 347,816 361,745 
45 Atorabove unionwageiratess) s. 0. tia cetpeeen./ amet seatelss Sets She 1,103,827 54,246 125,786 102,595 
46 Belowiunion wage ratesity Wisc, nn Bee lewa onde as Gite es 233,268 45,488 60,500 36,644 
47 INOESPCCIMCGUNS 6p wian ee. ss az -e w Shegpteara we anes dg EN ee 845,678 124,732 161,530 222,506 
48)|Total'salanied.employees «5. « sxc. + sc. chereeratene eee ee amene fee) eile ne 958 40 90 101 
BOM Wasectivs nO ver oh See e.g 8 od fs Fe oe wed Ak oy Oe 192 8 17 14 
50 Indirects S'S hn weal so waa HM a Gea ao Sd aK Sgt Sere 766 | 32 73 87 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille® , Canada et provinces, 1973 — suite 


$2,000,000 


$500,000 - $1,000,000 - and over!4 ies 
999,999 1,999,999 = a 
et plus!4 No 
Alberta 
number — nombre 
Classification des établissements 
17 15 12® | $kotaldestetablissements® «aici. < 6 os eerie, sie we ajosel 6 © a ws aus 1 
Classés suivant la forme juridique: 
= - - Rropuletairesumiquese jones, uy von) ves nyt tua Git a GER ae 2 
= ~ — Societesen om COlectiiin vont © shar Ae tpegt: a open teeaee Moniacee 3 
17 15 i Socletesiaresponsabilitedlimitces. ys 4054 ee coe sage woes 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
15 11 12 Maisons Simples\detachees s.5 s. «21 vddwartntee tara veneers Siten ce 5 
1 2 = Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............0005 6 
- - - Maisonstendaligcemean «Guiles c.3, an mp hecnieeg apni un (er eoiria aks 7 
1 2 - Apparrements) (YacOMprisHeSMMpPlee)is, was. + «bien es ee ee 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
17 15 12 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 9 
mations). 
- - - IREPAVATIONS am cats Meneses eee a Beats, Homey Syn Te TNR, TAS ae tls 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
21,340,542 35,283,655 111,998,026 | Valeur globale du produit dela construction ............-ee02-% 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
18,119,701 21,746,766 111,530,919 Maisonsisimplesdetacinees™ <4 7, in. «cube nity betel mierie hotaley che 12 
698,946 3,573,946 _ Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............2205. 13 
- 485,699 - MaisonistentrangGets 8.058 ce ns noe) Soret tae on wea wenn a i 14 
1,908,308 8,136,514 — Appartements (yacompris les ttiplex) = sn. cia smreteiy me ha suraeN nates ie RS 
613,587 1,340,730 467,107 Batiments NOnsGomiciliaikes™ o 1.) weeks «eee ees oun eee 16 
= — — Grandes TOUTesmcmemlINeeU POMUS wcweienen etic. <n Mecusmemra eek teeett aansits M7 
- - — Auitresttravauxcdetgenicon. ween mea ta mom hyties weh emits ee mca. sat 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
21,326,912 35,283,655 111,664,378 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 19 
mations). 
13,630 - 333,648 REPATAUONS Ps cen toeeme ham Rese Pres Ae IAS! Bartyete mae onl oss MET NE 20 
Etat des profits et pertes 
22,752,879 35,792,560 126;847,/172 | otalidestrevenus d’exploitation® “sinc. 6. fos cess feces wie se oe 21 
21,340,542 35,283,655 111,998,026 REVEMUSIG CICOMSTRUCTIONN assy ccx igs suc elke nous: Ain svichus perce: taReasoprig deen ty ES Maye 
1,412,337 508,905 14,849,691 PUY SCR CAS TSE, 5 ens ty cigs one OUOmOnOnG: on ote nce d Pee dnanG Gan eo 23 
20,245,375 32,980,985 1105536,914 | Totalidesiconts((directs) diexploitation «15.2656 ee se ese ee 24 
9,482,623 16,351,448 52,026,738 Paieiments aK SOUs-tEAItANEST . cee ese oan eee congo tetabey oe ebtanieieas wa 25 
4,944,260 7,763,226 36,566,910 Mateniauxes 1 eansmey batt tee Res pra cach cs viisc oe PPR ee nas eee RNS 26 
855,430 1,367,637 4,755,474 Salarnes OR ee ae wee MPa we cone ares corses sia eee eos ee eae 27 
210,269 465,423 1,173,358 IRratterments HO ss wae mt bases oas eens Aayediet moxs omca nen DS 28 
4,140,849 §,599,595 15,125,868 SEOTEAING® coir ate okey asc awe ek eae ie Tan shea on one eames Blaeted re 29 
611,944 1,433,656 888,566 AVAL ESICOULS HC ITCOLS Ra meene ewymeutsatesel SR Gu cmswiiptigintcaie rex sists M ay onsets ues 30 
2,039,111 1,756,938 8,566,906 Total des coiits (indirects) d’exploitation .......+-+.+ee+000- 31 
931,610 1,145,362 4,322,903 Ural Cermeni(Se Ol na seca oh skeity ooh ca aos agence heecoks Seen aoe ae 32 
16,663 15,243 24,153 GreancespinreCOuvraOlesw ea. cyrsane eps) ices okra ich dic tememo ome mcene 33 
395,448 172,878 1,973,190 BIanCeMmenit ancien era crel Gil pr ca hentai eertink Gy vue tawen Sy ay on Sue CUn ne caeoiae 34 
140,060 69,626 530,964 PSTORTISSEMICOU «doh. cact fuser ae chit ow ee be Padubeey eh eh melupe Aturied tare t ope 35 
555,330 Ses evay 1,715,696 ANTERE SICOMTSINIGITCCLSR A ENT BAe iat rome wer h eM marries: aehocs eekes sels 36 
468,393 1,054,637 7,743,897 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant imp6ts ..........+... Si) 
567,779 1,054,637 7,764,674 BCHCLICOS DS Pk OAM Meee Ne Ah PA Gu RRS RER Ea ne een ee ee 38 
99,386 - 20,777 IRGRLC SUS em Ch ect Pch OP ee MeN ce ach We.cbiel Scud teint on nieogel nc Gatincocimatan ses 39 
16 16 16 Bénéfices (pertes) divers avant impots!? ............0-2000- 40 
Dépenses en immobilisations 
684,572 171,968 358,346 +) Totalidestimmobilisations! “aise. +o « o-6) st erteere sh enie sf whl ee 9) @ oy 41 
49,355 120,475 128,185 Machinesetiequipement neuliss . . \assprucvare athe) sarneliee) ara 42 
635,217 51,493 230,161 Batimentsiet authessenuctunres Mets 5 waa mais) che ciinatel al wiley sly) a) es 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
177,458 250,503 820,785 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ........+-+-- 44 
29,208 192,723 599,269 A des taux horaires égaux ou supérieurs 4 ceux exigés par les syndicats 45 
. Ouvriers. § 455 , 
70,606 16,069 3,961 A des taux horaires inférieurs a ceux exigés par les syndicats 46 
ouvriers. 
77,644 41,711 2175555 INGHESDECIIICES Aviny oo oA oe vag Ghat vhs AD oe, RE UR Ces 47 
79 109 539 | Total des employésa traitement .........+0-+++s200e208 48 
15 31 107 Directsune yas weet ete caeh oe oy ke bone: Oe Mimeuert ee cowie ete te 49 
718 50 


4. 


Voir renvoi(s) 4 la page 45. 
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TABLE 5. Residential ede puading Contracting dnd etry Opes 


Group,¢ Cana 


a and Provinces, 19 


ratin: Stites classified by Size 


ncluded 


100,000 - $250,000 - 
Item Total $0-99,999 Ween 499,999 
British Columbia! 3 — Colombie-Britannique!3 
number — nombre 
Establishment classification 
imekotalmestablishsnentscamucam tenet atm ehceciesiarey suey atau oem oie nieh ses tet eV oinoits 679 317 232 80 
Classified by legal entity: 
2 Solesproprietorshipin.s ci) ps csi coe ek omits Gite stan rte ee Rao uae 129 101 25 Z 
3 PartieEshipremes o: teers hehe ot vialetta att eect shee ctr ere ree 25 15 8 2 
4 Incorporatedtcompany, \err ct) ctcurtaiceciannmas Mec. cman) aie ceire ms $25 201 199 76 
Classified by principal type of construction: 
3) Shia ee nucle ete 6 sip d eo Sidia talon holo oO nigeo ote 641 305 223) 74 
6 Dotble(Guplex semi-detached) = tons cscises tt eee eee Onn aes 10 6 4 = 
if ROWINOUSHIS Mars tee en tateenT Stet men A title hes noch Aelcaeeten numer ne olce-Sinoles i 2 1 1 
8 Apartments (including triplex)... 2... 6. eee eee eee eee 21 4 4 5 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions). . . 650 297 224 80 
10 Repaimconstruction ws van cicwe ni -eonemeia oitten Ons em ete) cote, autem 29 20 8 - 
Characteristics of construction output dollars 
ipl Lotal yaluc ot construction outpiutins =) -astsccureisncinaelesicno saint ool 253,725,543 27,805,637 61,873,791 47,242,219 
Detailed by type of construction: 
12 Sincle detached ay avees vai eueha on see nei cep ael os) earomoyah ole ne 185,075,474 24,871,096 56,025,821 39,758,331 
13 Double(duplexzsemi-detached)\"-). npketes ce tenet eee ey Lc 2,724,192 737,446 928,334 210,698 
14 Rowihousing ric. ctasca sos peste eee eset serene betes ator eee 16,126,792 348,578 382,082 835,296 
15 Apantmentsancidingytrplex)=- t.ho wtatele enamine en cuettigs ten suopeey eo cice 36,600,161 674,885 2,167,844 4,243,621 
16 NOncIeSIGentaliDuUGINeSMis; ot een alent ie ens crea erste Meee 13,191,425 1,166,133 2,369,710 2,194,273 
17 Highway, road and PLIGG Sts! ofeln ty Seka ee enone ae be vce center cles = = = = 
18 Opher-ensinesrinig 2 cre ane. aksta teva are tera ate aa ee 7,499 7,499 - - 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and conversions). . . 247,545,673 26,268,617 $9,122,514 46,805,278 
20 OpalmCONSPMCHONy tus cus cle Mois cep sl-seintan Saree siteen), Lier On semen 6,179,870 1,537,020 aS A/T 436,941 
Income statement 
PA, SU UN KAA TITS OWS Wigan ohn Gao aoa aoa bane ado own do 261,139,051 28,467,779 63,133,921 48,560,968 
WP GConstructionaeventie: heii ans biereati crs Gur ean nna: Benen os 253,725,543 27,805,637 61,873,791 47,242,219 
23 Other reyenties so es oo I en Pee eae 7,413,508 662,142 1,260,130 1,318,749 
DAM LOtalLoOperatingscosts\(AITCCE) Menene\ sie shee ala ao toisia taken iene relishes 228,087,142 23,786,547 $4,172,881 42,252,582 
25 Payments to sub-comiractoise a. cs «cs wise ie Ghee paees eens 101,669,236 10,410,842 24,746,122 18,919,696 
26 Materials aS Neck tee CORA GA Um CRUE ar orol or cdr hers asain aetntats Mace: 58,748,252 7,198,618 13,514,028 11,114,265 
27 Wace lO ee ahd hauk oe lematelte: cmacatahnc te hs Renee tole tits ks he a 22,924,787 3,240,933 5,448,027 2,583,777 
28 Salavies sieve tats os fe on Saree Eek chee es a a er 2,869,455 321,901 632,507 345,056 
29 LOW NCE Boa RON rn Renee ect ard LE ARE L i e AAacePieen lower AlAs 37,077,235 2,050,365 8,647,169 8,365,525 
30 Other directicosts::s /.- 1 tee cans eects fs aes eae ea tee aie ae eames 4,798,177 $63,888 1,185,028 924,263 
Sse Lotaliopexating costs (indirect) 5). «0.1 -peiuen teases ouenar one aeons 19,625,785 2,776,111 5,054,566 3,703,265 
32 Salaries! User, aus, SENG 'opi, 0) a hawodey > oetos oe NRT RAR EE, Ba ee 9,433,636 998,902 2,345,286 1,767,035 
33 | SVVG Lela Soe eer i RAG pete Moa AON prs cro Ay chet tr eta od 2395712 26,634 65,272 93,750 
34 ATTAIN By yx tse: Seajha ay lent ite. Oh Glos ates tenateet eine guetta: th easms 3,034,595 338,766 579,442 493,479 
35 DEPrecigtiOn #.4:.cet. atte tke Sin ule siete hue em tact es 251,239 341,560 346,881 215,186 
36 Othermairect.coststaw. ttt Ale busouene Mire eee ea ate meeeeueas 5,660,609 1,070,249 1,717,685 1,133,815 
S7ulmNetoOperatin gi protit Oss) DeLore taXesiie ssi ekal cists als teks lsisrcusisrelsus 13,426,124 1,905,121 3,906,474 2,605,121 
38 Profits viet none hraspaa tar, ay sLer eateh ar Aceon. aieae tay aye Giese meres 14,164,396 2,186,430 4,103,205 2199392 
39) LOSS panies & Ra tewe dete Rote oe pots ee eee Te ae ne AE a ee ees 738,272 281,309 196,731 154,271 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!?. 2... .........000- 1,868,060 890,383 429,227 16 
Capital expenditures 
41.) (otal capital expenditures’... s-ss.G. cus. © is. sseNevenevis, (ela si enane, sheuene 3,827,008 343,428 631,198 708,806 
42 Newimachinerandiequipment- cm ais isan sus: seaneneninee sick ene non 1,123,875 235,188 279,260 219,356 
43 New  buildings‘andiotheristructures: .5 5 0c. «0 eee ee ce ems 2,703,133 108,240 351,938 489,450 
Labour characteristics number — nombre 
44 | Total hours worked by wage-earning employees ..........-.005 4,019,768 621,898 998,269 490,817 
45 At or-above union: wage Tates® 7a oS Cee ee ee ee ee ee 1,849,992 147,343 295,248 116,013 
46 Belowsunionwwape tates...) ual ye) an ecioue ane a eee OES 504,646 144,843 152,667 88,434 
47 NOU SpeCIfled 2 Reprise is topic evley eaeten 4-5) ieee Re ee 1,665,130 329,712 550,354 286,370 
48 | Total salaried employees 947 141 261 163 
49 DIL UGS Bes chthonic Om ait Cen uteden of Cutis intae’ “y Sebiituyad) os Hacer is 206 28 44 23 
50 MG ITE CE ee sree cy” jtiahin: rigubiat ay MAM Nace: GOS oaths gi ee 741 113 Pi} 140 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille® , Canada et provinces, 1973 — fin 


$2,000,000 


$500,000 - $1,000,000 - and over!4 Détail 
999,999 1,999,999 g te 
et plus!4 NO 
British Columbia!3 — Colombie-Britannique!3 
number — nombre 
Classification des établissements 
30 12 Salplotaldesetablissements 4 wit cstecste cos eos pene c veh ek seers co eh cues al oie 1 
Classés suivant la forme juridique: 
— 1 ~ BLOopMetaires Unig eSmen. Buti) Maat iy ore eure liao es 2 
- = - DO CICLESCNMMONIN CON CCU Um rcurri men 7 meaeare est eee (cil, Bee cmr nL ae ts 3 
30 ill 8 Socictesanesponsabilivenimitee jicqsee toe muds sees tee es cas 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
26 9 4 Maisons simplesdétacheess «.". ea Ae Ts SSO 5 
- _ ~ Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............255 6 
1 - 2 Malsansvenraneceus tens: rs shes Se) ary wi pe ere ae 7 
3 3 2 Appartements: (yacomprisiesstriplex’)) siauenchsas a deen «tse oe atu 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
29 12 8 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 9 
mations). 
1 = - ePatatlONnse grease Ps eeerces ors eet init, cre eee eR eS TO RC 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
35,949,006 23,549,332 57,305,558 Valeur globale du produit de laconstruction .............-0. 11 
Deétaillé suivant le genre de construction: 
28,825 260 16,595,296 18,999,670 Maisons simp lesidetacheess musi. annie s8- ence en einen ee 12 
790,560 57,154 = Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............02005 13 
pe eh 841,006 11,401,839 Mais onsienaraine cc geht re tate ee ema ma ie net tye tea 14 
3,310,654 5,064,154 21,139,003 Appartements (y comprisiles triplex) ii. fa sen ee fein eee 15 
704,541 991,722 5,765,046 Batiments non-domiciltairess 08 sca sss cake ne cis toes neta ee 16 
= > - Grandesiroutes.ichemins\ciipontsy sna tami wae ly ir Gos eee NG] 
~ - - Atyiresstravauxude-o erie anya sean erent ice. so ani 18 
Detaillé suivant le genre de travail: 
34,634,630 23,409,076 57,305,558 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- | 19 
mations). 
1,314,376 140,256 = Reparations WeNG Ge Serre. + heh Met oy PC tLe» 20 
Etat des profits et pertes 
36,620,532 25,015,029 $9,340,822 Total'desreyenus:diexploitation™ a wets. «settee fo) ee) eactetel el a oe Py 
35,949,006 23,549,332 $7,305,558 RGVENUS Ge CONSTRUCTION Coke ces ous @ toe coe Ro hue ee ce py 
671,526 1,465,697 2,035,264 Mourees Fevenusss Ef hike. 2 eat eng heres ee Pe, See 23 
32,243,369 22,124,855 53,506,908 Lotalldescouts:(directs).d’exploitation! reve < ws) ire) os ms eg, 2) “he 24 
15,305,908 7,426,240 24,860,428 Pasenicnts AUK SOUS-DIAN ANS: 8G wae A Se Ryko Nw Cue 25 
7,077,319 6,151,974 13,692,048 IMACerig UKM rne ince Uta Be teeta, on sie a aap aun ies eet uta: 26 
2,308,866 2,226,859 7,116,325 Salairest 0) oo i piv s, arate t Mh 2 eo AR Rr ee, ER 27 
283,537 224.849 1,061,605 iiraitementss OR eewne ee. Sse Hie eee tees ec err est Sh anona eres 28 
6,611,806 5,155,941 6,246,429 Merrains! ” i.) Wee te ate te cnbwre rab oe). a aus face kts a 29 
655,933 938,992 530,073 ATres COUTSGINECESmeur ems act) cau uci mcs AN no) ee ee ee 30 
2,934,923 2,284,668 2,872,252 Total des coiits (indirects) d’exploitation ........- +e ee eee 31 
1,577,945 1,053,585 1,690,883 MiraitententsUOs siege ke Cee Ran ereet ee wes eae bane tne anit nears 32 
35,437 14,129 4,490 Greancesnmecouvirables osu us ate hi eine ee ku vee. cutionc seers 33 
$25,437 602,696 494,775 Financement.°.. SR See ers SN PP PRS 34 
184,605 67,015 101,986 ATWVORUISSCINICIG “sic seach coterie gee Se ARO as saigs aus) yaar fens: taste ro 35 
611,499 $47,243 580,118 INAETeS COOLS INGE SOLS! Serer ct . aehe GLa Beer hee ata ae 36 
1,442,240 605,506 2,961,662 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots .........+-. 37 
15 15 15 IBENELICES c.g EE iCuN Menor ce tcp: nb wicminag i atts cists ee ia! amen 38 
15 15 15 Lo toh Wath SA yb doles Se ens Semmes eas a cur. Lilt a RP gr 39 
16 135,442 32,273 | Bénéfices (pertes) divers avant impOts!2 .........0. 002s eee 40 
Dépenses en immobilisations 
1,600,070 232,589 S10 ONT motalides tmimobilisa (ONS | mages ian sto ienielee clei siete! oh steer viel ntasnce ws 41 
109,448 97,667 182,956 Machineés'et équipstnent neuts... sa nee coe ees we ae seme 42 
1,490,622 134,922 127,961 Batimentsietiautresstructuresinevts — & 1. stag mie tane wien ane 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
386,213 397,166 1,125,405 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés . «7. +e ee ees 44 
93,471 168,964 1,028,953 A des taux horaires égaux ou supérieurs 4 ceux exigés par les | 45 
. syndicats ouvriers. : ; 
20,700 97,998 4 A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés par les syndicats | 46 
ouvriers. 
272,042 130,204 96,448 INGRISPCCITICes Mir ene ueees alee ahgits: on Gee lsite Su erty cee A nee fee 47 
117 74 191 | Total des employés a traitement .........2-2eeeeeeeeeeees 48 
21 14 716 LOST se) SPO ey cs a ee orem Rg cutie Anh eC AERATOR Once NGS 49 
96 60 105 Tndirects we ik Fo eee he a ee ee etna beat atts: alee, RRO ate 50 
ealle 


Voir renvoi(s) 4 la page 45. 
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BLE 6. Residential General Building Contracting Indus 
wis es Type ot Work, Gaunla’ 1 


TABLEAU 6. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classés suivant 


‘le genre des travaux, Canada, 


try, Operating Statistics classified b 
943 p g My 


Item — Détail 


Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments — Total — Etablissements 


Classified by legal entity — Classés suivant la forme juridique: 


Solesproprictorship: — Proprictaites wniques: a). ea eieneme si meee a mney) st 
Pantnershipsocietesienmnomico lectin mantis pesitet one een een emer 
Incorporated company — Sociétés a responsabilité limitée. .. 2.2... 2. 


Classified by principal type of construction — Classés suivant le genre principal de 
construction: 


Singledetached| — Maisonsisimplessdetachéesnin ycsemerae «coco. ss se 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ... . 


Row housing — Maisons en rangée 


Apartment (including triplex) — Appartements (y compris les triplex) 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 


Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction 


Single detached — Maisons simples détachées..........-2+0e+eeeeees 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ... . 


Row housing — Maisons en rangées 


Apartment (including triplex) — Appartements (y compris les triplex) 


Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires 


Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts............. 


Other engineering? — Autres travaux de génie? 


Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 


New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction 
neuve (y compris rajouts, modifications et transformations 


Repair construction — Réparations 


Income statement — Etat des profits et pertes 


Operating revenue — Total — Revenus d’expluitation 
Constiuctionirevenner— Revenuside construction! 4) isis «cle «) «latmouaeuiie © tls 


Other revenue’ — Autres revenus® a: lp wl 6s Lette tie ertabiy gon tel hoy lei cayie Ge Rey aN siMeotrah s,s \hs ts 


Operating costs (direct) — Total — Cviits (directs) d’exploitation 


Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants 


Materials — Matériaux 


Wages! — Salaires!9 


SalariesuOrailraitementsh Oats = a. 124, Gus gues thie sash ie ee rE 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) 4 la page 45. 


1 


Total 


3,299 


1,026 
157 


2,116 


AIM 
89 
Si) 


162 


1,943,399,081 
1,348,420,851 


127,094,015 
132,294,959 
235,172,945 
80,467,328 
7,508,432 


12,440,551 


1,891,902,211 
$1,496,870 


2,066,020,292 
1,943,399,081 
122,621,211 
1,777,190,107 
758,204,523 
487,748,053 
149,182,740 
19,474,717 
312,671,637 
49,908,437 


New 
construction 


Construction 
neuve 


number — nombre 


3,097 


919 
150 


2,028 


2,797 
87 
56 


ISH 


dollars 
1,911,435,008 
1,327,128,502 
125,023,872 
130,897,923 
231,525,848 
76,911,327 
7,506,985 


12,440,551 


1,889,029 ,468 
22,405,540 


2,033,696 ,302 
1,911,435,008 
122,261,294 
1,751,536,028 
748,293,155 
480,832,960 
142,124,677 
18,933,624 
312,317,895 


49,033,717 


Repair 
construction 


Réparations 


202 


194 


31,964,073 
21,292,349 


2,070,143 
1,397,036 
3,647,097 
3,556,001 


1,447 


2,872,743 
29,091,330 


32,323,990 
31,964,073 
359,917 
25,654,079 
9,911,368 
6,915,093 
7,058,063 
$41,093 
353,742 
874,720 
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TABLE 6. Residential General Building Constracting Industry, Operating Statistics classified by 
Type of Work, Canada, 1973 — Concluded 


TABLEAU 6. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classés suivant 


Te genre des travaux, Canada, 1973 — fin 


Item — Détail 


Income statement — Concluded — Etats des profits et pertes — fin 


Operating costs (indirect) — Total — Couts (indirects) d’exploitation ........... 
Salarics Ol aiiraitementsLO" 2 Sane aye wpthe a anion este eS aloe cuss e aauaieo: ausplats 
Badidebist= Creance Wrecouvrables mers cc cic ts 2.8 wis © bikie sisem Bue adnn iets wakes 
Bimancinot—shinanCemcn Usevimurdss ace Shai as cov woe sere eek en kcChes © aie 
Depiecia One SAMONISSeMent tan acme catc tee: Ge aucune) ai tiher te Vaswe) eaiel rere 


GQiherindirest Costs — Autres coutsingirectS 6. a. s0-% dik tie em eee a we oe | 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant 
HWS 055 Good na0 Cer Aen Hen OMe God oo Mabe eo ono Ure Mao 


PROC UE ee DCNCLICCS ae atu eset etaesUn y amtel rhage ave ead Aoaia dh kesel oyna ainaoers GARAeNE 


WESS 2S) RS US ea ek May eden CR ROR malt Cee a mee MORAL eee Cte Maer Ree ae a 


Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers avant impots!?. . 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 


Capital expenditures — Total — Immobilisations .. 1.1... - eee eee eee 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs ............ 


New buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs....... | 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre | 


sare worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers _ 
ib Ghird @ cold dono om oe MoM mao Cet Our tc ne cunommoicruiad 6m 6 | 


: * . s enw x 
At or above union wage rates — A des taux horaires ¢gaux ou supérieurs 4 ceux 
EXIGes Par slestsyNGICATSOUVILEIS: ns, cts sate ee eee oka Py ht Keete vic kel be a emtemeall 


Below union wage rates — A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés par les 
SYNCICALSIOUVIIETS Mee CM ween Mohd nicest ek Shaye! shokat etal oYernlivehtl halen lees | 


Notispecifieds = NOnispecihiceSwen cle teary cqsycmsnel ey skaunke|caceeadinmede als shane 


Salaried employees — Total — Employés a traitement ..........-..00e0e0eee 
DineCa— ITEC (SNe ewe MRR. Ran. eA Eyes sds Manne! ihn nn tat setoM Gas Rates ipa a cel ae 


Indiecte=s IN Givecisumac messi irua asks Popses ae looney OP e hut Nee koxvae 4H 8 ey 


Total 


170,646,046 


65,791,032 


2,507,850 


32,985,312 


13,809,240 


$5,552,612 


118,184,139 


127,903,432 


9,719,293 


19,568,529 


43,057,391 


12,203,437 


30,853,954 


28,120,801 


13,798,469 


11,312,331 


3,010,001 


6,823 


1,535 


5,288 


New 
construction 


Construction 
neuve 


doilars 


166,224,064 


63,553,865 


2,402,654 


32,813,299 


13,454,841 


53,999,405 


115,936,210 


125,510,063 


9,573,853 


18,057,296 


42,611,663 


12,001,469 


30,610,194 


number — nombre 


26,786,362 


13,297,499 


10,782,255 


2,706,608 


6,596 


1,490 


5,106 


Repair 
construction 


Réparations 


4,421,982 
2,237,167 
105,196 
172,013 
354,399 


1,553,207 


2,247,929 
2,393,369 


145,440 


1,511,233 


445,728 
201,968 


243,760 


1,334,439 
500,970 


530,076 


303,393 


227 
45 


182 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed,Canada, 1973 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 


spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1973 


8% - 45% | 46% - 65% 66% - 85% 86% - 100% 


Item — Détail Total 
Total 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total — Etablissements ..............005 3,299 58 341 383 2,517 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 

Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de 

layCONSELUCtION 5.5.2 Get ees Wales oh cts elec secur sttaleal  ehamans Oe 1,943,399,081 57,183,289 448,885,218 222,357,569 1,214,973,005 

Single detached ~ Maisons simples détachées .........,..... 1,348 ,420,851 12,194,607 191,502,498 128,028,394 1,016,695 ,352 

Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-dé- 

GACIOES | Mery soa. vac, alte emer at Octet a cake acme iene 127,094,015 2,579,600 70,295,746 18,539,286 35,679,383 
Row housinss— Maisonsiemxcangee 24. 5 ale ee se 132,294,959 14,045 312 60,934,516 13,579,287 43,735 844 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 

Tahoe o ls Gas cotecuears rumen oneateres cg contre aromas aud 235,172,945 9,195,675 67,761,561 43,730,627 114,485,082 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires........ 80,467,328 19,168,095 38,527,615 18,465 ,009 4,306,609 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts ... . 7,508,432 - 7,469,502 14,966 23,964 
Other engineering? — Autres travaux degénie? ............ 12,440,551 — 12,393,780 - 46,771 

Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and conver- 

sions) — Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 

transformations)” Ac ah » See eee as, hls a patel eee Seow 1,891,902,211 50,804,629 434,179,113 212,806,371 1,194,112,098 
Repam construction — Reparations away «28 le. a nee ceeieen 51,496,870 6,378,660 14,706,105 9,551,198 20,860,907 

Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation .......... 2,066,020,292 57,313,039 $03,397,339 227,192,014 1,278,117,900 
Construction revenue — Revenus de construction............ 1,943 ,399,081 57,183,289 448,885,218 222,357,569 1,214,973,005 
Othienrevenue® — Autresevenus8i) ....-...5.a0Neniee. . 122624211 129,750 S450 4,834,445 63,144,895 
Operating costs (direct) — Total — Colts (directs) d’exploitation. .. . 1,777,190,107 47,637,275 428,006,198 197,601,479 1,103,945,155 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants 758,204,523 18,465 403 174,031,859 89,665,316 476,041,945 
Materiaise-vMateriauxtee ss taser oteusicicue fos ate noo eee eee oe ne 487,748,053 14,490,165 102,996,122 $8,778,212 311,483,554 
Wages hOl SalaireshOue pees Appa egy ci hi = PRO bee ean oc oe 149,182,740 297 7,209 38,144,067 20,549,011 80,512,393 
Salariest Ou brattentents +O! entrant a cen annem rn 19,474,717 299,338 5,827,786 2,789,402 10,558,191 
Lands a Terrains pat Gre conmeseeis ss a veal, Mut eee eee see ot eats 312,671,637 3,105,856 93,314,156 20,721,540 195,530,085 
Other directicosts Autres couts dinectsi a. snus cists inci 49,908,437 1,299,244 13,692,208 5,097,998 29,818,987 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 


TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, O 
Specialization in Major Type of Construction Performe 


mae ae 


rating Statistics classified by Degree of 


e 
a Canada, 1973 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1973 — suite 


Item — Détail 


Income statement — Concluded — Etats des profits et pertes — fin 
Operating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation . . 


SalariestOm=erraitements! Oni aylykue nc caren erenitiner diel cre. ec 


ERNAncIN Pea NINAtCemIen Uravemancl cus sucilemsielem en snore) te) see enw teehee 
DE preciationy— aA wMOLtISSCINEM fin mic teria ists faire site tobodadh ishicneibe als lists 
Othemindirecticosts—- Autres. cOUtsanditeCts .) a la tlarae «4/ehe us) sie (e 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
diexploitation savant simpotsie «0s).a om @eekemens. oic0s coco kokeneee 6s 


Protiti Bencfices | .ppances fee) ose haha de Apledel so 23 Rares 
LEQSSERRCLLES sc soporte fc. <<< Ce ere teksten sii nie Crete sens 


Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers 
avantimpots! 2s. ci. cn oe Pier heloid 0: seetaat is aie atone tears 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations.............. 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs .. . 


New buildings and other structures — Batiments et autres structures 
HEU Sis oe Doon h oe ao 6 Jay 2 Conor olatG Biovotic Ceden: Gia Gaeh ce 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées 
PAT les OUVMCTSISALQTICS) aia) et easl ot ok ois oue ie ecens cotocmriie) seen sn 


At or above union wage rates — A des taux horaires égaux ou supé- 
rieurs a ceux exiges par les syndicats ouvriers...........26- 


Below union wage rates — A des, taux horaires inférieurs 4 ceux exigés 


PalMesssyNUICatStOUVILCE Se nts ells inl olielctte fella sits n sie) sie ele fer site tele 
Not specified — Non spécifiées......... Tetons ckeh Siem nee. Ore 
Salaried employees — Total — Employés a traitement ........... 
DiGdi=IDTRES oo5ndacoos on odoogauo noo eodnd ooo 
ive binei— HNOCIS 6 or oa hoe) ADOC Oe OG Gods Oe 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 


Total 8% - 45% | 46% - 65% | 66% - 85% 


86% - 100% 


170,646,046 


65,791,032 


2,507,850 


32,985,312 


13,809,240 


59,052,612 


118,184,139 


127,903,432 


Dy L95293 


19,568,529 


43,057,391 


12,203,437 


30,853,954 


28,120,801 


13,798,469 


3,010,001 


11,312,331 | 


6,823 


1,535 


5,288 


Total — Concluded — fin 
“ans <p olan dollars mart 
5,644,733 40,626,262 | 
| 
2,902,060 13,268,055 | 
48,038 1,229,253 
1,179,151 9,496,173 
162,797 3,756,690 
1,352,687 12,876,091 
4,031,031 34,764,879 | 
4,267,170 | 37,837,794 | 
236,139 3,072,915 | 
333,200 7,206,668 | 
| | 
i | 
| | 
384,993 | 6,046,832 
| | 
159,485 3,197,786 
225,508 | 2,849,046 | 
number — nombre 
1,859,239 6,642,835 
292,031 3,908,342 
75,345 1,142,897 
1,491,863 1,591,596 
| 
293 1,503 
19 467 
274 | 1,036 


19,108,863 


7,722,074 


351,702 


2,701,885 


1,383,763 


6,949,439 


10,481,672 


11,652,238 | 


1,170,566 


1,638,599 


5,512,117 


992,419 


4,519,698 


3,925,629 


2,335,983 


238,225 


1,351,421 


873 


236 


637 


105,266,188 


41,898,843 


878,857 


19,608,103 


8,505,990 


34,374,395 


68,906,557 


74,146,230 


5,239,673 


10,390,062 


31,113,449 


7,853,747 


23,259,702 


15,693,098 


7,262,113 


1,553,534 


6,877,451 


4,154 


813 


3,341 


on 


TABLE 7. Residential General Building Contracting ae Operating Statistics classified by Degree of 
0 


Specialization in Major Type of Construction Per 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 


rmed, Canada, 1973 — Continued 


spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1973 — suite 
Item — Détail Total | 8%-45% ‘| 46% -65% | 66% - 85% | 86% - 100% 
| at ae eae ee as = x 
Single detached — Maisons simples détachées 
=y cag ~ number — nombre _ 
Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total — Hrablissenients Kegel cet cicve ine oto 2,991 33 268 328 2,362 
| 
Characteristics of construction output dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la | 
CONSELUCHIONY ¢ sili c The: cere el calc emetteetsmenecone omens cesteneme 1,481,317,860 | 12,280,621 281,888,915 | 160,878,176 1,026,270,148 
| 
Single detached — Maisons simples détachées ...........-.. 1,303,432,679 4,492,377 159,398,603 124,049,209 1,015,492,490 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-dé- | 
tACHEES) IP ec ls es cha eer A in ora Sayin RAR Re 52,700,622 1,410,345 | 36,651,057 11,567,087 3,072,133 
Rowshousing,— Maisonseh'rangee «5 0.)ss 5. +s ss nee «= 37,253,323 814,161 29,887,718 | $,282,381 1,269,063 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les triplex) 26,319,613 2,101,924 12,754,416 8,816,348 2,646,925 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires ........ 42,124,209 3,461,814 | 23,780,442 11,163,151 3,718,802 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts | 7,348,504 - 7,324,540 | - 23,964 
Other engineering? — Autres travaux de génie?.............. | 12,138,910 - 12,092,139 | - 46,771 
Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: | 
| 
New construction (including additions, alterations and conversions) — | 
Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- | | | 
ATEN RODIN) Gi Fal enGkOnGl GAG RA MOU. 5 cole yout at one (anit tah Ary tecAucis | 1,436,893,076 | 7,348,467 | 270,463,972 153,142,304 1,005,938,333 
Repairiconstmiction:— ReparationSar:. wise aichns Ge eeeeera er 44,424,784 4,932,154 | 11,424,943 7,735,872 20,331,815 
| 
| 
Income statement — Etat des profits et pertes | 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation .......... 1,566,581,480 | 12,359,340 305,904,349 164,910,071 | 1,083,407,720 
Construction revenue — Revenus de construction ............ 1,481,317,860 12,280,621 281,888,915 160,878,176 1,026,270,148 
| 
Other revenue8 — Autresrevenus8 .............000000- 85,263,620 78,719 | 24,015,434 4,031,895 SMS Tee? 
Operating costs (direct) — Total — Cotts (directs) d’exploitation . 1,341,085 ,350 10,318,520 | 257,962,885 | 142,160,486 930,643,459 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ..... 544,006,873 3,958,871 100,373,084 58,467,470 381,207,448 
Materials Materiauxy mstsasytyciates wi eeenia tee tae huey meee, 379,489,705 3,289,429 | 63,086,544 45,551,894 267,561,838 
Wasesk0S Ss SalaireslO ie boar ciate ba Reape ies MeO ee ee ee 111,735,424 2,484,595 22,968,132 15,599,417 70,683,280 
Salaries! O2= TrattementsLO len aust chase ies ee ore 14,065,115 187,416 3,251,402 1,535,354 9,090,943 
hands Lertainswtan viene ae cee cae ch ee eae dened meee cae 253,551,745 76,374 58,715,710 17,296,012 177,463,649 
Othenmdirecticosts)—. Autres contsidinects sai cuc suet usa ie. « cuemensne 38,236,488 321,835 9,568,013 3,710,339 24,636,301 
1 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 


235 — 


TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics classified by Degree of 


Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1973 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1973 — suite 


—— 


Item — Détail 


Total | 8%-45% | 46% - 65% | 66% - 85% 


| 86% - 100% 


Income statement — Concluded — Etats des profits et pertes — fin 
Operating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation . . 


Salaries a tinaitementseon. vos si «4 deal snacansvn bas cdl ane ayanal Wine 


PIANC MIMANCEMOM by saat ate) cmc <: ys) ofr Slate obser ay ey Scand 
Depreciation — Amontissementc owes +o, fais sm hates ty se dia 
Other indirect costs — Autres cofits indirects 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
Giexploitationsavantlmpotsia-s eis.chs ss) )¥) 0) eset ss *) sae = 6 


Br Ofiine SBCIGHICE SEPM aint ade Pr cu RR reece toacnie ee BIC See einer gs acd 
PS Seea CCS rece ee Meret ee ERB ae ete css WW 5 fo, bw dir take eh ag HA 


Miscellaneous pont (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers 
avant impots!2 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations.............. 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs . . . 


New buildings and other structures — Batiments et autres structures 
MER Sora oun cares om reta cap oh hia Spray aie isa te es! bay e-bay chp stvert s aake 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Hours worked by wage -earning employees — Total — Heures travaillées 
PAWIOSOUVELCIS SALATICS wep piel sutels cel teWellal/<iale iss) fe) fois oiPsiielEs soleus 


At or above union wage rates — A des taux horaires égaux ou supé- 
reursalceux.exiges pan lesisyndicats ouvilers,. « . .. 4). . la css = 


Below union wage rates — A des taux horaires inférieurs a ceux exigés 
DABMESISY NAICAPNOUNTICL Sat i cei sbed ory euetele) svc ieAsiacihtg pilep cniehicl s 


Nopspecified) = Nomispecificest oj skspau cucgres 44, Fe yeeeh eae mo 
Salaried employees — Total — Employés a traitement ........... 
Ditectt = Directs: teeta cic: «ss cpt Bette elie toe Beth ayarials 


INGITC CH INdine CtSE Ry merce ion o) oicvatheter MeL Cie) ce ahiey Ter sete Gil Cieebiey cb oes 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 


Single detached — Concluded — Maisons simples détachées — fin 


130,184,299 


51,793,398 


1,400,172 


24,306,853 


10,426,686 


42,257,190 


95,311,831 


100,354,133 


5,042,302 


15,760,299 


37,660,548 


10,462,495 


27,198,053 


21,671,136 


10,524,747 


2,361,294 


8,785,095 


5,338 


1,156 


4,182 


1,255,813 


TAGES IO: 


25,771 


63,645 


86,719 


3623299 


785,007 


802,077 


17,070 


214,300 


307,266 


97,002 


210,264 


478,400 


175,616 


61,854 


240,930 


85 


113) 


72 


dollars 


24,378,327 


8,104,610 


219,557 


6,828,395 


1,959,096 


7,266,669 


23,563,137 


23,969,115 


405,978 


4,620,537 


5,032,326 


2,470,314 


2,562,012 


number — nombre 


4,254,015 


2,525,266 


680,863 


1,047,886 


914 


287 


627 


14,741,660 
5,963,822 
338,409 
2,150,907 
978,786 


5,309,736 


8,007,925 
9,164,120 


1,156,195 


1,491,897 


5,126,691 


618,367 


4,508,324 


3,028,154 
1,685,485 


214,800 
1,127,869 
656 


156 


nit 


89,808,499 


37,007,587 


816,435 


15,263,906 


7,402,085 


29,318,486 


62,955,762 


66,418,821 


3,463,059 


9,433,565 


27,194,265 


7,276,812 


19,917,453 


13,910,567 


6,138,380 


1,403,777 


6,368,410 


3,683 


700 


2,983 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics classified by Degree of 


Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1973 — Continue 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1973 — suite 


Item — Détail 


Total | 8% -45% ‘| 46% - 65% 


66% - 85% 


86% - 100% 


Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments — Total — Etablissements i a Deh PROC Te Oe Le Pa 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 


Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la 
CONSETUCHIONY Fo) ers: courebiel lege teite 0) ruetartenie ai tettet siecel cimemoaeyen state 


Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-dé- 
EACTEES) 10 hire sh SRE I NEP yicy'ns ho RSE > ano ee ee! Os 


Row housing — Maisons/enirangee: S26 are ee ee ee 

Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les triplex) 

Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires ........ 

Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts..... 

Other engineering? — Autres travaux de génie?..........-0-- 
Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 


New construction (including additions, alterations and conversions) — 
Construction neuve (y compris rajouts, modifications et trans- 
LOFMAUOHS) > He ivdsds «oe ry See «aisle me «ons 


Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ........... 
Construction revenue — Revenus de construction ............ 
Other revenue® — Autres revenus8...............0.0004 
Operating costs (direct) — Total — Coiits (directs) d’exploitation ... . 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ...... 
Materials aMateriaux man ict) age cher ealdtine lace nimeloue ee cuth omer 


Wacesk Oe iSalaires\OWne ets viv, cagrete Mrepeae Mares olehchimeapare arses 


Salaries. O'—shrartements! 0s... aig afeee «op Pckeeesl a MMBo es 4 6 es 
Mande MCILAIn Siam buch cos sc) ol athe Ronen ote alioy cone eens Kes ae 
Otherditect.costs— Autres colts:directs, «i. <a. s:+ ce Sao one bes 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 


Double — Maisons doubles 


89 


102,182,219 


22,644,846 


70,703,537 


5,955,612 


644,801 


1,818,478 


136,124 


278,821 


100,166,803 


2,015,416 


125,915,792 


102,182,219 


teers) 


101,832,937 


36,280,581 


22,416,936 


5,058,921 


1,320,974 


34,212,062 


2,543,463 


2,334,452 


648,623 


1,012,911 


416,235 


71,908 


184,775 


2,056,661 


277,791 


2,335,458 


2,334,452 


1,006 


1,390,498 


654,277 


438,307 


203,918 


number - nombre 


28 


dollars 


57,996,319 


19,791,990 


30,436,608 


5,536,133 


371,667 


1,444,976 


136,124 


278,821 


56,412,528 


1,583,791 


80,258,440 


57,996,319 


22,262,121 


62,651,729 


19,347,025 


11,192,959 


2,999,420 


951,423 


26,809,676 


1,351,226 


17 


8,635,242 


1,615,572 


6,696,441 


3,244 


131,258 


188,727 


8,530,212 


105,030 


8,847,787 


8,635,242 


212,545 


7,501,042 


2,858,223 


2,175,414 


436,613 


TLRS 


1,704,381 


209,212 


My 


33,216,206 


588,661 


32,090.00 


69,968 


33,167,402 


48,804 


34,474,107 


33,216,206 


1,257,901 


30,289 668 


13,421,056 


8,610,256 


1,418,970 


252,352 


5,617,724 


969,310 


ER Tie 
TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1973 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1973 — suite 


Item — Détail i Total 8% - 45% | 46% - 65% 66% - 85% | 86% - 100% 
; ‘ Double — Concluded — Maisons doubles — fin 
dollars 
Income statement — Concluded — Etats des profits et pertes — fin 
Operating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation . . 11,367,027 1,088,636 7,118,967 731,787 2,427,637 
SalaniestOnslinarcements#O anita a. win ag ate tia itenba de 3,801,233 154,941 2,242,907 366,193 1,037,192 
Bad’ debts — Greancestirrecouvtables. . .).<)ets <0 cris een dike ee 982,201 4,400 974,823 1,750 1,228 
ANCIN Pah AN COMeM tye cist ay rey. wins eee eray cu eaeetel wicca whitest 1,085,123 ST Bee 284,918 77,366 349,067 
DESTEAIO MW NENTS TORE so Gin an © Gea iceo! sacl ho See 635,471 23,102 464,588 39,126 108,655 
Other indirect costs — Autres coiits indirects.............0. 4,862,999 532,421 S.1S14730 247,352 931,495 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’ex- 
PIOMLATION AVANEAMPOES eouet catisd aielhs cal slic oh stoshieieal a) ot Atal static stich ahs 12,715,828 — 143,676 10,487,744 614,958 1,756,802 
PrOtt mB CHOLICESROBA Fit ct take chicl c's Sist ohehal at stant oo atisigtahay SSE 13,295,081 15 10,688,073 15 1,923,668 
MGS. ONES. cela © ©.Osbs Bab. G0 OsGs0.0 Puch Ono One Kono mneo gn, ONO aC rombE 579,253 15 200,329 15 166,866 
ee profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers 
MMS 2 oo oom eo OoOEmEb Oo ObOpD DOU oUOGUROS 162,891 16 16 30,852 93,270 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations.............. 1,373,739 131 78,686 35,410 1,259,512 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs . . . 150,716 131 78,686 29,820 42,079 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures 
NCULS eet nye sks Si cee iste e teu Shee aad eed Pease 1,223,023 - - 5,590 1,217,433 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées 
Parles Ouyriers Salaricsee wera of fee Scr aeabtae os oe haces 842,860 35,670 448,645 86,935 271,610 
At or above union wage rates — A des taux horaires égaux ou supé- 
rieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers.............. 482,306 ROHS 210,002 35,747 207,282 
Below union wage rates — A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés 
partesmyndicatsrOuyrionrsels w. pata ¢ vial Sunny 1 AAs avs Sa © 107,215 659 83,090 10,515 12,951 
Notispecified:—"Nonispecifices! «424 6 2 0s a ee ten  Ka e 253,339 5,736 155,553 40,673 $1,377 
Salaried employees — Total — Employés a traitement ..........-. 418 12 273 33 100 
Direct= Directs a site tetes Gh sins © SIO OR aS Sc ere bee 105 = 76 8 21 
Inaivecti=m Un GinectSi eae mms eeery ce ous Saal elie etek Raema 3 io: ckekcomeere 313 WP) 197 25 79 
Sie wees tee oils ee 


See footnote(s) on page 45. -- Voir renvoi(s) a la page 45. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics classified by Degree of 
Specialization in Major Typeot Construction Performed, Canada, 1973 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1973 — suite 


Item — Détail ] Total 8% -65%14 66% - 85% 86% - 100% 


Row housing — Maisons en rangée 


number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments — Total — Etablissements.......... 0000000 57 16 7 . 34 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la 
CHIU OMOW dag ttre Gaya o 5 Oo ow oO Gb OOOO CIO 107,674,238 $7,079,894 8,820,105 41,774,239 


Single detached — Maisons simples détachées............... 7,104,455 6,647,762 257,720 198,973 


Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-dé- 


HORE) oi ances Sisto. c wie emeons oro C15 bid cae: geen) Slings 9 Jos ofee cas 1,221,754 1,197,087 - 24,667 
RoOwrousing~— Maisons en Taneee: ak). Gust cis oly <0 cme ae 74,667,588 26,336,038 6,780,951 41,550,599 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les triplex) 11,204,922 10,323,868 881,054 - 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires ........ 13,475,519 112,575,139 900,380 = 


Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts.... . - ~ - - 
Other engineering? — Autres travaux de génie?.............. - ~ - - 
Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 


New construction (including additions, alterations and conversions) — 
Construction neuve (y compris rajouts, modifications et trans- 
HOLIMALIONS) ra) 5 erates ns Cretan MRM ae, ore elke Rib TAGES Gait eek 107,357,638 56,809,801 8,801,792 41,746,045 


Repatiiconstructioni—skeparationsy amma ooo ee eee eee ee 316,600 270,093 18,313 28,194 


Income statement — Etat des profits et pertes 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ........... 112,460,783 59,321,895 8,967,877 44,171,011 
Construction revenue — Revenus de construction ..........-. 107,674,238 57,079,894 8,820,105 41,774,239 
Other revenues: —wAutres revenus® sles sie ie sy ae ice 4,786,545 2,242,001 147,772 2,396,772 

Operating costs (direct) — Total — Coiits (directs) d’exploitation .... 97,421,126 50,827,673 7,456,957 39,136,496 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ...... 47,096,501 21,596,755 4,135,523 21,364,223 
Materialst=sMatenaure aids, say ate. Rant aleten aiainds seen ccs aes 22,963,214 12,974,921 2,124,097 7,864,196 
Wapestt ORs Salairest Cure ms bacta iecuearrent cme eR cman rok rae 10,589,512 7,889,844 348,053 2,351,615 
Salanics+ Ol -siraitement ss On vc eine eea mene tsee) i neeenern aes eae 1,048,873 178,876 493,368 376,629 
v= MS: bo ooo Oa oO hae On ae moe Smee 12,932,955 7,082,485 37,017 5,813,453 
Other dixecticosts;— Autres colits directs:. «2 «4.2.56 sess 2,790,071 1,104,792 318,899 1,366,380 


See footnete(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 
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TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 


ti 


ruc 


Seo) 


spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1973 — suite 


Industry, Operating Statistics classified by Degree of 
on Performed, Canada, 1973 — Continued 


Item — Détail i Total 8% -65%14 66% - 85% 86% - 100% 
Row housing — Gt — Maisons en rangée — fin 
~ dollars = ee 
Income statement — Concluded — Etats des profits et pertes — fin 
Operating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation . . 8,813,057 3,463,943 1,034,223 4,314,891 
SalartesOr= siraitements MOP WP) eat ct sue slasylebentel py 200 re 3,567,088 Dee 321,572 1,130,543 
Bad debts = Creanees imrécouvrables\. (0.060004. ne ee oe 16,433 812 7,767 7,854 
Minanclie — hinancement fete sic. cele ade) eee te as oa) iaus) aisle 2,292,990 832,404 172,350 1,288,236 
Depreciaioni=sAMOLUSSeMen Uae srg ais te sass sre a) eu ete ones = dae) oe 581,793 81,731 82,492 417,570 
Other indirect costs — Autres coiits indirects............... 2,354,753 434,023 450,042 1,470,688 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’ex- 
PlOiationAvantamipOtsenmcdesna aicroresheesrade Wt cesirshcusus asenrenen ee 6,226,600 5,030,279 476,697 719,624 
AO LM BONCLICES Eien eit oii tdi wan OSE bRE eel on ss et ahi enn 7,490,065 15 1S 1,969,651 
BSNS ree ECELOS Pac abc abut nga eseek wota tert Site 1e ore va ces alee ened Ore 1,263,465 15 15 1,250,027 
Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers 
MANU AMDOIG” Sie ot chece7 (0, oe, sue © une, cinta Ot Mmebels x ans ecg ee 392,644 $5,364 12,928 324,352 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations.............. 753,657 127,829 178,680 447,148 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs .. . 602,592 10,000 178,680 413,912 
New buildings and other structures -- Batiments et autres structures 
HAC UIS Meno cen me aca oT ce ker alGNeee. ciceuteter oi porreiie) Wee lovelies ees ons 151,065 117,829 = 33,236 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées 
Patiles(ouvricts salarteseu emus ois la kek dcuoko ee cdetns Ahueleetouems 1,992,172 1,388,769 61,831 471,572 
At or above union wage rates — A des taux horaires égaux ou supé- 
rieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers.............. 702,463 318,309 ROOT 370,157 
Below union wage rates — A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés 
DaTsesisymdicAtsOUVIIETSM sas.) uals, suhiG Meera tase si utes 6, beer ets 64,028 17,823 9,879 36,326 
Notispecified.— Nonispecificesyeret ust eco wtbnogtachie ng ss + esos be 1,155,681 1,052,637 37,955 65,089 
Salaried employees — Total — Employés a traitement ........... 379 197 62 120 
Directe a Directs, ca tare: @ Mba ae oycns: +2. 58. cote PaboyR ele os: ete 78 12 36 30 
Wndikccte-alndirects a) RWNew aye es the nee ths eRe ee ee, se [ 301 185 26 90 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 


TABLE 7. Residential General Building Contracting Industr 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1973 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’operation suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1973 — suite 


AQ) = 


, Operating Statistics classified by Degree of 


Item — Détail Total 8% - 65% 14 66% - 85% 86% - 100% 
Apartments — Appartements 
; number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total — Etablissements .........-202ee0: 162 47 31 84 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 

Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la 

CORMOOM GbH GoGo oD hOotC OU RIGO oop O DOS OG oOo oC 252,224,764 94,488,306 44,024,046 113,712,412 

Single detached — Maisons simples détachées .............. 15,238,871 12,717,750 2,105,893 415,228 

Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi- 

Getachees)i loc, RE cones: Sie ak no Ren naan see in 2,468,102 2,167,338 275,758 25,006 
Rowsiousing —sMatsonsienmaneees sae a ete alee <a 14,418,436 11,989,543 1,512,711 916,182 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les triplex) 197,003,609 51,333,453 S29 012967, 111,768,189 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires .. . 23,049,122 16,248,564 6,212,751 587,807 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts 23,804 8,838 14,966 - 
Other engineering? — Autres travaux de génie? ............. 22,820 22,820 - - 

Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and conversions) — 

Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 

HERMIT): Bae Wy Sed cote | LPN he Ee ON ap Cre Oe ee Re 247,484,694 91,892,313 42,332,063 113,260,318 
Repavaconstruction—sReparatlons lari ye eeetAcaa | a oe 4,740,070 2,595,993 1,691,983 452,094 

Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ........... 261,062,237 100,530,896 44,466,279 116,065 ,062 
Construction revenue — Revenus de construction ............ 252,224,764 94,488,306 44,024,046 113,712,412 
Otherrevenue® = Anutresrevenus® .......5.6.2-5+0e00 >> 8,837,473 6,042,590 442,233 2,352,650 
Operating costs (direct) — Total — Coutts (directs) d’exploitation .... 236,850,694 92,492,168 40,482,994 103,875,532 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ..... 130,820,568 46,567,250 24,204,100 60,049,218 
Materials Materia g < reacts sete tices Ata seo, aeieet ato ee i ei eke 62,878,198 26,504,127 8,926,807 27,447,264 
Wragesh Orem Salaires iC oneme ge wie ear: NSE Ee ata oe vic eas 21,798,883 11,575,427 4,164,928 6,058,528 
Salante s+ Ome siranvermentst Oh sxc vase ey ame Bsns teas saan oak: 3,039,755 1,558,007 643,481 838,267 
and ea enratns | act ayes voltaic. gl ksecce seus ee Ee ae Sisal) pie sl ho als 11,974,875 3,655,486 1,684,130 6,635,259 
Other direct costs=Atitres:cotts directs oe hn ee eh ws 6,338,415 2,631,871 859,548 2,846,996 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) 4 la page 45. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting ea senhe Operating Statistics classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1973 — Concluded 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
specialisation par genre principal de construction, Canada, 1973 — fin 


Item — Détail 8% - 65% 14 66% - 85% 86% - 100% 
| 
Apartments — Concluded — Appartements — fin 
dollars 
Income statement — Concluded — Etats des profits et pertes — fin 
Operating costs (indirect) — Total — Coiits (indirects) d’exploitation . . 20,281,663 8,965,309 2,601,193 8,715,161 
SalaneslOl Traitements! OF. Seo gt: SE RET. tek, Rooney om. 6,629,313 2,835,305 1,070,487 2723,521 
Bad debts — Creances irrecouvrables ........62--.-+e200 109,044 $1,928 3,776 $3,340 
UATRCUN Ot — a HANAN COMEN tamesntis ue Unie stem at eee bsicsiien OPO ke Gaels caer 5,300,346 2,292,190 301,262 2,706,894 
Depreciation: —vAvmOruSSCMLeN te i rcmratetsyten sah cUeifen nl sucaerityee (ord she) eae 2,165,290 1,304,251 283,359 577,680 
Other indirect costs — Autres cotitsindirects .............-. 6,077,670 2,481,635 942,309 2,653,726 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
dcexploitation;avantiimpotsmary.ieacesiais Gusts) e) eiaie acne shes herste 3,929,880 — 926,581 1,382,092 3,474,369 
IGS AL? SUS TCSS = 8, BUR cgatartney eee ECM aun Ges me Ere er 6,764,153 15 15 3,834,090 
Decsoee ees CL et AARON LR? A SORA Se AN 2,834,273 15 15 359,721 
Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers 
ETUC! ng 6 ocongea Mig aed Ans OD ORpicheNciO ee arom Hibvang 3,252,695 16 16 538,875 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations ............. 3,269,447 885,587 171,336 2,212,524 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs 987,634 701,138 165,552 120,944 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures 
DOW sree ERE ES eee aes: os in) SER ES XK Wend oltale one 2,281,813 184,449 5,784 2,091,580 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées 
par les Bites Sans as a . Ee ¥ eis ec clehe che errr ntere otne 3,684,633 1,896,575 748,709 1,039,349 
At or above union wage rates — A des taux horaires égaux ou supé- 
rieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers ..........005 2,088,953 941,905 600,754 546,294 
Below union wage rates — A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés 
ey EOAVPATeRN SONNEI: 5 So Sona Ob do Oooo aoe eo 477,464 373,953 3,031 100,480 
NOtSpeCified - NonispecihiGes nanan Gackutls > chuce cipoyks ctewene | 1,118,216 $80,717 144,924 392,575 
Salaried employees — Total — Employés 4 traitement .......... 688 315 122 251 
Direct =i) tec tsumae momen is Re Ra su BAe FoR ete fasts e-teens, ete va 196 98 36 62 
ndirech sad tre GUS mmmPsn a tee ee cr ee Re Baek tai chiles 492 PANG 86 189 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 


TABLE 8. Residential General Building Contracting Industry, Financial Statistics for Establishments reporting 


2 Up ex. 


Balance Sheet Information, classified by Size Group, Canada, 


See footnote(s) on page 45. 


era is 
Item Total $0 -99,999 eo eS 
No. 
number — nombre 
1} Sfotaliestablishinents- “thist.c 0 caerd. te. daemons citemeits Gta eettente 2,109 669 682 399 
Income statement 
dollars 

Dae Lotalioperating Teyenwerrsrs to) cieilenaMet ato! o isle deisUeiteds) oasis tele 1,555,340,561 69,457,179 183,762,394 243,217,809 

3 CONSTTUCTION-FEVENUE! stan wy iia loka eee etch eared ete sien erate 1,438,041,229 66,575,454 179,809,683 234,675,929 

4 Othertrevenue®: See thus sos ote st eee moans 117,299,332 2,881,725 3952711 8,541,880 

5 Total operating eosts)(direct)O Piva siete. o. ates Seek nae a eaeee 1,332,339,067 57,607,422 157,486,222 212,695 664 

6 Payments to'sub-contractots: ya. es Ga ee $78,797,333 27,579,067 69,908,651 93,629,477 

7 INEWOC CIN Sem e. aman Galerne Tha ot Oee Bae ocak bias Ah daa abe, 362,837,589 16,794,024 48,633,312 62,591,114 

8 Wiagesl On 0 Rares ten tutes. Ga obals er ites mel nen rae ates 99,627,976 7,806,861 17,988,744 18,805,864 

9 Salaries 20” ln MaMa se ters 3 won ehane soe CMe ar ayias cee 15,169,529 609,579 1,561,691 1,982,066 
10 and ar Seaeae a oer heey bss Mecsas Rott aie tste an ca 238,025,106 3,633,346 15,833,005 29,025,917 
11 Otheridirech COStsmen ameter cites yas Beale omaet: eer ener mei ae en 37,881,534 1,184,545 3,560,819 6,661,226 
12m total operating costs: (inditect)) w.meleimeies oleetl hele nerels! <1 140,890,169 7,999,483 16,632,840 21,920,149 
13 Salaries! Or Pee rciesr ors ode cho ee ae or hen 54,187,163 2,744,367 6,960,417 9,251,429 
14 Badidebtsibs peta -cc der Ce ona atm may enemies See 2,120,538 83,251 235,228 374,930 
15 Min aNncine eames cow Pasty ena Axabewnl mea pee neste reas 28,374,756 1,022,626 1,993,594 3,444,790 
16 Depreciationwee sn a.m Jencertes tia dhaat sasidqnehineeeasteeter eae 11,225,152 890,238 1,358,804 1,465,161 
17 Other Indirect: Costs 55 ae eee th i oh rsh es oe, oes 44,982,560 3,259,001 6,084,797 7,383,839 
18 | Net operating profit (loss) before taxes ......-..-+--- 82,111,325 3,850,274 9,643,332 8,601,996 
19 Profit yd s,s «oe Roeonm iar rae ats) otek eee nen. eas 89,008,092 4,865,564 10,482,061 10,629,398 
20 ISOS Stents greys a wine to ceten saionie ote Gyr sens hay hile tay cin eT 6,896,767 1,015,290 838,729 2,027,402 
21 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 1... 2... 2... 15,760,326 3,293,692 1,808,512 1,391,517 

Balance sheet 

22 Ne Lotalassets et sersu-eticiens Pioaee e? one alana) one ka eine) mien 1,451,414,455 $3,380,990 112,953,446 143,355,844 
23 Cashand'short-temminvestments, once en «= oases ee 47,540,176 5,265,555 9,033,697 8,957,893 
24 ACCOUNTS TECOLVADIC. > cy nud eear =. ws ee eats x cet og aoa) 189,553,652 6,997,012 18,375,732 20,390,297 
25 Inventories! «Se isyil. cpems acitel cae ee co mere erates 698,573,887 19,191,209 43,090,502 71,245,941 
26 Othericurrentcassets® 0 cy sts teu tes) ct retest ote (er aniers so 48,638,205 2,660,161 6,058,151 5,767,518 
27 Bixediassetsimcn- tye sexemctetn yaa eat Enka seen er ue eens 291,532,461 12,206,088 23,381,637 24,829,388 
28 Othenlong=tenmyassetsm .) enon ose ee eNoin ne ce ere ace 175,576,074 7,060,965 13,013,727 12,164,807 
29 Votalliabilitiesiand)equitys. 11s ite 1) aasctehel sisiisee) tralia sistietens 1,451,414,455 53,380,990 112,953,446 143,355,844 
30 Gurrentliabilitiess syn irs: stisusue s tre omausects siresy ea tiees fe 658,781,994 23,705,448 51,829,600 76,919,956 
iil Long-term Nabilitiess 7... sae «os howe ma te ene 547,961,570 14,566,038 33,223,037 33,620,783 
32 PORTIA he Gatien it Capea ete Ost a OME DE we moar eee rere 244,670,891 15,109,504 27,900,809 32,815,105 

eee Ge ee ae 
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TABLEAU 8. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques financiéres des établissements 
fournissant des données relatives au bilan, classés suivant la tranche de taille , Canada, 19 


$10,000,000 


$500,000 - $1,000,000 - $2,000,000 - and over Détail 
999,999 1,999,999 9,999,999 _ 
et plus No 
number — nombre # 
203 94 55) ie uotalicesietablissements™ stake cit, of etearucutiy Gin ler e.eke fetes 1 
Etat des profits et pertes 
dollars 
239,533,248 234,437,713 340,389,849 244,542,369 | Total des revenus d’exploitation ............-22+e0.% 2 
231,275,101 223,522,672 320,393,855 181,788,535 Rievenu side COnsiructionl ra sjcnenn men tacwene facets emcee 3 
8,258,147 10,915,041 19,995,994 62,753,834 PAUIITESCHEVEUSC peat iat Ce Part ee Rae 4 
208,411,615 206,914,942 298,066,000 191,157,202 | Total des coits (directs) d’exploitation ............-. 5 
93,040,325 96,226,785 123,976,408 74,436,620 Faiements auxisous-traitants: ggg acu. sepeaaieieh eee fk cereur rae 6 
59,389,919 51,492,989 82,982,902 40,953,329 Materiolixede teiy. sone tena wile Ceca Ro mbee wa ns scr ses oe 7 
14,630,695 12,650,400 17,833,776 9,911,636 Salaires LO" ge telat. REV Ae cece eee ne 8 
1,884,547 2,119,822 4,519,845 2,491,979 ‘Eraitements19 2) 5) ee tee ee Ok PON Be 9 
31,470,356 36,935,310 62,476,860 58,650,312 Verrainsyqyritis ee hls RASA Fe OL 10 
7,995,773 7,489,636 6,276,209 4,713,326 AM LTOSSCOMESTCATCOTS on vantic tae Sah ests te eters Gere Peake 11 
21,567,515 18,999,340 28,317,491 25,453,351 | Total des couts (indirects) d’exploitation ............ 12 
10,701,200 7,827,917 8,823,357 7,878,476 Mraitements 408 PAA Ghee chest ooten) cies hee come eee, G 13 
63,218 153,742 1,210,169 - GrcancesiimecouviaDlesmy 1 ieee an see ean 14 
3,287,456 3,777,700 6,449,872 8,398,718 Finanicementy a: tgcranranestn ote cate esto cto 50s bee 15 
1,079,739 1,548,973 2,253,396 2,628,841 JATTIOTUISSENICHIES » arc. Gucis cae th os: ra Reis ace MMM atie ny aa 16 
6,435,902 5,691,008 9,580,697 6,547,316 PAUTKES CONES INGINCCTS MaucnY cca hl aca Re ee Cir omen a 
9,554,118 8,523,431 14,006,358 27,931,816 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant imp6ts .......- 18 
9,844 234 9,075,009 16,128,010 27,983,816 Bene lices aM nmorce seorags ee ts) ons 0 AEN a EN Oro 19 
290,116 551,578 2,121,652 52,000 Rertesm murat sterdic! cack tay secs erik een ee Meee aS 20 
797,288 966,591 2,294,494 5,208,232 | Bénéfices (pertes) divers avant impots!12)............ 21 
Bilan 
167,148,004 233,048,876 315,628,748 425,898; 54 Ti mLOLal des aCtit SaeWamee oaton on oMelch oitss etched fie uicules stiellolistiticete eit sire 22 
7,244,097 5,506,996 7,122,580 4,409,358 Encaisse et placements temporaires de fonds ......... 23 
35,145,040 29,174,790 35,394,506 44,076,275 Comptesarecevoind pe thets one. tae ees aes Gael horey a 24 
79,380,619 116,344,599 115,037,436 254,283,581 Inventairesye iti ahh. cee « He PAeta kor. nn este teks. 25 
8,363,733 10,906,096 11,626,033 3,256,513 Antresactifsa, Count terme wits. carat tetanic sto any Cea 26 
18,666,001 45,613,108 108,654,454 58,181,785 MOTIONS vogomra ca cose baoy 0a co no Be 27 
18,348,514 25,503,287 37,793,739 61,691,035 Autresiactitsalong terme. .a.teen eae ee ene nen nt aes 28 
167,148,004 233,048,876 315,628,748 425,898,547 | Total du passif et ducapital .......---++ee2eeeee 29 
100,392,661 105,280,034 134,026,035 166,628,260 Passitsraicourtiterines o.mareieiesenkirs cote cas Acne eere tea 30 
37,243,438 96,093,387 140,691,902 192,522,985 Passifs-a long terme” <2» «<0. cee eed See Pe eee eto 31 
29,511,905 31,675,455 40,910,811 66,747,302 Capitallarg aah het kod bo BROAN es Ane eee 32 


Voir renvoi(s) a la page 45. 
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TABLE 9. Residential General Building Contracting Industry, Financial Ratios for Establishments reporting 
alance Sheet Infornations clasted by Size Group, Canada 


TABLEAU 9. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, proportions financiéres des établissements fournissant 
des données relatives au bilan, classés suivant la tranche de tailleé , Canada 


$10,000,000 
fee $100,000 - | $250,000- | $500,000- |$1,000,000 -}$2,000,000-} and over 
Item — Detail Total | $0-99,999 | "549999 | 499.999 | 999,999 | 1,999,999 | 9,999,999 - 
et plus 
| I | ! + 
* No. 
Establishments — Total — Etablissements ... - 2,109 669 682 399 203 94 55 ‘i 
nomb. 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices 
(pertes) nets d’exploitation avant impots 
a IG % 5.28 5.54 S25 3.54 3.99 3.64 4.11 11.42 
Operating revenue — Total — Revenus 
: d’exploitation 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices 
(pertes) nets d’exploitation avant impots | 
ce Rs ee %o 33.56 25.48 34.56 26.21 32.37 26.91 34.24 41.85 
Equity — Capital 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices 
(pertes) nets d’exploitation avant impots 
Se % 10.36 12.97 15.78 12.95 14.31 6.67 (it 10.77 
Total assets minus current liabilities — 
Total actif moins passifs a court terme 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices 
(pertes) nets d’exploitation avant impots 
Seca eae: % 5.66 qhoAll 8.53 6.00 Sl? 3.66 4.44 6.56 
Assets — Total — Actif 
Profits! 1 — Bénéfices!1 times 
re ale - 12.9 4.79 12.49 5.24 33.93 16.45 7.60 $38.15 
Losses (absolute value)! 1 — Pertes (valeur fois 
absolue) 
Fixed assets — Immobilisations 
a on en ee % 119.15 80.78 83.80 75.66 63.2 144.0 265.58 87.16 
Equity — Capital 
Current Liabilities — Passifs a court terme times 
Ee AS ERS VE 2 = 2.69 1.56 1.86 2.34 3.40 ey 3.28 2.50 
Equity — Capital fois 
Accounts receivable at year end x 365 — 
Comptes a recevoir a la fin de l’exercice x 365 days 
iin “urawor — 44.48 36.77 36.50 30.60 53.55 45.42 37.95 65.79 
Operating revenue — Total — Revenus jours 
d’exploitation 
Operating revenue — Total — Revenus 
d’exploitation times 
of tuo oe 4.77 6.67 7.43 8.26 8.05 4.13 9.68 i 
Working capital? — Fonds de roulement7 fois 
Current assets — Actifs a court terme times 
i550 Se — 1.49 1.44 1.48 1.38 1.30 153 1.26 1.84 
Current liabilities — Passifs a court terme fois 
Assets — Total — Actif times 
ae Sus 2 - 1.20 1-39 1.33 1.30 Pd 1.16 1.15 1.19 
Liabilities — Total — Passif fois 
Cash and temporary investments — 
Encaisse et placements temporaires 
SENOS % 7722 22.21 17.43 11.65 722 523) §.31 2.65 
Current liabilities — Passifs a court terme 
Bad debt expense — Créances irrécouvrables 
PeQnOd: % 12 1.19 1.28 1.84 0.18 0.53 3.42 = 
Accounts receivable at year end — 
Comptes a recevoir a la fin de l’exercice 
eee a. sss... = 


See footnote(s) on page 45. — Voir renvoi(s) a la page 45. 


FOOTNOTES 


! Source: Construction in Canada 1973-75, Statistics 
Canada, Catalogue 64-201. 


2 Actual expenditures 1966-1973, preliminary actual 
1974, intentions 1975. 


3 Source: Private and Public Investment in Canada, Out- 
look 1975, Statistics Canada, Catalogue 61-205. Because of 
rounding, totals may differ slightly from totals given elsewhere. 


4 Represents work done by the labour force of utilities, 
government departments and other employees of firms not pri- 
marily engaged in the construction industry. 


5 “Other building” (item 28) contains structures which 
could not be published in specific categories due to the secrecy 
provisions of the Statistics Act. 


6 Size group is based on firms’ gross operating revenue 
minus sub-contracts. 


7 “Working capital” is defined as current assets minus 
current liabilities. 
8 Other (non-construction) revenues include sales of ma- 


terials, equipment rental, project management, building rental 
and other types of operating revenue. 


9 Other engineering construction includes marine con- 
struction, waterworks and sewage systems, dams and irrigation, 
electric power facilities, gas and oil facilities, railways, etc. 


10 Wages and salaries represent gross payroll before de- 
duction and include employer contributions to employee wel- 
fare and benefit plans. 


11 Profits and losses are net operating book profits and 
losses before taxes. 

12 Other non-operating revenues are reported net of 
losses and costs. They include investment income, recovered 
bad debts, gain on sale of fixed assets, etc. 


13 British Columbia includes Yukon and Northwest Ter- 
ritories. 


14 Data in more than one size group have been com- 
bined to meet secrecy requirements of the Statistics Act. 


1S Information was combined to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


16 Information was omitted to m¢et secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


17 A breakdown of repair expenditures for residential 
construction by type of structure is not available. 


ey ee 


RENVOIS 


1 Source: La construction au Canada 1973-75, n° 64-201 
au catalogue, Statistique Canada. 


2 Dépenses réelles en 1966-1973, dépenses réelles provi- 
soires en 1974 et dépenses projetées en 1975. 


3 Source: Investissements privés et publics au Canada, Pers- 
pective 1975, n° 61-205 au catalogue, Statistique Canada. A cause 
de l’arrondissement de certains chiffres, les totaux des tableaux ne 
correspondent pas toujours au totaux apparaissant ailleurs. 


4 Comprend les travaux effectués par la main-d’oeuvre des 
Services dutilité publique, des ministéres gouvernementaux et 
d’autres employeurs qui n’appartiennent pas a l’industrie de la 
construction. 


5 Le poste 28 (autres batiments) comprend des construc- 
tions qui ne peuvent étre rangées dans leurs catégories propres en 
vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret. 


6 Groupe de taille est déterminé par les recettes brutes 
d’exploitation moins les contrats en sous-traitance. 


7 “Fonds de roulement” est la différence obtenue lorsqu’on 
déduit les passifs 4 court terme des actifs 4 court terme. 


8 Revenus ne provenant pas des travaux de construction 
comprennent la vente de matériaux, la location de batiments et 
d’équipement, la maitrise d’oeuvre, et autres genres de revenus 
d’exploitation. 


2 Autres travaux de génie comprennent génie marine, cana- 
lisations et systémes d’égout, barrage et irrigation, réseaux elec- 
triques, installations de gaz et de pétrole, voies ferrées, etc. 


10 La rémunération brute de tous les salariés comprend les 
contributions patronales versées au benefice des employes. 


11 Les bénéfices ou pertes sont les bénéfices et pertes comp- 
tables nettes d’exploitation, impOt non déduit. 


12 Revenus ne provenant pas des travaux de construction 
sont exprimés au niveau net, c.-d-d. aprés déduction des pertes et 
dépenses; ils renferment des intéréts d’investissement, de mau- 
vaises créances recouvrées, des gains sur ventes d’immobilisation, 
etc. 


13 La Colombie-Britannique comprend également le Yukon 
et les Territoires du Nord-Ouest. 


14 Les données de plusieurs tranches de tailles ont été grou- 
pées pour satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la Statistique 
relatives au secret. 


15 Les données ont été combinées pour satisfaire aux pres- 
criptions de la Loi sur la statistique relatives au secret. 


16 On a omis les données pertinentes pour satisfaire aux 
prescriptions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 


17 La répartition des dépenses en réparation de la 
construction résidentielle par genre de structure n’est pas dispo- 
nible. 


ui w Statistics Canada Statistique Canada 


Complete and return address-labelled | Please quote your File Reference CONFIDENTIAL 
copy in the enclosed envelope. The | Number in all correspondence with FORM GC-11 1973 
File Copy is for your own records. Statistics Canada concerning this 

questionnaire. 


Construction Division 
FILE REFERENCE NUMBER 

THE 1973 CENSUS OF THE 
CONSTRUCTION INDUSTRY 
| | | | | he | | | | | [| RESIDENTIAL GENERAL 


(Enter above your File Reference Number 


from address — labelled copy.) BUILDING CONTRACTORS 


THIS IS YOUR FILE COPY 


Authority — Statistics Act, Chapter 15, Statutes of Canada 1970-71-72. 


Préféreriez-vous recevoir le questionnaire en frangais? Oui Non 
Would you prefer receiving a French questionnaire? Vest No 


SECTION A. GENERAL INFORMATION 


1. Correct name and address if different from above (please include postal code) 


2, Was the firm or division acting primarily (in terms of gross revenue) as a general contractor in 
the construction or repair of residential buildings (e.g. single, row, apartment) during 1973? Yes [_]No 


NOTE: This census further includes establishments primarily engaged in the construction of buildings on their own account for sale to others 
(if applicable, check ‘‘yes’’), It does not include the construction of buildings on own account for lease or rental to others (if applicable, 
check ‘‘no’’). 


(a) If yes, complete questionnaire and return to Statistics Canada. 


Enter ‘‘NIL’’ or dash if items are not applicable. Provide best estimate if information is not available. 


(b) If no, state nature of main business activity and return questionnaire to Statistics Canada (describe briefly): 


w 


a Incorporated 


: Sole : 
3. Check type of legal entity 1i(a 2(_] Partnership company 


proprietorship 


NOTE: ALL INFORMATION IN THIS REPORT SHOULD PERTAIN TO THE FIRM’S 12 MONTH ACCOUNTING PERIOD WHOSE YEAR END 
OCCURRED ON ANY DATE BETWEEN APRIL 1, 1973 AND MARCH 31, 1974, 


4. Accounting period for this report is from: to: 


5. Provinces, territories or foreign countries where construction work was performed during the reporting period: 


6, Please identify any joint ventures in which the firm participated during the reporting period, and for which data on this firm’s portion are not 
included in this report. 


(a) Name 


Address 


(b) Name 


Address 


(c) Name 


Address 


(d) Name 


Address 


(e) Name 


Address 


§-—34707-444 1: 41-1-74 


SECTION B. PROFIT AND LOSS STATEMENT 


Dollars 
(omit cents) 


Ie 


inte 


2: 


W335 


14. 


1D - 


16. 


Nike 


18. 


nD): 


20. 


Zhe 


23: 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


GROSS OPERATING REVENUE 
Salerotinouse svandvotheticonsthuctioniney. enue er cccrr seen tee NMR Ree PASEO isin les prec cntns at sacistddassasdeeivt ssocsecesneccunceipanosti'eeion vshvac cs 


Other operating revenue (e.g. sales of materials, land, real estate, rentals, project management fees, building manage- 
ment) please specify: 


Woralegrosssopes ating MeVenUe incr, cata e wets nti cme leveacessa tener ucts aeuas cancmerinnices een cess rome Moveclenten rs ameds eeedeeatiae ts vider visas 


SUbECOMPCOC tS ettin, semen ee tren, scenescn eet ntences Rucvrnc ee Cntr ried ccs eas Aten ee Te teicoeen hese lezen gn et at path icaes tenons suusdeteavelecesn eon aavoe tnvsasd sarseecel one: 


IMOteritalshrncrccucctre ence cence iesereetean scars ate comeenmcetcenees tne ence reentrant easter come ne TUE CARTS TST eet rce Rae He eco eee techy ev sbiaeeeswadede 
Exclude on site expenses and other direct costs which are not construction materials (estimate if actual is not 
available); these should be reported below (items 14- 18). 


Gros SEWAGCS mercer rites icra ita nnioan crme cece tee tae tec Cane sox ti NU te NAVASSA tana cetera tecerteauaraece se reberte ran. Bue atapucnestant oncom iets ros stoateees 
Paid to all hourly rated employees, before deductions for income tax, pension plans, insurance, etc. 


Grossidinectis Galante stanctemueiece weir eae ane ee tae y Latin en nthasntitecy Met e ce Rando Me tLEe Ry aeTN Re POEM H aarp wan, ach Aeciceahens ota reve eats 
Paid to superintendents, timekeepers, project engineers, salesmen, etc. charged to projects, before deductions 
for income tax, pension plans, insurance, etc. 


Employeeibenetittexpenseuren tr scecwlemmasetc cm catecncet ventas Miaseteo rece ciotae: INacetieaeace Rees aes ta erste seecruanhadjetonsstlontoas tees eeeeuustaae 
Employer contributions not reported in items 14 and 15 above, such as Workmen’s compensation, Unemployment 
Insurance, pension plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging. 


(a) Land Cost (include cost of services and other capitalized costs, charged to SaleS).......ccccccsescccsscssscesscerscesscsscecsteestense 


(b) Development costs, carrying charges, capitalized services and other expenses included 


in item 17 (a) incurred by the firm, additional to cost of land .... 


(c) Estimated cost of sub-contracts for installation of services, included in item 17(b) above ¢ 


All other direct costs (e.g. on site costs, repairs, fees, marketing, realty commissions; do not include salaries, these 
Show de berte porte deine erin) vemcratedccneieatecnsenmecenceeseecrertee teeehcerea suerte cntene wantrevasenderereranrevectmnerorecsurteseteli cart tepi aster iedraevusdsetsvnacateaire 


OtiCOSTLOL TS GLO Sime nee em pe tc, oh erty See aCA] Tan eR erce hod eae ee eA a DEMEE Recs i GN PNM uh ti iesaaveite stein: 


OVERHEAD COSTS (Indirect Costs) 
GrossPOVerNeGdiSGlanies ima cscrtsse ee cetrectcceer mu er eee Nee a ear ne cao ue eal NWOT Ty eas sacar tak Maree ES ULE ee oe Ve oa eee 
Paid to executives, administrative staff, engineers, etc., before deductions for income tax, pension plans, insurance, etc. 
Empiloyecubenefitrexpemnseicc.cxtsecertct se cese tesco sco ac cnceenan de act de ed ous «nanos acne Rec iene ave ea goat stots ode sdEsas kas A casa be dui aed ek cacseicaseaieeenanseAsentene 


Employer contributions not reported in item 20 above, such as Workmen’s Compensation, Unemployment Insurance, 
pension plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging 


. Total depreciation expense, on buildings, machinery, EquipMENt, CCC. cisccccscscscsscesscsscscesscerersesststcssesteesessesesesssesecsecnsensensense 


Badidebtxex penseuwritherscon tise seciverccssscatonseseercvsetertacanvent tae eee see tere Raat e reer Dera canta Sen eae nee ESE cuca gu Seta eae ns ioe sonata totale ceeds otnscaratccat 
Costrofitinancing! (interest-expense — bank morcpape uloani)iye ne cpcetancenne niece tieeniaaceatcro tects suomi ectssede cei cteeecrerinareee 


All other overhead costs (e.g. premises, insurance, legal services, realty taxes, fees, repairs) .... 


Rota Koverhead«COsts cestrecestrcenssdesvernsvee tte Rese eaee ear eae ARE TRAITOR EGE LTE EE TETRA OOS RIOT ST SURE ATTESTED TRIN SAW TRON NOR L 


(a) Work in progress at beginning of reporting period (include unsold construction)............... $ 


(b) Work in progress at end of reporting period (include unsold construction) 


(c) Is land cost included in work in progress above, items 27 (a) & (b)? []yes [_] No 


Net: operating profit before.taxesi(if:loss please: bracket) ec sctvasctresssseuvovcatcssceuvess dove tyutss s1svs caneeesaya7tsve cust us gab tats avt suse, Sect eeeeacvear es 


N.B. Please verify that items 19 plus 26 plus (or minus) 28 equal item 11 


Non-operating miscellaneous revenue (net); if loss please bracket 


CA FIncomestromMmjOlntaventUucerOpe tia Cl ON Syne: sense craven tegen tarsus ieivsadean scat oeeheceneates sate areawtas tant nasacnsastigh cavers Wo pn ceneiRena hay suave aeons |e ee 


(b) Other (e.g- bad debts recovered, gain or loss on sale of fixed assets, investment income) 


Earnings and withdrawals of working owners or partners (unincorporated companies Only) ......sccsccescesscsssesseesseenssesseeseeesees 


SECTION C. DETAIL INFORMATION RELATING TO SECTION B as Percentage 


31. Of the sales and construction revenue reported in Section B (item 7) what percentage is derived from 


(a) New construction (i) All on site COMStLUCCION...c.ceceececcsesesseesestsseeesesscseneneseasseaeeeseecenesseersressasesesecnesesereseneesuentarstsaeseneusrangucescecenecsceesescs | ean 


(ii) Additions, alterations, renovations, CONVELSIONS .....scccccceeseteteseeetstserscersenessesstassseseusecersguaneeerenssensecsurnererties ae 
(iii) Manufactured sectional or modular hOMES........sscsccsscessessseesccssescsctssensecteesseesseeenneerasereereeaseessseeseseeseesseesesennees 
(iv) Manufactured component (panelized) homes ........ccccecceesessseesseeseeseeceeetseeneetnseennecnarerereseayesestaesesereuseseseecnerenees 
(DB) Repair Work... cece e-cestencensececsnesscenaseusnessonsosvsevsnresaunsenessnenczarcaussaeesscooacennessnadeaqenvessessassorsenesvasatecsoausiuwdintshyaeusntdahessmax ins mntige eneczcuvaacerdacceehs evn 
100% 
RIS fell Fetes ese ors eta ee veces SS CASES PCRS nh EHO EE RCE Cee CeO eR rere Pr eornT Poa Leet Actiaoc conconcoanretyoceats ol srodscgconee Se cantararcodle. Hot 


32. Of the sales and construction revenue reported in Section B (item 7) please indicate the percentages for each type of cons- 
truction performed by the firm: 
Residential Building PED IBSU 2 Karey al cls er ei ore een ee eee ere nnn CRD ene teitre sere enamirronrcca tomar tnte, Pacers tore coron-doniroxebaiccouoas-ckns 
(DMD on bl ear oe ccacs co concesec con tanemectecavunvss xc ovavuevour om aiianabtay cas nevon Soden eatedea eats eek ens te cate aaa sa eslvansit ener snevgonarested ne eave eaten 


(GC) BROwAhOuUSInie sv aasoa sec ccererevyeas cece ceaaceceesws Space saunas soap eren sun ar seen drar selceseas auaser lds Geaaittay Mente dar teeter tara erae 


(d) Apartment building (triplex, four or more unit apartment buildings) 


(e) Other residential (including cottages and COnVELSLON'S) | scevsereece-sceessecseheectecacesweucerassasersnssteceecoreevenresa'tees) 
Non-residential boilding Cf) Industrial (eve. factories splants.pmillS)\ vce. creseetausceeneescree oven concer sree dd se farsa er ecaenreteveree een tart 
(e)iGommerciall((esgaottice building sre mocelisies tore) ieay-cereeeete ater eetsreee tetec eer tomtee eaten caked eran seyeeres etree 
(hy dinstitaconalli(esgschoolsychurche'shOSpICAS) pecan seetteseneeeh serares creer capeadeacte oatadepuccs hennatesranes oe tema 
(i) Other non-residential (e.g. farm buildings, passenger terminalS) ...........ccccsscssscssseerseveccesseensesssenaeesecsaeens [oe ee ee 
Engineering (j) Highways-road, ‘Street and bridge CONS HhUGELON i. cisecssesctuss sideeh corner tasrntan cdaene veel tausitsediceuduans sauceesontanmineetaaes 
(k) Other (heavy) engineering (e.g. pipeline, water supply, sewage CreatMENt) .....ececcssscccseceeseeesseeetsseeesees 
100% 
Toten ee. eoeiazscvaccs Te ces esi vekog seesens apnwwssees sce oesaezewcd. cusses a eae te pean gee eB cc cee Se ete ea Ve ar Aes oR eae 
; 4 Units 
33. Number of dwelling units: 
(a) In opening work in progress, Section B, item 27(a) 
(b) Sold during the reported period (value recorded in sales, Section B, item 7) 
(eo) Incelosing workin progress, Section Bj, teem '27(B)\; ceeds ccsanedeenase apna xenssonvahas-userenpic<isees uy sunreantetametnnd poached cmuparaau oreo ieee eee eee tea er neo 
34. Were any of the materials reported in Section B (item 13) supplied to 
sub-contractors for installatvone ts.srvwss.csrsarccstavn meatrednantomerseermn trees Ciece cote ies sey eee 1 {_]Yes 2 [J No 
35. Were any construction materials, installed by your labour force, supplied by 
youn. clients: Om/Other CONCrACtOLS 2 <a.xaccssiserseietonemseeter enero naeresee ii eereret nena mete 1 [{_]Yes 2 [_] No 
Percentage 


36. Of total wages paid reported in Section B (item 14) please report (estimated) percentages for each type of trade work performed 
by your own labour force. 


(a) Carpentry (rough and finishing, excluding formwork) 


Other major trade work (please specify): 


(b)/Ma'sonry(berck block stone’): svsscivansanreryocss econ qeetaaer once ce Rader acts Weave seactese ates ah ites: evstina tutes tcowese vabeen ss carereSS a Rae TER Tne La ee jn 


(g) 
(h) 
(i) 
Ot se Ceetuaspa ery sir surest achacvsate yazan Gecaecsb edheanssiidarncs sates MpRiae Se ake Copan eee oe ae Le ee 
37. For total wages paid, reported in Section B (item 14) please report: Hours 


(a) Total hours worked by the firm's labour force (reported figure should be the total hours worked, i.e. count one hour of over- 
time paid at time and one half or double time, as one hour) 


Percentage 
(b) Approximately what percentage of total hours worked, reported in item 37(a) was paid at, or above basis union rates? 


(in Quebec, hourly rates established by provincial decree should be considered as ‘‘union’’.) 


Number 


38. For direct salaries paid, reported in Section B (item 15) please report average number of employees 


39. For overhead salaries paid reported in Section B (item 20) please report average number of employees 
63907433 1 


an mn Ae ne WA Ce Ae oe ee 


=O) 


SECTION D. BALANCE SHEET AND CAPITAL EXPENDITURES Dollars 


(omit cents) 


BALANCE SHEET 


Assets: 


40. Cash and short term investments 


41. Accounts receivable (Including mortgage advances receivable, holdbacks, less allowance for bad debts) ......c..ccccccceseeees 


42. Inventories (e.g. materials, work in progress) 


AG LOtherm: Gurrentassetss(G. 2 deposits: iPreparaieXxpemS ES) i. <cence sank caactscasunevaracessaveausetecsseusScrstarss sarc; suassiiqasarcsasccvensrtsanstbscedastvssaevsece% 


A4. (a) Fixed assets (e.g. property, plant and equipment) at COSt (.oiiiccsccssvssecscdsctsecssneresosececeinresee 


(b) Accumulated depreciation 


(Vwkivedrassetsslessraccum ul aredudepnecea thom sacen.cvernerseanes crn cirs clenaa vat Featusgist eects sidtoaie vse: oosass Gavearectarieretnemereseeereas eataremennetee 
a> OLNeL LON patermMiAaSSers: (ear, INVeSCMeNts, MOLLPAPGSs.INtan pl) OS) re .:cuedepuscarcsrnvertextercsnseercce marten meme remtec staircase 
46. TpOtGh as sete come rset seer ahc esky ac crea de eeade eters Atd. Se ssn ceash was Sve Zaks rakacasles asteay hay aa Eooa stan ish cnaseVeLdtais esa aan ts AE ASTAET sae FuatenG 


Liabilities and equity 


47. Current liabilities (e.g. accounts payable, short term bank loans and notes payable, holdbacks, advances) .....cccceeeee 


43. Long aterm liabilities: (e.g long term debts, Loans, MOKCRABES) iit t.scccttucdtetrtecsecrccecesrce neste sector escent eRe ata eae 


ABE Guibyn(engnshatecapitale Contmputed. Ss Up ius, Le tain CGnearminess):c.acra seer rete tee mcreesineeentineen mene tunes neemtiecer ea 


50. MOLONMIIGDITLESRONGNe GU CLV cen G. ce tee catty ct fear oe Mens oan Sue Nk ce ae i ee Dee fe eR SACP voice aca caeies cae = 


CAPITAL EXPENDITURES 


51. Capital expenditures onnew buildings and structures used by the firm or rented to others. Include capitalized leasehold 
improvements. Exclude capital expenditures on residential buildings, second hand assets or land. 


Hea MPG Hie S Cer eee eee ey a a an ee ca aie alae te cause Y a aise Cac esasuntes cae ncaaaw ac pacascanveesis naradace Cok anos pecs eparers¥cani ues vets cnshiaavatesiaoed evs 


(UD) RO Gr nicAGCOUN CACONS UM GLI OM) © van dune sniend. susens Gecsoe neue tem anetete howe areca Wa eesae ok oo ssunuins nupacnsse seen nee eee eRe Sh te Pasposiwivnabcteaenua vavesecasotbce ePaTORs 


pom @apital expendi tureszonime Wemachinery ANG © QUIPMeNE mc sser-conctaeceysecaet taser caceceoarawensiessutecear sanctus sci sosisuotuencterebscauseteuseesesidetiwunee 


Do mRepaise spencitunesuoa Dud inipsrandesitr UGEure: Si beneutesscseccscrscancierassnsrasderasanieravtsoreneadauniavas teen covasestntin aearovabieatsehetecoueacenaneneiesecee 


SAmRepaltexpendicure szonimaChinery and 6G UIDMENOserassncg unm aeweeta cate rersuoaatn cna oncrcar Mune Ac ese emt inccouans Olean i cbasenteeentacenesvissoesanaties 


RESPONDENT'S EXPLANATORY NOTES 


If information is needed to complete this questionnaire please contact Peter Zylstra or Pierre Schneider, Construction Division, Statistics Canada, 
Ottawa, Ontario. KIA OZ6. Telephone (613) 994-9795. Quote file number in all correspondence concerning this questionnaire. 


Copies of the statistical publications resulting from this Census should be available early next summer. A separate note attached to your completed 
questionnaire will ensure the delivery of a complimentary copy to you. 


Name of person completing this report Official position Statistics Canada use 
Edited 

Business address 
Keyed 


Telephone (Area code and number) Date of this report 


| 1972 CR 


# i Statistics Canada Statistique Canada 


CONFIDENTIEL 
Veuillez remplir et retourner la copie | Veuillez inscrire le numéro de réfé- FORMULE GC-—11 1973 
avec |'étiquette d’adresse dans l’enve- | rence de votre dossier dans toute 
loppe ci-jointe. L’autre copie est pour| correspondance avec Statistique 
vos dossiers, Canada concernant ce questionnaire. | Division de la construction 


NUMERO DE REFERENCE 
RECENSEMENT DE L’INDUSTRIE 


DE LA CONSTRUCTION, 1973 
Apaieler a : ENTREPRENEURS GENERAUX 
(Inscrire ci-dessus le numéro de réference EN BATIMENTS DOMICILIAIRES 


de votre dossier qui apparait sur la copie 
avec |’étiquette d’ adresse.) 


COPIE POUR VOS DOSSIERS 


LI 


Déclaration exigée en vertu de la Loi sur la statistique, 
chapitre 15, Statuts du Canada de 1970-71-72 


Would you prefer receiving an English questionnaire? Yes Ol No Ol 
Préféreriez-vous recevoir le questionnaire en anglais? Oui Non 


SECTION A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 


1. Si votre nom et adresse ci-dessus sont inexacts, 
veuillez faire la rectification voulue (indiquez le code postal, s’il vous plait) 


2. Au cours de la période du recensement, votre entreprise ou division a-t-elle exercé principalement 
les fonctions (quant aux revenus bruts) d'un entrepreneur général en construction ou en reparation 
de batiments domiciliaires (c’est a dire maisons simples, en rangée, appartements, etc.)? [_] Oui {| Non 


NOTA: Ce recensement comprend également les établissements engagés principalement pour compte propre dans la construction d’habitations a 
etre vendues a des tiers (dans ce cas, marquez ‘‘Oui’’). Ce recensement ne comprend pas la construction d’habitations pour compte propre 
dans le but de louer a des tiers (dans ce cas, marquez ‘‘Non’’). 


a) Si votre réponse est oui, veuillez compléter le questionnaire et le retourner a Statistique Canada. 


Ecrivez ‘‘“NEANT”’ ou biffez si une question est sans objet, ou faites une estimation pour certaines questions si les renseignements 
ne sont pas disponibles ou accessibles. 


b) Si votre réponse est non, veuillez décrire l’activité principale de votre entreprise et retourner le questionnaire a Statistique Canada. 


3. Indiquez la forme juridique 17 Propriétaire cl Société en a Société a 
de votre entreprise: unique nom collectif responsabilité limitée 


NOTA: TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE QUESTIONNAIRE DOIVENT SE RAPPORTER A VOTRE ANNEE FISCALE, QUI 
S'EST TERMINEE ENTRE LE PREMIER AVRIL 1973 ET LE 31 MARS 1974, 


4, La période comptable couverte par ce rapport est du: au: 


5. Indiquez dans quels provinces, territoires ou pays étrangers vous avez effectué des travaux de construction: 


6, Veuillez indiquer les raisons sociales et adresses des participations conjointes dans lesquelles vous avez participé et dont les données comp- 
tables ne sont pas contenues dans ce rapport: 


a) Nom 
Adresse 
b) Nom 
Adresse 
c) Nom 
Adresse 
d) Nom 
Adresse 
e) Nom 
Adresse 


Pr e410 ae ee = 


i i i i 


a 


Sit 


SECTION B. ETAT DES REVENUS ET OES DEPENSES 


En dollars 


(omettre les cents) 


is 


as 


Mee 


13. 


14. 


SY 


16. 


17. 


18. 


Oe 


20. 


Dis 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


REVENU BRUT D'EXPLOITATION 
Revenus des ventes d’habitations et des autres travaux de construction........ Porto Sete eevee aisebyees ath ayateennene hawt: et een 


Autres revenus d’exploitation (e.g. vente de matériaux, terrains, immeubles, location d’immeubles ou d’équipement, 
services divers, etc.) Veuillez spécifier: 


Total du revenu brut d’exploitation......cccccccccsceesseeseeees eyed ere ra} ENE ER BE SOL Ek PSEC RPE see 


COUT DES VENTES (Colts directs) 


Travaux exécutés par vos SOUS-trOItONtS .....cc cc cccccecesseeseeereees op arr ae Oren teeta beter ater Pare tenaceceamet rer trenvacecrarevernecencd Ne ansraae 


DAC HCH Bemet cee acer tem eee cat casa sean eave tan curs tun ee evan Patani cuswties aaatetve sus leasaes sees tr eueeatvedeneSNines Gee geiNuvanddiy tener em sas on Unceteee na art NiraEAntsubNN Tes 
A exclure: essénce, location d’équipement et autres coats directs qui sont a rapporter dans les postes 14 a 18. 
(Veuillez estimer a défaut de chiffres précis.) 


Rémunération brute des ouvriers 6 taux horaire, soit avant déductions d’impéts et contributions diverses 


Salaires bruts (directs) des employés, soit avant déductions d’impéts et contributions diverses ........ccccceccececsscecesceeeseeee 
Ce poste représente les cotits directs chargés aux projets, tels que surintendants, chefs d’équipes, surveillants, 
pointeurs, gardiens et vendeurs. 


GORIS HOS ISSR TOSS TNC TRCLS 6. cre cacenseses.ecto3 sean obo attend aaa 0 ens eo SSN SEO Eon Oy ADCO OEE ECE SEE 
Contributions a la charge de l’employeur n’ étant pas contenues dans les postes 14 et 15 telles que plans de pension, 
assurances accident et autres, vacances payées, etc. Incluez également les bénéfices tenant lieude rémunération 
tels que transport, logement et nourriture. 


a) Terrains (A inclure dépenses pourservices et autres dépenses virées al’actifet faisant partie des coutsdes ventes) 


b) Cott des services, et autres dépenses relatives comprises dans 17 (a) wiceccccccceeeees eeree ae.) 


— 


c) Cott des services, installés par vos sous-traitants et compris dans 17 (b) ............ iliac. ae $ 


Tous les autres frais directs (tels que frais de chantiers, essence, location d’équipement, réparations, permis, hono- 
raires, frais de vente. A exclure: Commissions payées aux vendeurs ou salaires qui sont a reporter au poste 15. 


OLAed UTC oUt GES) VON le Site crc c see ctisedes veal cri vce Teeter a ae IN CRUE TER eee Te Ms ee cE aa eer Paes Senta Cea eeu Reneeasee 
FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS (Coits indirects) 
Traitements bruts, soit avant déductions d’impOts et Contributions diverses .occceccccccccsssceceesscceccsessceversvecssececsusvausesecseveeseeeeees 


(Direction, cadre administratif, architectes, dessinateurs, estimateurs etc.) 


Frais des bénéfices [Xe Lte i ake ob ave Ha cassacrecp der Saco a voERER Herre GdSSr Haat pea aartan: Rc PICS SRBC eH naar EPA AUELAEEERE ORCL er nao eA sae oR Cr RSS Pia mardist 
Contributions a la charge de l’employeur n’étant pas contenues dans le poste 20 (vacances payées, bonis, trans- 
portations, plans de pension, assurances diverses, etc. Incluez également logement etc. tenant lieu de rémunération. 


Frais d'amortissement (sur batiments, machines, outillage et équipement de bureau)........ Oraa erase ureter mimnen ersten eat rehteatarin 
Frais encourus pour mauvaises dettes non recouvrables ..........ccccccscecseeeesees eareace aeeauccncaacaiioge testes au tomet wave neatanea rane cava vutcnnamvaeer int 
Frais de financement (Intéréts et frais de financement divers) viccccsceceeeseeee AOAOAC CR RE O PRT E AE ROO ae ORE PON SECIS a 
Tous les autres frais généraux (tels que loyers, assurances, taxes fonciéres, frais légaux, réparations, €€C.) ices 


Total des frais généraux et administratifs....... alevane ese an nets Panel tapos cease neaartnene AE Seance teens ae ocalieataninay Neeeeete Coen 


a) navauxtenicounscaurdebutide lvexercicercomptable™ mt ssai aise curenmreneateecietieetee ees $ 
b) Travaux en cours a la fin de l’exercice comptable ............... sect bakes Sete ee cranes aaa ee) 
c) Ie cotit des terrains est-il inclus dans 27 (a) et 27 (b)? {] Oui [_] Non 


Bénéfice net d’exploitation avant impots (indiquez une perte entre parenthESeS) ......cccccccscscscscessscssessceessessceerseeseecseenseenseentenss 
Nota: Veuillez vous assurer que les postes 19 et 26 plus (ou moins) 28 sont é€gaux au poste 11. 


Revenus ou pertes nets divers réalisés hors de |’exploitation. (Perte entre parenthéses. ) 


ay Benefices  provenant des) participations COMJOINTE SN. .cseservssvosecesceseccsseccsscsstevgscercceste este ese pAeh aL Bt Weekes miacnen tire cecasearas Pocaks 


b) Autres revenus (tels que gains sur vente d’immobilisations, recouvrements de mauvaises créances, dividendes, etc.) 
° 


Rémunérations et prélévements des propriétaires ou associés actifs (s’applique seulement aux propriétaires uniques 
et sociétés en nom collectif) 


a 5p 


SECTION C. INFORMATIONS DIVERSES SE REFERANT A LA SECTION B 


31. 


Quel est le pourcentage de vos ventes et des autres revenus de construction rapportés dans la Section B (poste 


a) Construction neuve (i) Construction conventionnelle sur place ....ccccceceeenees okt: bids cea receneun cdgteeetsees Reaetencceneenters scauapa ieee 
(ii) Additions, altérations, renovations, conversions ...........4. TRIAD SE ete Rieeeackoeee Ui denodeckasered ae 
(iii) Maisons usinées en sections ou en modules ...... paraeee Res Rien Pls aaa aie teaver Seo neat eer 
(iv) Maisons usinées en panneaux ......... ees SERA ce MERE Peer pocerenan TC Oe ay saatee Gliasapentesaeeted eittees weaeage 
b) Réparations (dies 4 la détérioration d’age et a d’autres dommages phySiqueS)..........ccce ib Piatt 8 Rete Meters PA 


7) provenant der 


Pourcentage 


J 


100% 


32. Veuillez indiquer le pourcentage de vos ventes et des autres revenus rapportés dans la Section B (poste 7) pour chaque genre as 


de construction exécuté par votre entreprise: 


Construction domiciliaire a) Maisons détachées........ BREE cece caer oroke Chorin eientstennieesete soe s be ene acne oak 


b) Maisons doubles........ Be eae sage UN CLC aeeena Ne? 


c) Maisons en rangée .... 


d)yAppartements;ayvechtrolvs logis ous Plus) sauacramcuseru-tsunesdresbersqeeesaMaccntstare sats tareatererverasuionsycvervancveraagessrtas 
, e) Autre construction domiciliaire (maisons de vacances, e€tC.) wei Reaseaansfuouieh us i ckcotningits Jes tp ashe teaneeeseehate = 
Construction non 
domiciliaire f) Industriellei(isines wmanuractunes wetcs) eae donee astren: aesora. ee caceen mica rel fiseteeseee caeteeteaeetectaery eee eae 
g) Commerciale (immeubles de bureaux, hétels, magasins, etc.)........... Bers oR erie cera ora Tee idee en nee 
h) Institutionnelle (écoles, églises, hdpitaux, prisons, CtC.) eee A PAE SER A 2 
1) Autre construction non: domiciliaire (fermes Pane ss Cte.) hs, apccssshasacseetsceeanp caaeos sk saons ate coascansnetoncneee Leen 
Travaux de génie J) Routes; rues; chemins et Ponts ....ae-rerseerens rate ce SEG ed EO aR Ah TE ee ach ee Rte ate 
k) Autres travaux de génie (pipelines, barrages, etc.).... 
Total... 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


Nombre d’unités de logement construit: 


a) Unités comprises dans les travaux en cours au début de |’exercice comptable, Section B, poste 27 (a 
, } 


b) Unités vendues durant l’exercice comptable (valeur rapportée dans les ventes, Section B, POSte 7) ....cccececessceeeeeereeee Seaheeei aca caetes 


c) Unités comprises dans les travaux en cours A la fin de l’exercice comptable, Section B, poste 27 (b) ......ceeeccecseeeeee sadaedswasparhaveer 


Avez-vous fourni a vos sous-traitants pour leur installation une partie des 


100% 


Unités 


matériaux indiqués dans la Section B (poste 13)? .. 1 [_| Ovi 2 [{_] Non 
Avez-vous exécuté des travaux avec matériaux fournis parles propriétaires 
ou par d’autres entrepreneurs? 2 |_J Oui 2 Non 
5 a 2 5 ; F 2 ae ourcenta 
Pour l’ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B (poste 14) veuillez estimer le pourcentage des travaux spécia- pouige stage = 
lisés exécutés par vos ouvriers: 
. 
a) Charpenterie etamennisertesdertinitions(avexclure-"costnaie eS) yi cenmecceniaresesssattics creneancaunny cones marae ranvarsettoseeresietaete Sachse Bp acncaipente tates 
| 
b)iMagonnerie (briques#blocstypierce’s ie zi5..scccctsany vara taan er Crettvaterie seen eteetaratens sac ean eeteees ee ee een eee PRATER SERRA AS. AS ; 
AG OPEC AIRC Syed ime dns cts oa achap ce istea pagel ttng vives OAC TR Eck cadt wc T Saad oaTee Le eM ee en ean ne lA ae Re rs oe Re oe cyuerts bdo eauanates “ 
. 
. . ara 
Alektavauxidescimenti(placementie ts fenItlon ii rcrt cs sace aside aeenesdeartreseeee ruaveasetcarseeentceneaeetaeah ners a tga veSieirdard Pa rate iey sca rani elt Pr eUNrR Re eae OSE 
e\iExcavatroncetntvellementr er: arcsec meres cise treetra rere vemeerirer er ieteerrs TTuenice encase t onsen te dtatuisenicessinesecn ey evetwai it Sie mee Te A Oar etecreut Cane eeRMIAe 
f) Travaux spécialisés mineurs et travaux exécutés par vos journaliers v..ccceeceeseees suineucv vos ins gaucaseduadedaanldstanancs suovecrteevaey suvsedersters ene a Se 
ran . - - fa . . Pa a 
Autres travaux spécialisés exécutés par vos ouvriers (veuillez spécifier): 
: 
7 
8) | 
h) 
| 
i) ———— 
100% 
MOfG Wise cree shah eluneesssisetabenseseaets Ree AS aT ee folebuiceh.thica ev ROR Rie FUR eR Co eiicaicccotcoke pice DERE. Pe sete ab etey [eset es 
Pour l’ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B, (poste 14), veuillez fournir les détails suivants: Heures 
a) Le total des heures de travail contribuées durant l’exercice en cours par votre force ouvriére (Veuillez inclure et exprimer 
le surtemps en heures simples, e.g. comptez seulement une heure pour temps payé 4 tarif double) ..cecccscecsssees iran aby Msg hess ao a 
Pourcentage 
b) Quelest le pourcentage du total des heures indiquées sous (a) rémunérées 4 un taux horaire égal ou plus élévé a celui exigé 
paclesmsyndicats? Worrell tn iiss bs Se case nad nde escapes eae ae eee ooidicoenaee rie 
(Dans la Province de Québec, les taux horaires établis par décret sont a considérer comme taux syndicaux. ) 
Nombre 
Effectif moyen du personnel durant l’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 15) 


A Gets 


En dollars 
(omettre les cents) 


SECTION D. BILAN ET DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 


BILAN 
Actif: 


AME ncaLSSe-aplace ments Ge mp Oraine snd OuhOnd Si mecceanvatencasnavecererscars savcver cu ceveratenonsseccne sn feaceacsdesnsve costal aequaneavenis ce oashavivsutvGyarsvavsyeascenever 


AER OM COST Ane GENO epecee eae Ria ete rane ipas sees cara aks ac pry aeenece waeecoseae hebag hat rezau Me A ecuEM NES ep me Heep rtasmenaa recat eanaeiaviocesy i odiswne cenesVaconneRk 
(Retenues, billets, avances sur hypoth €ques, etc.) A déduire: réserve pour créances douteuses 


Se OMOVERLAICES (MALERIAN tira VAIS Eis OUES y UEKRAEN'S CRC LN cyyay neue vans tw ie ous cswrevs faretaines bore asvendosapvurdntelesaaneh dn secceegexslisuvawentbiasskd dvauanecatenny 


Ae AUIEe SHA ClIiSrarcOUurttermenCDEpOtSpriLals. Pay.esidra VANG CueltCa:) I vsctiut ever eat cvata cose stsciessiueavas;tsaananes evesrasacthacues ssasearcaseceuesarnyeomenyed 


44, (a) Immobilisations (Batiments, équipement, etc.,) au prix coutant ,,, 


(GD) eAmontiss ements aAcCumuULe Sree a comearcycecatee eevee cae ste acted comida ene dusnersueres auctor banckatea eieaave enue oeonaes 


(SMIMMODNLSAVONE MOMS cAMOLELS SOME MES ACCUMULES, \ sexesecctetav-ussvoueseavades cay eacussbeaiedvdumcdiadelevsetevivtuvacbhrawext au saevecesrnccnusendsdiaubussvevat 


45. Autres actifs a long terme (Placements, hypothéques, valeurs intangibles, etc.) 


46. Mona Gemluce hitwemermen eter eaten crater nr ac cen cen cent Cee cen oes enarc tance clits eerie toate rinitets ices G SUA Tienes a olnadire a TMGut vik) aaskeraee Re = = 


Passif et capital: 


47. Passif a court terme (Comptes payables, emprunts bancaires, billets, retenues, avanceS, CtC.) .ic.ccccccsscccscsscseseesseceebessees 

48y Passi anlone-terme (Debentures. obligations.) prets ny POthEQues.) CCC.) 4c. caauncseceteseincverssasstsny savercassesesscvsduceunvacosunsevsradssntvivs 

BO Map ical (AGC ELO MS SULPLUS)) iarescce nec cect nit ave var coun cates vet tacy re entree devs ceeiwatd ance sacessasaupascra tous coacesadeon Lasercnesvueinsuetvaateastie fone ieasioeevs clays 

50. Total du passif et du capital... = a 


DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 


51. Dépenses en immobilisations pour batiments et structures neufs. Indiquez vos dépenses en immobilisations pour bati- 
ments et structures neufs, utilisés par votre firme ou donnés en location a des tiers (y compris les améliorations capita- 
lisées des propriétés prises en location). A exclure: toutes immobilisations pour habitations, machines et outillage de 
seconde main, ainsi que terrains achetés. 


BNEAGHELES Ce Sule Doameden ater her aritericrian core nin ce scaile ever nema eaeease eh eae race ne STRAT esac E Aura SATS cee BLL se sneerece sone als eee aneynsvassecesaitenteeks 


DiMCavaUuxeexe Gute Supala VOUS ImeM CA rcapecisdarcssmieee ney arceste ace oo acy Saeco A RATA nea near atu He aoa acne tae lars eve cu ac sidedcsaacss iii snbaicvaneieea? 
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NOTES EXPLICATIVES 


Si vous désirez de plus amples renseignements pour remplir le présent questionnaire, veuillez communiquer avec P.M. Schneider, Divisionde la 
construction, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) K1A OZ6, Téléphone (613) 994-9795. Pour toute communication, veuillez indiquer le numéro du 
dossier. 

Nous devrions étre en mesure de distribuer gratuitement aux entrepreneurs des exemplaires de notre publication statistique, au début de l’ été pro- 
chain, Si vous désirez recevoir une copie, veuillez attacher une note a cet effet au présent questionnaire. 
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Publications choisies sur les travaux de construction 


Catalogue Annuel 


61-205 __Investissements privés et publics au Canada, Perspectives, Bil. 


61-206  Investissements privés et publics au Canada, Perspectives, Revue de la mi-année, Bil. 
régional, A. et F. 


64-201 La construction au Canada, Bil. 

64-203  Permis de batir, Bil. 

64-204 Les entrepreneurs d’installations mécaniques, Bil. 

64-205 Les entrepreneurs d’installations électriques, Bil. 

64-206 Les entrepreneurs de grande route, chemin, rue et pont, Bil. 


64-207 Les entrepreneurs généraux en batiments non résidentiels, Bil. 


Mensuel 


64-001  Permis de batir, Bil. 


64-002 Logements mis en chantier et parachevés, Bil. (Auparavant, Construction domiciliaire neuve) 


Bil. — Bilingue 


Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada 
publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant 
dans le domaine économique que social. On peut se procurer gratuite- 
ment un catalogue complet des publications courantes a Statistique 
Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 


(English, back cover) 
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Selected Publications Dealing with Construction Activity 


Annual 


Private and Public Investment in Canada, Outlook, Bil. 

Private and Public Investment in Canada, Outlook. Mid-Year Review, Bil. 
Construction in Canada, Bil. 

Building Permits, Bil. 

The Mechanical Contracting Industry, Bil. 

The Electrical Contracting Industry, Bil. 

The Highway, Road, Street and Bridge Contracting Industry, Bil. 


The Non-residential General Building Contracting Industry, Bil. 


Monthly 


Building Permits, Bil. 


Housing Starts and Completions, Bil. (Formerly New Residential Construction) 


Bil. — Bilingual 


In addition to the selected publications listed above, Statistics 
Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian econo- 
mic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publica- 
tions Is available free on request from Statistics Canada, Ottawa 
(Canada), K1A OTE. 


(Frangais, intérieur de la couverture arriére) 
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nity bookstores or by mail order. 
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and Services Canada, Ottawa, KIA OS9 or, in the case 
of Statistics Canada publications only, to Publications 
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PREFACE 


This publication provides statistical data on 
selected financial and operational characteristics of 
construction establishments primarily engaged as 
general contractors in residential building. 


The data result from the 1974 Census of Resi- 
dential General Building Contractors, except for intro- 
ductory Tables 1-4 which are reproduced from the 
Statistics Canada publication Construction in Canada 
(Catalogue 64-201). 


The 1974 Census of Residential General Building 
Contractors was taken during the latter part of 1975 
and the early part of 1976. Resulting data are based on 
submissions by some 3,200 general contractor estab- 
lishments, active in residential building construction 
during 1974. 


The introductory Tables 1-4 provide general 
statistics on construction activity in Canada. Among 
the breakdowns presented is construction volume done 
by the Construction Industry and that done on 
contract or own account by the other sectors of the 
economy in Canada (Table 1). The construction 
volume performed by the construction industry and 
related detail is presently under detailed examination 
through a Construction Industry Census program of 
which the Residential General Building Contractors 
Census constitutes one segment. This complete census 
of the construction industry is being developed by the 
Construction Division of Statistics Canada, and publi- 
cations available to date are listed on the outside back 
cover. 


The portion of construction industry output 
performed by residential builders is statistically detail- 
ed in Tables 5-8. Construction by these contractors 
is presented by provincial and Canada totals in Table 5 
cross-classified by seven net revenue size groups. These 
statistics provide information on types of construction 
performed, labour inputs, capital and repair expend- 
itures, other costs, profits and losses. Tables 6 and 7 
provide similar statistics cross-classified by establish- 
ments primarily engaged in new and repair construc- 
tion, and by degree of specialization in type of 
construction. Tables 8 and 9 provide financial inform- 
ation in absolute values and ratio form respectively, at 
a sample level. 


PREFACE 


La présente publication renferme des données statis- 
tiques sur certaines caractéristiques relatives aux finances 
et aux opérations des établissements de construction qui 
sont essentiellement des entrepreneurs généraux en bati- 
ments domiciliaires. 


Les données découlent du recensement de 1974 des 
entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, sauf 
pour ce qui est des tableaux introductoires 1-4, tirés de 
la publication de Statistique Canada intitulé La construc- 
tion au Canada (n° 64-201 au catalogue). 


Le recensement de 1974 des entrepreneurs généraux 
en batiments domiciliaires a eu lieu a la fin de 1975 et au 
début de 1976. Les données qui en découlent sont 
fondées sur les déclarations de quelque 3,200 établisse- 
ments d’entrepreneurs généraux qui se sont occupés de 
batiment domiciliaire en 1974. 


Les tableaux introductoires 1-4 présentent des 
statistiques générales sur les travaux de construction au 
Canada. Parmi les répartitions présentées, on trouvera des 
chiffres sur le volume de la construction effectuée par 
Yindustrie du batiment et des travaux publics et sur le 
volume de la construction effectuée 4 contrat ou pour 
compte propre par les autres secteurs de l’économie au 
Canada (tableau 1). Le volume de la construction effec- 
tuée par l’industrie du batiment et des travaux publics et 
les détails s’y rattachant sont présentement a l’étude dans 
le cadre du programme du recensement de l’industrie du 
batiment et des travaux publics, dont le recensement des 
entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires cons- 
titue un élément. Ce recensement complet de l’industrie 
du batiment et des travaux publics est élaboré par la 
Division de la construction de Statistique Canada. Les 
publications disponibles jusqu’a maintenant sont énumé- 
rées a l’intérieur de la couverture arriére. 


La partie du produit de Vindustrie du batiment et 
des travaux publics qui ressortit aux entrepreneurs en 
batiments domiciliaires fait objet de statistiques détail- 
lées qui sont publiées aux tableaux 5 - 8. La construction 
de ces entrepreneurs est présentée par province et pour le 
Canada entier au tableau 5, avec recoupements selon sept 
tranches de taille des recettes nettes. Ces statistiques 
donnent des renseignements sur les types de construction 
exécutée, les entrées de main-d’oeuvre, les dépenses 
d’investissement et les dépenses de réparation, les autres 
frais et les bénéfices. Les tableaux 6 et 7 renferment des 
statistiques semblables, recoupées selon les établissements 
dont l’activité principale est la construction neuve ou les 
réparations et selon le degré de spécialisation par genre 
principal de construction. Les tableaux 8 et 9 contiennent 
des renseignements financiers en valeur absolue et sous 
forme de ratios respectivement fondés sur des échan- 
tillons. 


The cooperation of the general contractors in the Nous remercions de leur collaboration les entre- 
building industry is gratefully acknowledged. Their preneurs généraux de l'industrie du batiment. Leur contri- 
contribution in questionnaire field testing and response bution aux essais sur le terrain du questionnaire et leur 
made this publication possible. collaboration au moment de remplir le questionnaire ont 

rendu possible cette publication. 


PETER G. KIRKHAM, Le statisticien en chef du Canada, 
Chief Statistician of Canada. PETER G. KIRKHAM. 
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GENERAL REVIEW 


Construction Activity 


Total construction activity comprises the output 
of the construction industry, plus the output by 
construction labour forces of establishments classified 
to other than the construction industry (usually 
referred to as force or own account construction). 


Construction by Sectors 


Chart A provides a breakdown of the construc- 
tion activity in 1974 by principal sectors on the basis 
of total construction expenditure. 


Chart — A 


REVUE GENERALE 


Travaux de construction 


ensemble des travaux de construction comprend 
les travaux de lindustrie de la construction proprement 
dite et les travaux exécutés par la main-d’oeuvre des 
établissements qui ne sont pas classées dans l’industrie de 
la construction (généralement désignée sous le nom de 
construction de main-d’oeuvre ou construction pour 
propre compte). 


Construction par branches d’activité 


Le graphique A démontre la répartition de l’en- 
semble des travaux de construction basée sur les dépenses 
par les principales branches d’activité. 


Graphique — A 


Distribution of Construction by Sectors, Canada, 1974 
Répartition de la construction par branches d’activiteé, Canada, 1974 
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Chart B provides a breakdown of the total value Le graphique B démontre la répartition de la valeur 
of construction work performed in Canada in 1974 by globale des travaux de construction exécutés en 1974 au 
principal types of structures. Canada selon le genre de la construction. 

Chart — B Graphique — B 


Construction Work by Type of Structure, Canada, 1974 
Travaux de construction selon le genre de construction, Canada, 1974 
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The total value of construction activity in 1974 En 1974, la valeur globale des travaux de construc- 
(as detailed by sector and type of construction in tion répartis en détail par secteur et genre de construc- 
Tables 1-4) was $24.7 billion. Building construction tion dans les tableaux 1 - 4 s’est élevée a $24.7 milliards. 
accounted for $15.2 billion, while the engineering La construction de batiments représentait $15.2 milliards 
portion contributed another $9.5 billion to the total de l’ensemble alors que la part des travaux de génie était 
programme. Of the total value of work for building de $9.5 milliards. De la valeur globale des travaux de 
construction, $13.8 billion was put in place by construction de batiments, $13.8 milliards en travaux ont 
construction contractors, with the balance of $1.4 été exécutés par des entrepreneurs en construction et le 
billion being performed by own account labour forces. solde, soit $1.4 milliard en travaux, a été exécuté par la 


main-d’oeuvre utilisée pour propre compte. 


The residential component of building construc- 
tion accounted for $8.5 billion, of which $7.9 billion 
was put in place by construction contractors and $0.6 
billion by own account labour forces. The non-residen- 
tial portion of building construction was $6.8 billion 
and consisted of $5.9 billion put in place by construc- 
tion contractors and $0.9 billion performed by own 
account. 


New construction accounted for $12.7 billion of 
the total building programme, with $11.8 billion put in 
place by construction contractors and $0.9 billion by 
own account. The repair component of building 
construction was $2.5 billion of which $2.0 billion was 
performed by construction contractors and $0.5 billion 
on Own account. 


The Residential General Building 
Contracting Industry 


The earlier mentioned $7.9 billion value of 
Residential building construction, put in place by 
construction contractors, reflects the contributions of 
both general and specialized trade contractors. For the 
most part, the contracts for these structures were 
awarded to Residential General Building Contractors, 
and it is their activity which is the subject of this 
publication. 


Results of the 1974 Census of Residential Gener- 
al Building Contractors indicate that establishments 
classified to this industry segment had a total value of 
work amounting to $2,817,688,405. This figure com- 
prises $2,639,937,990 of total construction work 
(including work sub-contracted out by these general 
contractors) and $177,750,415 of other operating 
revenues such as project management, sales of materials 
and rentals. 


The 1974 results are aggregated from data 
reported by about 3,200 general contractors who were 
mainly engaged in residential building during 1974. In 
terms of construction work by own labour force (i.e., 
revenue minus work sub-contracted out) these contrac- 
tors contributed $1,624,369,058 construction industry 
output. 


Tables 5, 6 and 7 report operating statistics in 
the sense that revenue and costs are adjusted for 
change in work in progress to represent value of 
construction put in place. The financial statistics in 
Tables 8 and 9 are based on income statement and 
balance sheet information as reported. Revenues are 
not adjusted and do not represent work put in place 
due to the fact that not all billings are recognized as 
revenue within the current year. 


La construction résidentielle s’est chiffrée a $8.5 
milliards, dont $7.9 milliards imputés a des entrepreneurs 
en construction et $0.6 milliard a la main-d’oeuvre utilisée 
pour propre compte. La part des batiments non-domici- 
liaires a été de $6.8 milliards, soit $5.9 milliards pour les 
entrepreneurs en construction et $0.9 milliard pour la 
main-d’oeuvre utilisée pour propre compte. 


La construction neuve a représenté $12.7 milliards 
de ensemble du programme du batiment, dont $11.8 
milliards imputés a des entrepreneurs en construction, et 
$0.9 milliard a la main-d’oeuvre utilisée pour propre 
compte. En ce qui concerne les réparations de batiments, 
elles se chiffrent 4 $2.5 milliards, dont $2.0 milliards pour 
les entrepreneurs en construction et $0.5 milliard pour la 
main-d’oeuvre utilisée pour propre compte. 


L’industrie des entrepreneurs généraux en batiments 
domiciliaires 


Les $7.9 milliards mentionnés plus haut repré- 
sentent la valeur des travaux de construction domiciliaire 
mis en place par des entrepreneurs en construction et 
représentent les contributions des entrepreneurs généraux 
et spécialisés. Dans la majorité des cas, les contrats de ces 
travaux ont été adjugés a des entrepreneurs généraux en 
constructions domiciliaires; et c’est l’activité économique 
de ces derniers qui fait ’objet de la présente publication. 


Les résultats du recensement de 1974 des entrepre- 
neurs généraux en constructions domiciliaires indiquent 
que les établissements classés dans ce secteur de l'industrie 
ont eu une valeur globale des travaux exécutés totalisant 
$2,817,688,405. Ce chiffre comprend $2,639,937,990 en 
recettes totales provenant de la construction (y compris 
les travaux confiés en sous-traitance par les entrepreneurs 
généraux) et $177,450,415 provenant d’autres sources 
comme la maitrise d’oeuvre, la vente de matériaux et les 
locations. 


Les résultats de 1974 sont rassemblés a partir des 
données fournies par environ 3,200 entrepreneurs géné- 
raux dont lactivité principale était le batiment domici- 
liaire en 1974. En termes de travaux exécutés par leur 
propre main-d’oeuvre (c.-a-d., recettes moins travaux 
confiés en sous-traitance), l’apport de ces entrepreneurs au 
produit de Vlindustrie de la construction a été de 
$1,624,369,058. 


Les tableaux 5, 6 et 7 donnent les statistiques 
d’exploitation, en ce sens que les revenus et couts sont 
ajustés pour tenir compte des changements dans les 
travaux en cours afin de représenter la valeur des travaux 
de construction exécutés. Les statistiques financiéres des 
tableaux 8 et 9 sont basées sur des renseignements tirés de 
Pétat des revenus et du bilan. Les recettes ne sont pas 
rajustées et ne représentent pas les travaux exécutés vu 
que les montants facturés ne sont pas tous considérés 
comme recettes de l’année en cours. 
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Operating Statistics by Province and Net Revenue 
Size Group (Table 5) 


Size groups in Table 5 are based on firms’ total 
revenue minus sub-contracts. Firms operating in more 
than one province are included in each province in 
which they perform work and in the appropriate size 
group. Some known characteristics of the industry are 
confirmed in these tables. The total Canada table (page 
18 and 19) shows the dominance of larger firms in this 
segment of the industry. The two largest establishment 
size groups, comprising 4% of all firms, perform 50% of 
the total volume and the top 9% of all establishments 
have two-thirds of the market. Residential contractors 
are generally less unionized and have a smaller average 
size than those in the non-residential segment of the 
industry. 


Smaller firms are largely unincorporated, con- 
tract proportionately more repair construction and 
have relatively higher overhead costs. 


Operating Statistics by Major Type 
of Work (Table 6) 


Firms are grouped in Table 6 by their specializ- 
ation in either new or repair construction. New 
construction is defined to include all contracts for new 
work put in place. This includes additions, alterations, 
conversions and major renovations, where either a 
structural change takes place or the life of an existing 
asset is extended beyond its normal life expectancy. 
All other construction work is defined as repair 
construction. This is generally construction necessitat- 
ed by damage or deterioration and includes minor 
renovations and alterations mad: to maintain the 
operating efficiency of existing stru:tures. 


Table 6 shows that 95% of the sampled 


residential general contractors are mainly engaged in 
new construction. Five per cent of contractors special- 


ize in repair work which comprises 91% of their 
construction revenue but only 61% of all repair work. 
The remaining portion is done by contractors primarily 


_ engaged in new construction. 
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Statistiques d’exploitation par province et par groupe de 
taille selon les recettes nettes (tableau 5) 


Les groupes de taille figurant au tableau 5 sont basés 
sur les recettes totales des entreprises moins les travaux de 
sous-traitance. Les entreprises qui effectuent des travaux 
dans plus dune province sont comprises dans chaque 
province dans laquelle elles exécutent leurs travaux et 
dans le groupe de taille appropriée. Ces tableaux confir- 
ment certaines des caractéristiques connues de l’industrie 
en question. Le tableau pour ensemble du Canada (page 
18 et 19) montre la prépondérance des grandes entreprises 
dans ce secteur de lindustrie. Les deux plus grands 
groupes de taille d’établissements, qui représentent 4 % de 
toutes les entreprises, exécutent 50 % du volume total des 
travaux de construction domiciliaire et 9 % des établisse- 
ments majeures détiennent les deux tiers du marché. La 
taille des entreprises actives dans la construction domici- 
liaire est généralement plus petite que celle des entreprises 
spécialisées dans la construction non-domiciliaire et leur 
personnel est également moins syndiqué. 


Les petites entreprises ne sont généralement pas 
constituées en corporation et effectuent relativement plus 
de travaux de réparation, et supportent relativement plus 
de frais généraux. 


Statistiques d’exploitation par genre principal 
de construction (tableau 6) 


Les entreprises figurant au tableau 6 sont groupées 
daprés leurs spécialisations, soit en construction neuve, 
soit en réparation. La définition de l’expression construc- 
tion neuve doit comprendre tous les contrats d’ouvrages 
neufs exécutés. Cela comprend les rajouts, les transforma- 
tions, les accomodations, et les rénovations importantes, 
lorsqu’une modification est apportée 4 une construction 
ou que la vie utile d’une immobilisation est prolongée 
au-dela de sa vie utile probable. Tous les autres travaux de 
construction sont définis comme des travaux de répara- 
tion. Il s’agit généralement de travaux de construction 
rendus nécessaires par suite des dommages ou des dété- 
riorations survenus a l’immeuble ainsi que des travaux de 
rénovation et de réfection de moindre importance propres 
a conserver une construction en état d’exploitation. 


Le tableau 6 indique que 95 % des entrepreneurs 
généraux en batiments domiciliaires couverts sont surtout 
spécialisés dans la construction neuve. Cing pour cent se 
spécialisent dans les travaux de réparation, lesquels repré- 
sentent 91 % de leurs recettes provenant de la construc- 
tion mais 61 % seulement de l’ensemble des travaux de 
réparation. Les autres travaux sont exécutés par des 
entrepreneurs qui se spécialisent surtout dans la cons- 
triction neuve. 


Operating Statistics by Specialization in Type 
of Construction (Table 7) 


In this table, firms are grouped by percentage 
ranges of specialization in construction types. The 
specialization in this case is expressed as the percentage 
of major type of construction to total construction 
performed. 


Types of buildings in each category are as 
follows: 


(a) Single detached: This type is commonly called a 
“single house”. It contains only one dwelling unit 
which is completely separated on all sides from any 
other dwelling or structure. Included in this 
category are other residential structures, consisting 
mainly of summer cottages, cabins, shacks and 
conversions. 


(b) Double: This category includes dwelling units 
separated by a common wall extending from 
ground to roof. Single attached dwellings in struc- 
tures consisting of only two dwelling units and 
structures originally designed, or structurally con- 
verted, to provide two dwelling units, one above 
the other and adjoining no other structure are 
classified as double. 


(c) Row housing: All other single attached dwellings 
whether in rows of three or more dwellings or 
simply a unit adjoining a store or other non-residen- 
tial structure, are classified as row housing. 


(d) Apartment building: Includes all dwellings of the 
apartment, flat-type other than the duplex-type 
mentioned above. 


This category includes: 
(i) Double-duplex. 
(ii) Triplex. 

(iii) Row-duplexes. 


(iv) Apartments as commonly known. 


(v) Dwellings over, or at the back of a store or 
other non-residential structure. 


The largest group consists of contractors special- 
izing in the construction of single detached houses. In 
average volume terms this group is the smallest, due to 
the nature of the product. Especially in the case of 
apartment building, major portions are performed by 
developers and non-residential general building contrac- 
tors. 
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Statistiques d’exploitation par spécialisation selon 
le genre de construction (tableau 7) 


Dans ce tableau, les entreprises sont réparties par 
groupe de pourcentage des spécialisation selon les genres 
de construction. Dans ce cas, la spécialisation s’exprime 
par le pourcentage du genre principal de construction par 
rapport a l’ensemble des travaux de construction exécutés. 


Les genres principaux de construction dans chaque 
catégorie sont les suivants: 


a) Maisons détachées: Ce genre de logement est commu- 
nément appelé “maison simple”. Il ne contient qu’un 
seul logement complétement isolé, de tous cdtés, de 
tout autre logement ou construction. Cette catégorie 
comprend d’autres structures domiciliaires, tels que 
chalets, cabines, huttes et transformations. 


b) Maisons doubles: Cette catégorie comprend les loge- 
ments séparés par un mur mitoyen s’élevant du sol au 
toit. Les logements simples attachés faisant partie de 
structures ne comptant que deux logements ou une 
structure construite ou transformée de fagon a donner 
deux logements situés l'un au-dessus de l’autre sans 
autre construction attenante, sont classés comme 
maisons doubles. 


c) Maisons en rangée: Tous les autres logements simples 
attachés, qu’ils fassent partie d’une rangée de trois 
logements ou plus ou qu’il s’agisse simplement d’un 
logement attenant a un magasin ou a une autre 
construction non domiciliaire, sont classés comme 
maisons en rangée. 


d) Appartements: Ce sont tous les logements du genre 
appartement ou plain-pied et qui ne sont pas de la 
catégorie des duplex. 


Autrement dit, cette catégorie inclut: 
(i) Les duplex jumelés. 

(ii) Les triplex. 

(iii) Les duplex en rangée. 


(iv) Les maisons d’appartements au sens courant du 
terme. 


(v) Les logements situés au-dessus ou a l’arriére d’un 
magasin ou de toute autre construction non domi- 
ciliaire. 

Le plus grand groupe se compose d’établissements 
spécialisés dans la construction de maisons individuelles 
mais en termes de volume moyen, il est le plus petit, fait 
inhérent dt a la nature de son produit. Il est 4 noter que 
surtout ce qui a trait 4 la construction d’appartements une 
partie substantielle du volume de construction est exécu- 
tée par les entreprises actives dans le domaine de 
Paménagement des terrains et logement, ou par les 
entrepreneurs généraux en construction non-domiciliaire. 


Financial Statistics by Size Group 
(Tables 8 and 9) 


Tables 8 and 9 present financial characteristics 
based on a sample of firms reporting both income 
statement and balance sheet information. 


While only some more commonly used financial 
ratios are published in Table 9, basic data for deriving 
additional ratios are available from Table 8. It may be 
pointed out that the profit to revenue ratio is based on 
gross revenue, whereas for some analyses the net 
revenue basis (or revenue minus sub-contracts) is more 
relevant. 


Further Information 


Users of the statistics are cautioned that the 
census results, as published, do not represent all 
residential contract construction performed in Canada 
during 1974 for the following reasons: 


(a) Significant residential building construction is per- 
formed by owner builders and project managers 
who are not classified to the construction industry 
and who, for this reason, are not included in this 
census. 


(b) Residential building construction performed by 
general contractors primarily engaged in non-resi- 
dential and engineering construction is not includ- 
ed. 


(c) No estimate is made for non-response. 


The data presented in this publication represents 
only a selected portion of total 1974 statistical 
information available on the Residential General 
Building Contracting Industry. Additional statistics (in 
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Statistiques financiéres par groupe de taille 
(tableaux 8 et 9) 


Les tableaux 8 et 9 présentent des caractéristiques 
financiéres basées sur un échantillon d’entreprises four- 
nissant a la fois des renseignements sur des revenus et sur 
le bilan. 


Le tableau 9 ne contient que les ratios financiers les 
plus communément utilisés, mais il est possible de tirer 
des ratios supplémentaires a partir des données de base du 
tableau 8. Il convient de remarquer que le rapport du 
profit sur les recettes est basé sur les recettes brutes, alors 
que pour certaines analyses, les recettes nettes (ou recettes 
moins travaux de sous-traitance) sont plus significatives. 


Remarques finales 


Il y a lieu de rappeler aux utilisateurs des statis- 
tiques que les résultats du recensement publiés ici ne 
représentent pas les caractéristiques de toute la construc- 
tion de batiments domiciliaires effectuée au Canada en 
1974 pour les raisons suivantes: 


a) Une partie considérable des travaux de construction 
domiciliaire est exécutée par des constructeurs proprié- 
taires ou par des organisations de gérance qui ne sont 
pas classés dans l’industrie de la construction et qui, de 
ce fait, ne sont pas compris dans ce recensement. 


b) Les travaux de construction domiciliaire exécutés par 
des entrepreneurs généraux qui exécutent principale- 
ment des travaux de construction non-domiciliaire et 
de génie ne sont pas compris. 


c) Aucune estimation n’est faite pour la non-réponse. 


Les données publiées dans ce rapport ne représen- 
tent qu’une partie de l’ensemble des données statistiques 
disponibles sur l'industrie des entrepreneurs généraux en 
batiments domiciliaires pour 1974. On pourra obtenir sur 


TABLE 1. Total Value of Construction Work Performed — Contractors and Others4 by New and Repair, 1972 - 19761.2 


TABLEAU 1. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Entrepreneurs et autres‘, selon la construction 
neuve et les réparations, 1972 - 19761.2 


Contract construction 


Other construction Total construction 


Year Travaux a‘forfait Autres travaux4 Total, travaux de construction 
Année New Repair New Repair New Repair 
= = Total — - Total - a. Total 
Neuve | Réparations Neuve | Réparations Neuve Reparations | 
$’000,000 
OTD ei Shrepe red tinc ea tou cay lot's. as 11,984 1,760} 13,744 2,485 1,060 3,545} 14,469 2,820 175289 
LOR 3B tae, co nctes ask oki see 13,883 2,021} 15,904 3,071 199 4,270| 16,954 3,220) 20,174 
DOTA wis ola menensiet ce Sede otf Go tana 17,071 2,547} 19,618 3,701 1,374 SOS PO Ben 24,693 
LOTS cor sesttne. ar iviene napa sien cee 19,263 PNA PADS 4,632 1,526 6,158| 23,895 AN PVBS || PARIS) 
NO) Gere te eile! toe tom eae ke 21,646 2,983 | 24,629 5,164 1,656 6,820) 26,810 4,639} 31,449 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 
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grouped totals only) or other information such as 
definitions, methods and coverage, may be made 
available on user request. 


Chart D indicates the percentage of total value of 
construction work performed in Canada by residential 
general contractors based on 1974 Census results of 
the construction industry as compared to the total 
residential construction value put in place by all 
segments of the construction industry as well as other 
industries. The Provinces are arranged in ascending or- 
der on the basis of their individual share in the total 
residential value. 


Chart — D 


demande d’autres données statistiques (sous forme d’agré- 
gations seulement) ainsi que de plus amples renseigne- 
ments, par exemple, sur les définitions, les méthodes et le 
champ observe. 


Le graphique D représente le pourcentage de la va- 
leur des travaux de construction exécutés par les entre- 
preneurs généraux en construction domiciliaire au Canada 
basée sur le recensement de l’industrie de la construction 
en 1974 comparée a la valeur globale des travaux de 
construction domiciliaire mises en place par tous les ség- 
ments de l’industrie de la construction ainsi que par 
d’autres industries. Les Provinces sont rangées dans le 
graphique selon leurs parts individuelles dans la valeur 
globale des travaux de construction domiciliaire. 


Graphique — D 


Work Performed by Residential General Contractors, Canada and Provinces, 1974 
Travaux de construction exécutés par les entrepreneurs généraux en 


construction domiciliaire, Canada et provinces, 1974 


$ millions 
8,460.7 


188.3 53.6 216.1 1,869.0 


Canada 


a 


Total residential construction value 
Valeur globale des travaux de construction 


212.7 


$ millions 


1,192.3 3,466.2 252.8 694.1 


General contractors participation 
Participation par les entrepreneurs 
généraux en construction domiciliaire 
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TABLE 2. Total Value of Construction Work Performed — Current and Constant Dollars by New and Repair, 1967 - 19761;2 


TABLEAU 2. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Dollars courants et dollars constants, selon la construction 


neuye et les réparations, 1967 -19761,2 


ee 
Total construction as 
percentage of Gross 
Repair National Expenditure 
New — Neuve Pa Total — 
Reparations Valeur totale de la 
construction en pourcentage 
Year de la dépense nationale brute 
= — “1 
Année Constant Constant Constant Constant 
Current 1971 Current 1971 Current 1971 Current 1971 
dollars dollars dollars dollars dollars dollars dollars dollars 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
courants constants courants constants courants constants courants constants 
noFal 1971 Oval 1971 
UL —+ 
| $000,000 
PR eras x p's wo, Pees he paee < oopen statics Yr 9,475 BO 2,146 2,734 11,621 13,806 17.5 17.9 
WIOSTE os wisest Ae ECE Ee, eye) team ik 9,908 11,486 2,305 2,835 22S, 14,321 16.8 17.5 
| 560, SE ener: 0 oo) en ace 10,825 11,918 2,382 2,138 13,207 14,656 16.5 17.0 
BMT ae nS Sa ound os ai, MENS Re x © Rulers FEC 11,320 11,962 2,461 2,643 13,781 14,605 16.1 16.5 
BM Ree Soci xe at soit OR IE hoe ae soe Riis ie 13,276 13,276 2,589 2,589 15,865 15,865 16.9 16.9 
SPR 6 yatta ed ROOD 1 DORE 0.) CREE: 0 Lae ere 14,469 13,689 2,820 2,678 17,289 16,367 16.5 16.4 
DD. ee CR en ghee, | Bes!” ee a erate ener 16,954 14,528 3,220 2,855 20,174 17,383 16.5 16.3 
Bee tee os 6s ver x, ae wena aie, eh ae eu Px eS 20,772 14,955 3,921 3,063 24,693 18,018 fs 16.3 
Te ena ie as ny eee hefumvae! wes. OMe co ce cep tate tae ya) fo 23,895 15,200 4,238 2998 28,133 18,193 17.5 16.4 
AOI ee, SPAS... 2 ee SRL, BRE NEE 26,810 4,639 31,449 
{ t a8 =| zu bat 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 


TABLE 3. Capital and Repair Expenditures — Summary by Sectors, Canada, 1974 - 1976253 
TABLEAU 3. Immobilisations et réparations — Sommaire par secteurs, Canada, 1974 - 1976253 


————— 
Capital expenditures Repair expenditures Capital and repair expenditures 
Immobilisations Re oartions Immobilisations et réparations 
7 
Con- Machinery [ Con- Machinery Con- Machinery 
struction and Sub- struction and Sub- struction and 
activity equipment total activity equipment total activity equipment 
Travaux Machines Total Travaux Machines Total Travaux Machines Total 
de et partiel de et partiel de et 
cons- outillage cons- outillage cons- outillage 
truction i truction truction 
$000,000 
Agriculture and fishing — Agriculture et péche. 1974 433.1 1,533.0 1,966.1 171.8 366.3 538.1 604.9 1,899.3 2,504.2 
LOWS Slo2 1,998.1 O58 204.8 384.3 589.1 724.0 2,382.4 3,106.4 
1976 S534) 2,299.0 2,852.7 217.3 430.6 647.9 TIVO 2,729.6 3,500.6 
Merestr ve = ROOIS: =, 5 24-2 Gala ak Soelew 5 1974 98.2 145.4 243.6 a) 112.6 147.8 133.4 258.0 391.4 
_ ss 1975 88.9 97.6 186.5 31.9 106.2 138.1 120.8 203.8 324.6 
1976 93.1 91.9 185.0 892 122.8 162.0 1323 214.7 347.0 
Mining, quarrying and oil wells — Mines, carrié- 1974 1,586.5 448.9 2,035.4 230.8 612.7 843.5 Ha Gee 1,061.6 2,878.9 
res a pats a Beol: 1975 2,000.2 622.0 2,622.2 235.4 640.7 876.1 2,235.6 1,262.7 3,498.3 
1976 2,753.0 700.4 3,453.4 285.0 Ova 997 3,038.0 1,408.1 4,446.1 
Construction industry — Industrie dela cons- 1974 66.0 401.4 467.4 15:9 354.1 370.0 81.9 iSoeo 837.4 
truction. 1975 (ee 457.2 $32.4 18.1 402.9 421.0 93.3 860.1 953.4 
1976 82.9 504.0 586.9 19.9 444.3 464.2 102.8 948.3 1,051.1 
Manufacturing — Fabrication........... 1974 1,425.3 3,524.6 4,949.9 344.4 1,965.8 2,310.2 1,769.7 5,490.4 7,260.1 
1975 1,536.9 3,888.1 5,425.0 346.8 1,945.7 25292.5 1,883.7 5,833.8 SIS 
1976 1,596.7 4,132.9 5,729.6 382.8 2,164.3 2,547.1 1,979.5 6,297.2 8276.7 
Utilities — Services d’utilité publique ...... 1974 3,153.8 3,086.8 6,240.6 617.4 1,384.8 2,002.2 Sy dee 4,471.6 8,242.8 
1975) 4,146.6 Briel: ie oneen 670.7 1,477.5 2,148.2 4,817.3 5,248.6 10,065.9 
1976 4,705.1 3,871.4 8,576.5 FON 1,628.9 2,368.0 5,444.2 5,500.3 10,944.5 
Trade — Wholesale and retail — Commerce 1974 391.6 588.5 980.1 91.0 113.4 204.4 482.6 701.9 1,184.5 
(gros et détail). 1975 335.7 607.7 943.4 85.8 114.6 200.4 421.5 T2208 1,143.8 
1976 333.6 684.9 1,018.5 89.8 118.7 208.5 423.4 803.6 1,227.0 
Finance, insurance and real estate — Finances, 1974 1,337.0 208.0 1,545.0 88.8 Aye 118.1 1,425.8 DEO 1,663.1 
assurances et affaires immobiliéres. 1975: 1,475.4 187.3 1,662.7 92.4 34.1 126.5 1,567.8 221.4 1,789.2 
1976 1,486.4 217.1 1,703.5 93.4 35.9 12973 1,579.8 253.0 1,832.8 
Commercial services — Services commerciaux. . 1974 455.4 1,348.7 1,804.1 37.3 149.8 187.1 492.7 1,498.5 EON: 
1975 846.6 1,547.6 2,394.2 33.9 179.9 213.8 880.5 1,727.5 2,608.0 
1976 $36.7 1,640.9 DLT T.6 33.7 208.0 241.7 570.4 1,848.9 2,419.3 
Institutional services — Services institutionnels 1974 1,063.5 274.6 1,338.1 154.9 43.6 198.5 1,218.4 318.2 1,536.6 
1975 1,163.4 280.1 1,443.5 163.9 53.3 2172 T3273 333.4 1,660.7 
1976 1229.2 288.3 1,517:5 169.9 54.6 224.5 133991 342.9 1,742.0 
Government departments ~Ministéres gouver- 1974 3,750.6 5542 4,301.8 681.3 1375 818.8 4,431.9 688.7 5,120.6 
nementaux. 1975 4,621.5 646.0 5267.5 720.0 172.0 892.0 5,341.5 818.0 6,159.5 
1976 4,825.7 713.6 Sees SavieL| 188.6 945.7 5,582.8 902.2 6,485.0 
Housing — Vogement . 429228 4.5202) 4%. 1974 7,010.1 = 7,010.1 1,450.6 = 1,450.6 8,460.7 — 8,460.7 
1975 7,084.7 - 7,084.7 1,633.7 - 1,633.7 8,718.4 = 8,718.4 
1976 8,613.7 - 8,613.7 1,811.5 - 1,811.5 10,425.2 - 10,425.2 
OCall Shere ork sPocerorear ieee Rel seene ues 1974 20,771.1 12,111.1 32.882.2 3,919.4 5,269.9 9,189.3 24,690.5 17,381.0 42,071.5 
1975 23,894.3 14,102.8 37,9971 4,237.4 Deo le 9,748.6 28,131.7 19,614.0 47,745.7 
1976 26,809.8 15,144.4 41,954.2 4,638.7 | 6,104.4 10,743.1 31,448.5 21.248.8 52.697.3 
It =; 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 4. Total Value of Construction Work Performed — Type of Structure, 1974-19761, 2,5 


1974 
New Repair ] 
= - Total 
Neuve Réparations 
No. 
| $7000 
1 Construction’ — Total.— Travaux deconstruction. .). 2. ogee ee ee 20,771,623 3,921,447 24,693,070 
2 | Building construction — Total — Construction de batiments ...............- 12,726,305 2,518,969 15,245,274 
Jo | Restdential = FABItatiOns: ¥: 5 act cereevek ton cael oat Meee ee Sete Ween iets evel Wes gets ha 7,010,029 1,450,620 8,460,649 
4 Single detached dwellings — Maisons individuelles ..............+.00--, 3,609,545 17 17 
5 Semi-detached and duplex — Maisons jumelées et duplex ............---.- 268,438 17 17 
6 Row houses and apartments — Maisons en rangée et appartements........... 1,981,234 17 17 
i Other residential construction — Autre construction domiciliaire ........... 1,150,812 17 17 
8) |Industnal— Batiments:industriels: . . poe eves. eo ee lt a Ew eres 1,201,142 331,285 1,532,427 
9 Factories, plants, workshops, food canneries, smelters — Manufactures, usines, 
ateliers; conServeries: fonderies: Geaux eases cays beens av out ucinentiie tes ol mus seis 1,012,625 259,068 1,271,693 
10 Mine and mine mill buildings — Mines (batiments et usines) ...........--. 154,090 37,694 191,784 
11 | Railway stations, offices, roadway buildings — Chemins de fer (gares, bureaux et 
batiments:de, vores) er. eens Se San ee ee ae i) ae Mn neuer ieee wan chs ne et 21,947 20,011 41,958 
12 Railway shops, engine houses, water and fuel stations - Chemins de fer (ateliers, 
hangars a locomotives, postes d’eau et de combustible)... ..........-0-. 12,480 14,512 26,992 
13: |} Commereial=Batiments cOmMMeCICIAUK: & 6. 6k Pc cw Pee eR Oe ees 2,612,202 356,929 2,969,131 
14 Warehouses, storehouses, refrigerated storage, etc. — Entrep6ts, magasins, entre- 
potsirigonifiquessetc st. Man te + Cea er. pe cones,» « Femina = 265,589 37,550 303,139 
15 Grainielevators: =Silossa prain! | Gaaiees. a ito es CAE IO = des Aiea ce. 12,538 3,793 16,331 
16 Hotels, clubs, restaurants, cafeterias, tourist cabins — HOtels, clubs, restaurants, 
Cafeterias, cabines pourmOUuTIStess cin. Aen es ceereite set-in 287,961 30,686 318,647 
Ly Office buildings — Bdifices a bureaune 4 be. VERMeD. spelen 0, Rio a hoe: 1,039,600 151,442 1,191,042 
18 Stores, retail and wholesale — Magasins, vente de détail et de gros ........... 541,425 76,596 618,021 
19 Garages and service stations — Garages et stations de service ..............- 146,816 41,353 188,169 
20 Theatres, arenas, amusement and recreational buildings — Théatres, cinémas, stades, 
établissementsascreatifs: <' Mawes wig Meena th bss) Secmaamenrn oR eet ne 314,238 14,282 328,520 
21 Laundries and dry cleaning establishments — Blanchisseries et établissements de 
NOCONALEA SCOMLA Te Blak... MOA aches ce cece i ere ne ee 4,035 10227) 5,262 
2) -\Institutional = Hditices institutionnels’ =, -eneeas ae . aleiel ac). (Rune oe 1,198,870 183,791 1,382,661 
23 Schools and other educational buildings — Ecoles et autres maisons d’enseigne- 
INCRE Soe. ws UES ok. LONE Urs beaters cent et 8 cee cs 721,472 94,777 816,249 
24 Churches and other religious buildings — Eglises et autres édifices religieux... ... 18,136 7,919 26,055 
25 Hospitals, sanatoria, clinics, first-aid stations, etc. - HOpitaux, sanatoriums, clini- 
ques: postesiderpnemniens SOMIss CLOu re GNEMieg ents CilMieie. caauene. pea ho cyemre ac 327,893 50,728 378,621 
26 Other institutional buildings — Autres édifices institutionnels.............. 131,369 30,367 161,736 
27 |Other building construction — Autres batiments ............000 eee eeee 704,062 196,344 900,406 
28 Farm buildings (excluding dwellings) — Batiments de ferme (a exception des 
LOB EMIEMIS) Vhs OREM ieee RCM LAS Sout ane Ue ot Sa ReMi ive. kc Nam 288,435 113,425 401,860 
29 Broadcasting, radio and television, relay and booster stations, telephone ex- 
changes — Postes de radiodiffusion et de télévision, stations de relais, pré- 
amplificateurs d’antennes, centraux téléphoniques ..............+-005 96,669 19,164 115,833 
30 Aucraiphancars Wan sats diaviOn ssc «cis tcueects 4 ite Seen aa 0) lee See ce 8,111 5,915 14,026 
31 Passenger terminals, bus, boat, air and others — Gares routiéres, aérogares, gares 
IMALLCINLCS Ct AUTLOS MEMS <8.) ch EMRE S Gs an Bint << .<ceTs e e s 102,925 4,141 107,066 
32 Armouries, barracks, drill halls, etc. - Manéges militaires, casernes, salles d’exer- 
CICOMCLO™ + Cict Mme cat cb Re ata. oo CRM anh RE de 5,346 9,149 14,495 
33 Bunkhouses, dormitories, camp cookeries, bush depots and camps — Dortoires, 
cuisines, depotsieticamps debiicherons. £.¢.2).). ...-8.ldas os. eben: 27,338 9,054 36,392 
34 PAD OLatOries <= leaD Ora TOES) wren ny ise fo Won atanil oA. heen eee ee 38,478 4,677 43,155 
35 Other building constructions — Autres batimentsS ...............2--- 136,760 30,819 167,579 
? Ft mathe ees! dae aMememener 8,045,318 1,402,478 9,447,796 


See footnote(s) on page 49. 
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TABLEAU 4. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Genre de construction, 1974 - 19761, 2, 5 


OO 


1975 1976 
iH ] 
New Repair New Repair 
= Hie Total = = Total 
Neuve Reparations Neuve Réparations No 
$000 $000 

23,895,420 4,238,025 28,133,445 26,809,741 4,639,118 31,448,859 | 1 
13,671,518 2,677,402 16,348,920 15,104,884 2,930,237 18,035,121 | 2 
7,084,878 1,633,749 8,718,627 8,613,746 1,811,652 10,425,398 | 3 
3,781,070 17 17 4,433,773 17 17 4 
354,330 17 17 404,850 17 17 5 
1,823,406 WG 17 2,525,100 17 17 6 
1,126,072 17 17 1,250,023 17 17 qj 
1,082,483 312,327 1,394,810 1,058,075 358,439 1,416,514) 8 
901,949 247,547 1,149,496 862,007 273,216 lays) 728) |) ) 
152,746 39,342 192,088 161,609 $5,659 217,268 | 10 
14,856 16,290 31,146 20,586 18,698 39,284 | 11 
125932) 9,148 22,080 13,873 10,866 24,739 | 12 
3,191,154 327,622 3,518,776 2,956,213 337,307 3,293,520 | 13 
283,128 33,073 316,201 289,032 33,310 322,342 | 14 
122947, 5,076 17,993 13,617 5,148 18,765 | 15 
206,769 26,116 232,885 183,122 26,852 209,974 | 16 
1,297,000 134,892 1,431,892 1,402,493 139,221 1,541,714 | 17 
489,230 67,312 556,542 420,899 67,557 488,456 | 18 
151,761 42,973 194,734 173,986 47,583 221,569 | 19 
747,895 17,072 764,967 471,501 16,488 487,989 | 20 
2,454 1,108 3,562 1,563 1,148 PG MOA! 
1,361,363 177,935 1,539,298 1,441,748 184,621 1,626,369 | 22 
796,019 104,522 900,541 823,591 101,879 925,470 | 23 
23,324 7,043 30,367 PPA IKS 5,636 28,412 | 24 
331,674 48,260 379,934 416,349 55,226 471,575 | 25 
210,346 18,110 228,456 179,032 21,880 200,912 | 26 
951,640 225,769 1,177,409 1,035,102 238,218 1,273,320 | 27 
346,113 134,625 480,738 368,828 142,775 $11,603 | 28 
118,246 18,190 136,436 142,533 18,990 161,523 | 29 
19,513 5,253 24,766 23,835 4,859 28,694 | 30 
139,853 2,801 142,654 197,211 3,018 200,229 | 31 
6,815 8,902 15,717 7,305 8,695 16,000 | 32 
17,846 q192 25,638 18,644 8,323 26,967 | 33 
$0,904 4,903 55,807 58,649 5,026 63,675 | 34 
252,350 43,303 295,653 218,097 46,532 264,629 | 35 

10,223,902 1,560,623 11,784,525 11,704,857 


Voir note(s) a la page 49. 


1,708,881 13,413,738 | 36 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group,© Canada and Provinces, 1974 


$100,000 - 
249,999 


$0 - 99,999 


$250,000 - 
499,999 


No. 
Canada 
number — nombre 
Establishment classification 
fs LotatestabhishmentsSeve eacerceces cme Ceres onsen to eemetas Gines adante oy tear S200 1,157 979 $29 
Classified by legal entity: 
Dy eSole proprictorshipave meen se char henson seed ans, Pee roan ave eee 921 615 245 $1 
Sill Partnership as, secgs, icon uae eee nag eric mene otcolts Mo aiwel val eM gencat 131 $2 $1 15 
4 \incorporatedicompany?. avuniaceskeeye sue <aeesea oer egies ons 2,159 490 683 463 
Classified by principal type of construction: 
54 tSinele-detached’ -jcsentecsiens kee se sas eee Ee Lene! oa area 2,951 Weill) 921 482 
6 || Doublenduplex semi-detached). eters «ee ueneteaen et one ae ns 63 12 12 9 
Fo\\ ARO WET SIN Bigeye Deane aweseerocs we REIS en, utc yess als esi eet rere Fi) oe oo 61 ll 8 12 
SrimeApartinentsneludin g: triplex)! secmemen-asitcait ir eaten tier ern tere ee maaas 136 22 38 26 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 3,036 1,039 945 $14 
LOM Repair Consteucton. (an ts cle are ats. Fodtews «cues Gy sce emer er ey cas 175 118 34 15 
Characteristics of construction output dollars 
li otal value of construction Output. nce-ieneecesi cise cet ot nannies 2,639,937,990 103,181,078 255,592,100 293,472,053 
Detailed by type of construction: 
12 eSimpiedetached’: sok aie: uh ycis cun ena g weneiiy Sucetanr comer tayo Vee 1,845,879,143 91,130,871 218,128,199 245 949,316 
133) Donbdle(duplex semi-detached) at cact Mirecusen ses backemtaes oe) eee 163,754,184 2,246,237 6,724,023 10,597,199 
LEM FROWMNG USING 5 .1- ee ecrce oe wae eee: ilove al ot ot akinle ApeM RM Id arom 226,789,927 813,201 5,058,526 6,586,229 
1S. PApartmentsi(incliding thiplexo) si...teeake cmt ey ese eet sear ces 265,014,782 Sy LIP 14,409,237 17,475,344 
LG PNon-wesidential buildingswe «aa -.2 1 pagel ante ee aero ys 105,997,601 3,105,009 10,622,057 11,884,144 
La) Haehwayen oadtandsbrid pe meremewemen coc celia nue vont neeewreaed eats ine 6,111,564 42,711 $15,577 465,579 
18 ieOther engineerin sewn cies el cet ase, <8 eee Mn narra Neurone 26,390,789 AES 2M 134,481 514,242 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 2,583,973,451 92,482,451 242,157,459 279,999,670 
2O0¥ IE Repair: construction weer. saekete ote cl criee ome erin tt CrrRtns ane 55,964,539 10,698,627 13,434,641 13,472,383 
Income statement 
olin) Potgvoperating revenue = ii.. G tee dee oss cas aerate atte ate ae 2,817,688 ,405 108,391,134 260,801,651 301,129,415 
D2 CONSEMCEONMEVENUCS 4. t-te tslsen i Ob: duntuy ay (Rte whereas tease, eee tatelta cake 2,639,937,990 103,181,078 255,592,100 293,472,053 
23 Otherieveness 0. ee eee ah nies Seeks ree ees 177,750,415 5,210,056 $5,209,551 7,657,362 
DAG otaloperatine costs! (direct) ais anceesacin) a aren sew ene ines 6 eee ie 2,334,162,745 88,592,844 220,182,911 252,974,120 
DO MPLAVINEN SLO SUD-CONTTACTORS: aasinicy« eis Satu vite eceae see eee 1,015,568,932 37,616,905 94,443,695 105,141,119 
Dowie Materials. .o8. wt wie ses. aie fe re a Buk: sera hncella own doe ie oats ales 605,070,474 28,024,820 71,306,756 82,101,619 
DT WiakeslO tn ira tuts i! 5 ou aes noe creas Mateumia eae ft Aen, oer eee 191,749,531 14,056,000 29,494,490 27,773,091 
AD Se Salaries ll Omaee uk te NUN Je. aN ieee Rue ge Me at We ON ar ated 27,032,168 1,037,691 2,283,167 2,838,196 
PESToMe) 2 ye dey eae ae eae ee 7 GC aera et cae ee 396,084,129 §,398,307 17,464,839 28,357,987 
SOMMOTMOTCITE CL COSTS 9 cee tie deen coterie aeons: lem utan Sater eatd omens en eam tome 98,657,511 2,459,121 5,189,964 6,762,108 
Sl Motahoperatingicosts (ind ireCch ye sne ce ctee 3) 2c) save ving eet aa a 252,639,790 11,863,564 24,802,064 28,847,932 
BQ Salanies iO) sain RON RY See wee eine SOL tie ete rae een a 100,406,054 3,715,654 10,065,395 12,691,142 
ZO SBA CEOS: Bach cones erat este srs eu tind ae, sae eae Te te 3,222,401 301,969 632,534 482,682 
34y || PRInanCiUn ge ge Rete iute blveeitens, oban adore, 5 Al eusiauiveiy ex Factors come teeen Mar eens 55,850,858 1,460,589 3,141,039 4,022,267 
S54 (Depreciation se aa tren ee egos xocecret ot +0. Oe ws eee 19,078,590 1,480,171 2,127,540 2,146,480 
36s 1OtherindinectiCOstSs cutee supe cue cucsi es aecines Cour mL meme cn) ele voles 74,081,887 4,905,181 8,835,556 9,505,361 
37 |Net operating profit (loss) before taxes. .........-.+++20005 230,885 870 7,934,726 15,816,676 19,307,363 
Su | PRLO MT keen eae oac tei heise gen) ok tu ranire) scieatw en ote he tok NT Airc ees 240,840,898 10,170,068 17,750,158 20,286,714 
39S Oss Reena ire oe ont ee eS MEY: 5, os, 5 SIMS "6. sea 9,955,028 2,235,342 1,933,482 9793351 
40 |Miscellaneous profit (loss) before taxes!2,.................. 14,088 ,052 1,295,100 846,122 896,073 
Capital expenditures 
AVA Potal capital-expenditures\ 7. can as aca ene ee ee ee oes 30,339,506 1,085 ,000 2,391,036 3,390,880 
a2 Newamnachinery.andieq UIpment su sun ssn men Mel elcicie. jr Al oueeenoieracanin 9,325,493 704,094 1,311,634 2,067,864 
435\, Newibuildingsand other structures), 5.52.2 s.0, ce a yee. 21,014,013 380,906 1,079,402 1,323,016 
Labour characteristics number — nombre 
44 |Total hours worked by wage-earning employees............... 31,781,598 2,663,546 5,328,007 4,702,625 
ASul PA ronda bovemiionnwape rateswan waeuet enon oka ae Gee ee 15,940,264 1,008,722 2,320,555 2,299,334 
4 OMI MB ClowsUTION Ware Tales ue wear eewen. lye cncuais omen ae aa eee 3,231,100 430,715 623,503 443,556 
AVAENOLSpeCHied igs nasa este Ue te: ovale, et cutie Sth een tee 12,610,234 1,224,109 2,383,949 1,959,735 
48s Lotalsalaried:employees! yc cae ona cece oe ee ce ee 8,099 382 995 1,020 
mA [DAR na 6 cr a0 God eduDye Cat hee ONE Se Red tre t RG Ap Gaia a 1,765 67 141 159 
SOM elo ie Chanien craw pe en cat SMES oo. acta ee. ee eee tee 6,334 315 854 861 


See footnote(s) on page 49, 


9 


TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1974 


$10,000,000 
$500,000 - $1,000,000 - $2,000,000 - and over Détail 
999,999 1,999,999 9,999,999 = —e 
et plus 
Canada 
number — nombre 
Classification des établissements 
270 151 106 19" Lotal desrétab lissémen tere asytye iy Mens aee RatserNt ian? cc-s)s 6 Pes, ons 
Classés suivant la forme juridique: 
8 2 - = 1 PPLODUMSLAITeS UTIGUES uel AE wane ¢, 5 cso coy ok tne wees 
3 5 5 Se eSOCIetesTenimom COllectinn omnia es 5s A eras ean 7 ee ean 
259 144 101 19) |) Societesia responsabilite limites... ././..0. «2 4 2. Se anes one 
Classés suivant le genre principal de construction: 

223 123 78 12a Maisons: simples: détachSesus masters oheeaieoe orl ceteatten aes eudean 
20 6 3} 1 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées)...............-. 
10 8 9 SUP Malsonseniranece pteee rm erento tiie, «5 ce 0 1,” Mea, MAE 
ia) 14 16 Shi) Appartements: (vacomprisiles triplex)... ss eethae se oe seen ene 

Classés suivant le genre principal de travail: 

265 148 106 19 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 

tions). 
5 3 a = INEpara lous eee Me eT ee ee eee 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 

310,577,736 344,469,117 699,630,900 633,015,006 | Valeur globale du produit de la construction ................ 

Détaillé suivant le genre de construction: 

220,556,763 245,152,612 437,250,692 SoH LOOIOmMmMatsous simples detacheeses « a ar tale Giants e memtens ten ate). 
24,692,266 13,198,594 50,260,282 56,035,583 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées)..............00- 
11,910,784 26,241,585 68,936,614 LOT2EO8S. PiMaisonsien wane cen clink: eure oS FeV Succi Suctnsyomepe mie cone 
37,426,372 43,169,623 98,591,665 43; 1/0 ae Appartements(yzcomprisdesstriplex) i... 6... «a6. 0. Sunveue as ole 
15,014,323 16,174,427 34,759,468 14,458" 173: |} Bataments men-domiciiaires-, 20.4. 66 4. ete weersciee ic) dsulw hm ad osc nk 

91,545 $32,276 4,463,876 — Grandes noutesacheminsictapontss © «0's vic. + emebisnsiie fecueueee ule 
885,683 = 5,368,303 19:416,759) | Auutresutrayaux derpenie% iy sc ecrens ce) 6 cmedonh ee notes <uacuae 
Détaillé suivant le genre de travail: 
301,501,280 336,702,280 698,115,305 633,015,006 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 
tions). 
9,076,456 7,766,837 1,515,595 = Reparations sarees eset ae eect ee rere tr ate etc ien sory ce spc 
Etat des profits et pertes 
317,095 032 357,147,478 750,257,122 I2ZSOG Si oui lotalides revenus d.exploitation <.s)s ar sea see Gees dies) steady 
310,577,736 344,469,117 699,630,900 633,01 O0GrmRevenuside COnstruCtiONIe a... i sin rein cee SAVES chal es cuenta 
6,517,296 12,678,361 $0,626,222 SOVSSIPS Gy MleAATTESE eV eI SC Rie A NM fr, sweet accuousanrvucike es 0A ROR RRA 

274,548,492 306,950,971 627,035,969 563,877,438 |Total des coiits (directs) d’exploitation .................4. 

125,019,215 138,693,463 277,786,702 DBIOVO OU ooo Ealementsra WxsOUSstraltantG. as a Gl sls eds asd ese al 
78,901,284 82,985 660 158,274,840 LOSATS 4 OaimMatenauxs anes eom hele evi tured stews MRT OREM ae a ae. RRaIern 
23,176,370 22,311,423 41,533,832 BSVAOANOD Seal SAl alle Sd Oeeatue Play. Miennwy Rtgs Bah Ww: whe |. Weert er, te holhvaen foes. 5 

2,223,882 3,381,665 8,907,120 SOM eel Sherer GU ae se On OR Gon Brea ete oe ice 
37,054,524 46,354,491 112,617,294 TAS SSG 6S Til Menvalins = cas hricie te tome cmaimedeioe ohcute clots Reha es Namotre tepals Wes) see 
8,173,217 13,224,269 27,916,181 SAO SOF Goin le AULT eS COULSCITE CLS were oMe Newems <o cec Nientene totem talel- tela sane ren 
27,884,759 31,453,739 66,174,600 61,613,132 |Total des cotts (indirects) d’exploitation...............+-- 
13,781,566 14,920,170 26,101,449 ORIG) OF. GallMunaiterien ted Onuegunaers Skene ere RA etn me Sacer eh ene cw mraet es 
361,301 342,978 701,191 B99 A OulimOneancessitrecouviablese a0... hey. soiesesiciaeme anes 4 cre nes 
3,733,616 $5,681,708 15,926,433 DIRGSO EO! NAM CETROMC go eet ete ene M ets fais urs oo ov Coneme celal tate" eke ed een 
1,588,985 2,112,071 4,246,890 Br SOLES! || PLAUEIOUUISCE MOL tow Pe alae tS Pe. CoN, Melt ete Fe eto tense hSadame ter awinnage meron ee 
8,419,291 8,396,812 19,198,637 14 SDAIROZO ME Autres: coutsaIndirectss yes, sacks he encs totes vo lernomeihe Mars bolts Scene cu ees 
14,661,781 18,742,768 57,046,553 97,376,003 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant imp6ts ............ 
17,327,048 19,531,423 58,399,484 STE TO OU SMM D CH CLICES anne eee WR mae NOE Tes Aches i aikaps icici: oe orice meueia 
2,665,267 788,655 1,352,931 — [ADAG a bey te ER ep ath O. Ch Ch Chae yea eae ae EEN te a eee Te 

1,264,497 640,337 2,215,294 6,930,629 |Bénéfices (pertes) divers avant impOts12 

Dépenses en immobilisations 
4,498,491 2,606,913 6,073,221 105293965) |otaldesinmobilisationsy..,).. cused so ss, sor emerbbhgimens beolueerians 
1,649,873 1,046,208 1,883,698 662-1220) (eMachinesietequipementyneursy. ic. vis is cucueueien.y sueeuia hse tacos 
2,848,618 1,560,705 4,189,523 96315843) |) Batimentset-autires:structuresmeufS jy. 655. ctu aac tetas eos 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
3,809,350 3,588,288 6,603,012 5,086,770 |Total des heures travaillées par les ouvriers salariés............. 
2,305,537 1,766,583 3,332,816 2,906,717 | A des taux horaires égaux ou supérieurs a ceux exigés par les syndicats 
, ouvriers. 

287,814 621,028 296,406 528,078 | A des taux horaires inférieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers . 
1,215,999 1,200,677 2,973,790 L651 975% | Nonispecificesen smut, sa sacuca tei ata ch tes net ra actus Ree ns 

900 952 2,021 1,829' |Totalides employés.a'traitement™. ....¢.<.......2 eye ne en 

120 204 570 ELOY bes DNL YOU ioch Gone eho tai id ied. ek a cee Ch Onis nore Mey pre One On nc. 

780 748 1,451 13 D5 PIN dineCUSwedtsick coma ley a eae Coach or ee ase cee catia coy OS 


Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Size 
Group,© Canada and Provinces, 1974 — Continued 


Atlantic New- Prince 
Provinces found- Edward Nova New 
= land!4 Island14 Scotia! 4 Brunswick!4 
sta Total s qs = 2 $0 -99,999 
— Terre- Tle-du- Nouvelle- Nouveau- 
Provinces de Neuve!4 , Prince- Ecosse!4 | Brunswick14 
No. P Atlantique Edouard14 


Atlantic Provinces — Provinces de Atlantique 


number — nombre 


Establishment classification 
Uaotatestablishments 14.455 bs. cece meer cee eats eet et te 178 21 15 W3 69 77 
Classified by legal entity: 
PUA PASO b seo ON CHONIIO OM Pale ee enditc sie) ae a che es o ola ats 62 10 8 21 23 Sil 
CIN Aieieta (coy cs do Mae AE Renee lias). Se es SPR ae RSS Ur hater vars 2 = l 1 — - 
4h incorporated: companys pve sete een onsets aie en omnes est retey 114 11 6 $1 46 26 
Classified by principal type of construction: 
Esyalll Msstatea Kouce steWolgnove lh Gen TWN Peery Sieve en AP anne UNS 2" 4° Se aE TS 20 15 63 59 74 
6. | Double:duplex semi-detached) <2 sates ft eels ue lee 5 — - 4 1 2 
Ts PRO W WNOUSHMIG: Carl. peas mp Atel seit ct oy. Lea ere ae cette cd ar is tere ae, CR a 4 1 - 2 1 = 
Shia Apantments/(nclidingttriplex)ieen mesereatnr nity oi ceceemru esters 1 - - 4 8 1 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions) 165 19 13 67 66 68 
LOW MREe pala consinuctOm cure iek eae series corey ees en iat eye earn 3) 2) 2 6 3 9 
Characteristics of construction output dollars 
Luitotalivalueoficonstraction output (y4.)5) seeps os ee les. alten po 83,693,786 7,969,318 4,133,282 | 45,236,516 26,354,670 5,755,112 
Detailed by type of construction: 
IOP Single-detachedsm en seetsns atecare cote miei ene tat aN ee meer $2,197,466 7,036,843 3,862,544 | 19,843,850 21,454,229 5,365,893 
Sa Doublen(duplexmscni-detactiec!) memset imran en tr ne mtemen et ttety 3,69 oe) 18,479 41,608 3,407,814 427,424 140,758 
AEM IR Gay TORS ei. behets © Uke cried pew) eee en Nm ee auhe een 6,738,528 525,782 - 5,701,189 SUL S57 3,066 
bss Apatiaren ts incomes triplex yan. cle uae Oss Gee ee 16,019,713 = = 13,116,297 2,903,416 138,670 
160) (Non-residential builds uw a Sn Sich ef ees ese ee we 4,559,561 388,214 229,130 3,001,038 941,179 1365725 
PUN ichiwarceioadhandibnidpe. aes). "stata aisle isi Satyr tte ee 140,626 = — ieee ss | 116,865 - 
LSs i Otherengineering? sean. + 5.05, cate a ees od babe 142,567 - - 142,567 - - 


Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions) 78,212,649 7,688,395 3,636,203 | 41,701,075 25,186,976 4,863,349 


DOT eRe paltcOnstructi Oty «tes peeeme trys ta) ence ohare ite) ieee ea fe 5,481,137 280,923 497,079 3,535,441 1,167,694 921,763 


Income statement 


21) Lotaloperating revenue... 05 i074 woes xo se spe oy ey eee ees Ske 85,922,414 8,205,682 4,172,833 | 46,133,812 27,410,087 5,902,702 
Peat) MOOMSBMIGCTION TEENIE! ccik ap w cf valusiecte’ gs wm oe cle cy ota 83,693,786 7,969,318 4,133,282 | 45,236,516 26,354,670 Scoble 
DWI MOU et TEVENUCS « araetr sy ici fen oh ees eas WROwte yen enue rere 2,228,628 236,364 39.551 897,296 1,055,417 137,590 
2AM MlotaliopetatingicOsts (direct) in. tey ieee, cecer ine tear arene ear 75,782,059 7,201,406 3,493,062 | 41,337,455 23,750,136 5,010,149 
25a) WE AV MIEN tS 1O-SUD-COMTTACTONS< /. a.aus ceux aoe 1s epee ce Re 26,391,917 1,995,654 875,515 | 16,606,055 6,914,693 1,511,779 
XSAN AINE RUESS LSU Co ay Colne airs ten ROD MUP Me LAGS custenm s) |? 28,160,009 3,133,023 1,489,580 | 14,163,439 D3 73,908 1,928,989 
DTM WAPCS LO iets fis Ra oa rahe 6 ign. S ied ON cee ol os ea 12,929 S53 1,329,546 736,214 6,503,835 4,359,936 2175395 
OM SALA TIC SON Rely ae tie cei, ead one caehes eo ltcidianre ue ceasadetg aed 570,786 83,421 39,720 324,201 123,444 31,694 
DICE bei vall aE ne c,h SETI eR Ree ES er See eR Mm nT artsy). (ae 5,448,617 $36,298 165,051 2,868,988 1,878,280 207,062 
SOM OthendinecweOsts’ sy mise ~ cunstuawue Bria iste carat eae Cena rn: 2,281,199 123,464 186,982 870,937 1,099,816 113,230 
51 Totalioperating.costs (MGmwect)y ae ais sie cases ie hie aes een aes 7,581,958 641,658 422,804 3,789,313 2,728,183 $85,235 
BD ae Salamis Ok ete ek Goo) ei hi hsage ol Bera) cse. ee ae iy a cement me 2,411,785 208,832 81,808 1,192,759 928,386 131,183 
SOMIMBaAdUce DIS, is ict eke, crs dln an Mele itysahe ey laity eee B99985 12,489 10,817 342,812 33,867 eS aT. 
Bae MEIN AMGU Oe de eer srt, ak ta eica a cet, Ge strana ace ane Ae 891,057 84,306 56,820 403,273 346,658 68,197 
SIA WOOES CATION nay on c.4 a Paes Psy bcd ong aye ow ay a Se eee eiearotraah he 1,059,034 90,287 97,991 425,425 445,331 120,459 
SOs MOU eLin dine ci CONTIN wean wen eearhc name UC whure tte: ey vremrm tan ae be 2,820,097 245,744 175,368 1,425,044 973,941 254,019 
SiaNet operating, profit. (loss)ibetoretaxesy, . 9n 6 oe scene 2,558,397 362,618 256,967 1,007,044 931,768 307,318 
Stet AERO) Hh Rabe ere teeing eine Ae nt x evi none Siune Mane tAe aE hn! ative: S, aunt 3,629,210 15 15 1,389,095 15 482,504 
ES ON PIB OS Sexes tus hcig asso a arte co a oh Cad ENE hd a Ben Picea 1,070,813 15 15 382,051 15 175,186 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 ............... 88,330 16 16 78,093 16 30,961 


Capital expenditures 


ALS otakcapitaliexpenditures 1 sitar cleats ee coe. ene eee 1,472,198 74,967 145,292 346,409 905,530 53,586 
ADM Newinachineryeandieqtiipmienton et. iruem alrite tht ease 941,042 74,967 141,797 342,955 381,323 $1,586 
437s New buildings-and otherstructuress sans ees ees ncn 531,156 - 3,495 3,454 $24,207 2,000 
Labour characteristics number — nombre 
44 | Total hours worked by wage-earning employees............ 2,506,927 278,529 178,957 1,193,946 855,495 267,244 
ASal MATOLAbOVeMNION Wasematesin lan near eure nan eee 1,170,507 152,656 16,790 680,468 320,593 58,435 
Boal BBelawaumionswase tates’ im racy testes waite str urn -eerit : 247,680 $4,948 3,038 50,420 139,274 44,741 
AT aN NOWSDECIIE Gis oye ia taupey cltpean “is Seen cue enc cuca hea 1,088,740 70,925 159,129 463,058 395,628 164,068 
A8al Motalsalatiediemployees:.. ov sui coe. <: 2100) eS ee) 224 23 10 114 77 14 
AORUPIDIT CCE begets. Me beumeascl va scone nal cclsee Pec lakes CRS PARR Ligeti Bs meet a a 36 6 » 20 8 3 
SOM WUNAIDSC tap sbeve aang eho ches Soe eRe sch mats ad man ten eR ly 188 17 8 94 69 il 
se ee ee a am HE 


See footnote(s) on page 49. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de tailleé, Canada et provinces, 1974 — suite 


$1,000,000 
$100,000 - $250,000 - $500,000 - and over!4 
249,999 499,999 999,999 - Détail 
et plus!4 
No 
Atlantic Provinces — Provinces de l’Atlantique 
= 
number — nombre 
Classification des établissements 
51 25 9 HG) a otalrdesretablissements:« ya ss: 26s) ae. 2 cs hs SS Ce a a 1 
Classés suivant la forme juridique: 
9 2 - = PrGpme taineshUmICG eS ti laboen claude tne) iit hits ots ey La eee 2 
2 = — ~- Societesenimomrcollectiinn tenn co thu tus Sor terete ee see mee 3 
40 23 9 GMs Ocletesia resp onsabilitelimitsellecesmte uc uee kacuauaes abo) eereiere 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
44 20 8 11 MaisOnSISUMpLexdetachleesie mys. crear ee te eee ene ene 5 
1 — = 2 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............0.. 6 
= 3 1 = Maisonstenmaneccr einen ke eke eee were eee 7 
6 2 - 3 Appartements (y compris les triplex) Aicw Se ein ise) fer) ee Ze tee 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
48 7S) 8 16 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- ’) 
mations). 
3 - 1 - Reparations prmaeee Wig tees Mend te oh Weal ad 6-3 yee 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
11,894,144 12,612,720 9,758,593 43,643,217 | Valeur globale du produit de laconstruction ................ 11 
Detaillé suivant le genre de construction: 
8,738,124 9,344,910 7,704,642 21,043,897 Marconsisini ple; detacheesa perpen rrr et Eatircs cnet heen ie 
565,714 299,506 - 2,889,347 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............--. 13 
= 1,251,190 713,245 4,771,027 Maisonsicnuranceeamy a rere nein orts varieties, ec ne et cers 14 
2,096,945 773,697 698,652 12,311,749 Appantcmenisy"cOmprisiles, (plex) 20. > sucess a Ga ae eal te care 15 
493,361 660,224 642,054 2,627,197 Batinnents non-domiicwawes: 6. ss ae ee ws ee wes ie man ue Bee 16 
= 140,626 - - Grandestroutess ChemnsietypOmts=ns seep ac) cy isle dtc cueNn ce clear NG 
- 142,567 ~ - AIRES traVvaurenCle BEMOD kee. ccstiet sie Gye 6 2. eee Rh ae eR eae Cee 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
10,493,423 12,199,105 8,506,739 42,150,033 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- | 19 
mations). 
1,400,721 413,615 1,251,854 1,493,184 RED Aratl Oris) Saemeee Meme Me eRe M RE Sf eh a He Bi ayics 3.2)a) Sie 20 
Etat des profits et pertes 
12,037,535 12,790,576 9,909,960 45.281-641 WTotalides revenus:d’exploitation’ ..2.. ..... 2. 2.1.2 ible es fe Sale 21 
11,894,144 12,612,720 9,758,593 43,643,217 Revenuside Comsiruction uc if kaw aw @ eee dah biaega ow Rs oe 
143,391 177,856 151,367 1,638,424 AIDES TEVEMUS Cy oe lashit. cata rusatdernigns =. 1 ARWAIUUD Sateen bolas epee tates 23 
11,043,922 10,970,265 8,431,770 40:325.953 ‘\Totalidesicouts (directs), d:exploitation |. 0.) sieflans clot wte sleet 24 
3,504,319 3,094,823 2,829,103 15,451,893 PAleiiienibsr alex SOUS Alcan tSeemst cso tana sees ne rane cara tive nt cal eye Ureenae 25 
4,206,835 4,223,833 3,182,333 14,618,019 Materiatixe spmmacgen toni he Sokcooian cen crawete tener Min mcrae ae 26 
2,304,141 2,240,187 1,662,704 5,505,104 ISTE ON Ae ey a Ba Fs dir tie el Aegean hye yaa Wea ica PRIN Rebel ene ail 
101,781 82,868 22,826 331,617 PT AMCCTIC OILS RCo mem tren ar eat een oar ee eee eee 28 
600,046 866,659 603,658 Sei tO. GTLOM Gu ne ean ere e im tae a eee cane Re ps ORES MERC eer ett e 29 
326,800 461,895 131,146 1,248,128 AUTOS COULS:GITECTSH hoc cok cies outs Cyc a tad PAWNS Cee Pom hl aeons Suaee 30 
976,462 1,214,747 1,085,259 3,720,255 |Total des coats (indirects) d’exploitation ...............0+0- 31 
331,415 363,621 515,636 1,069,930 STRAT LORTe I CGusO eee nce as Irn tet ttc Be Se Ren one on ae SS 32 
44,906 19,673 11,547 312,482 Gieancesjimmecouviablese emia siane at re uptale: te hacen ae 33 
98,699 198,836 99,472 425,853 IMATNCEMLCT Oe eget rn LEI ate hit onte Gulu Unite sae cgcer some 34 
110,580 179,701 123,893 524,401 PATINOGUSSCMICINUM merit Mme tir a hairie a, Tong tata rtnee st) ac teccreier cree aie 35 
390,862 452,916 334,711 1,387,589 NUITESTCOULSHUOIICENS cusp apes ctOwte polo! Cece). cary BA tees: RS 36 
17,151 605,564 392,931 1,235,433 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots ............ 37 
15 1s 15S 1,463,136 IHD IES G SF bree omnia a) OPI BIEL ERIS OMe ee acer ere es oe 38 
1s 1S 15 227,703 PELEC Shen rea tency creche thee CR NT i SET SIN Syren A Rene ID APN Ne sarc 39 
16 7,804 16 (15,192) |Bénéfices (pertes) divers avant impots!2 ...............04.- 40 
Dépenses en immobilisations 
118,505 277,214 681,505 341-3885 otalkGesummobilisationsy 44g 4s woe ear) aie ee eee ee oe 41 
106,633 219,352 222,083 BAlES SS ai Machinesemequipement meuts! 2) eeu asen ey anit, “diay mye eue = lee 42 
11,872 57,862 459,422 - Batimentsetautresisttuctures Meuls 1. 2 4 ee 2 ee eee es 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
$33,082 474,593 335,901 896,107 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ...........-. 44 
164,208 155,874 173,961 618,029 A des taux horaires égaux ou supérieurs 4 ceux exigés par les | 45 
. syndicats ouvriers. : 5 ; : 
DisSOu 34,407 28,311 82,670 A des taux horaires inférieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers. | 46 
311,323 284,312 133,629 195,408 ING ALONCES eth oie) deg <wOibleh deg Cacao ouvosbem a oso cenerstnee 47 
36 35 32 107 1|Potalides:employesia traitementSz0. 0. se 48 
gy 3 1 22 IDILECTS etn een SICA aks acre nC aie kc acon mks Wee, & ann eee 49 
29 32 31 85 Inditectsis se kciaeriae oon ena etait emt paeh eeen oar eye emai sare 50 


Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 5S. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group,© Canada and Provinces, 1974 — Continued 


Item 80-99,999 39°99. *799'999. 
No. 
Quebec 
number — nombre 
Establishment classification 
1) | Lotalestablishmentswaee ee eeweent ND RI eG gl eo eg 696 218 217 138 
Classified by legal entity: 
Qa Solemproprictorshipge. «. stan aio.) seen RM e eeeni el. mmr 266 134 97 30 
SO ePALUMer Ship tay ims, «eo seers earn, ka harem Nm Mit wee ae 24 10 9 4 
AM MinGconpolated! COMPANY.) 9 ey cae eas oi 2 een Ie SiC Weta oe gee 406 74 111 104 
Classified by principal type of construction: 
‘SalSingle Wetached'2%. : PAN an ae athe eee aes A eevee eR, 615 203 202 119 
GuimDouole(duplexysemi-detached) ip...) etalon ea Rensae ecm nena 20 3 2 4 
TW AROWANOUUSING os, neces aaa) peers hee cigta cookers RO ee eae ene 16 3 2 5 
SeleApantimencs! (UnNGLUGIN ey til PION). sae tea seen mens) Chee oa an a meee 45 9 mt 10 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 659 195 208 134 
LO, We Repait Constructionierws cons aksuruces sip yuke qe eee eine Gare seus Sif 23 9 4 
Characteristics of construction output dollars 
1 |Total‘value of constsuction outputs icici cee nee bw ee ee 393,515,076 22,430,140 56,849,717 77,888,197 
Detailed by type of construction: 
Du eSingle detached! womacetee A. seen ee ae ee oe ies JRE 275,361,780 18,054,421 48 350,002 60,249,460 
5 WDovvle (duplex. semi-detachend)..< 1 «+0 abun eee va oe ee eke 23,269,721 795,574 IES TSO35, 5,143,095 
DOO WOUSHIE: Foo race Wty cee tee oman as, ei ceuy unset tak eee aco eerie 13,302,940 185,983 506,584 SH peH Ae) 
15) ]_ Apartmentsiancluding iiplex) .. sc ek se 2 Sh nunc) ee, x, ea Eee 58,408 284 3,005 ,930 4,374,806 6,517,929 
Lod Non-residential bindings, , Sys byte ce cee sate ees se arn dears 17,618,269 382,075 1,732,356 3,085,894 
iano hwaye road anatpildpe sr. set 1 toot ueeeie Vo tune le cee baie Solon bee 6,157 370,034 123,489 
Sal rOtherencineeriny omen bistcael atin onder crac aie sate eere 230,960 - - 230,960 
Detailed by type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 381,616,431 20,238,873 54,306,339 73,620,854 
SO. (Repain consti ction Sia ka ee a hues cot wate ane ne ak rail 11,898,645 2,191,267 2,543,378 4,267,343 
Income statement 
21.) Total:operating revenue: Pay Eaten Re te) oy es oS ee 405 022,713 23,299,266 57,906,298 79,784,298 
22 WwCOnRSHUGHIOMN TEVERUEC os.cu; co ka ©. wl vercace, Ur Ut 393,515,076 22,430,140 56,849,717 77,888,197 
D9 WOUST EVENUEC Sic Ae. ce) sk alee Soe Nee ee ae A Se eae b1,507.637, 869,126 1,056,581 1,896,101 
24 ‘hotalioperating costs (direct) i 2. cnenceeuekiesh nus cdr qa. otra) eens 351,310,347 19,505 836 49,879,393 68,891,646 
DS aiMbaymentsitoisub=contractors:..... anime aiend eens ten en eer 156,775,831 10,013,300 21,248,922 29,399,020 
Dow Materials et. corte teyceamncecscs Atce satceat Cueuad oe memati ee aie 122,238,979 5,366,054 17,290,718 24,315,417 
2B AAV ASOSe Oe hey ce rcs, he ee Ie Tae Ce eee 39,784,408 3,223:977 8,437,762 9,588,706 
DRA Sales HOe enw ee nN cm, Sama Ope eo earn ne een: nee eee 4,286,636 123929 317,471 578,010 
IQ 0 LENS oc olen tore os ao aera Ore. LO Fae 18,680,922 386,612 1,389,813 3,287,390 
AWE GROOT IOC GUNES Vc 2. oR Eiiy FoeeManne car whe cont alii he ce) via ae eee 9,543,571 442,964 1,194,707 1;723,103 
Gl otal operatingicosts(indixect)) a 20: e:1.:anas2n.one cette Mamaia eemeney a 34,802,479 2,231,642 4,743,942 6,961,103 
BD {lies Salaniesl Oiws etesk co sudecktcet vcs FR ee el A Sarde Ses 1335955225 649,057 1,610,557 2,408,641 
Shy MY Ol we lben a petcro.d Ce tees oO oa oem S pe rom > sua 475,762 72,918 91,276 122,320 
34 Financing FA PIS UN AECL ohne SD Nt nm AS VEN SEO ER Se 4,762,556 189,217 638,284 1,018,774 
SESalh IDEA SCM co on ausy ow Gal tei Sec ee OMCs Nom nike Ce 2,966,468 232,368 436,241 545,776 
SH iN JOther iG Lr COCICOSTSIM, . te te ameter 4 orn iie tou rnin ag teen tee means 13,002,468 1,088,082 1,967,584 2,865 592 
37 Net operating profit (loss) beforeitaxes . 15. . . yisieeein eis alates « 18,909,887 1,561,788 3,282,963 3,931,549 
38 il) PROfitis SF sccetndy + wer RI ares RUS pe oy A anes Bie ee oe ie 20,186,644 1,893,989 3,492,683 4,175,604 
Sh |e Botti sais ener) yn 2 Gate eerie te eed Mua nee byes 3 1,276,757 332,201 209,720 244,055 
40 |Miscellaneous profit (loss) before taxes!?,................0. 742,585 135,285 = 16 
Capital expenditures 
Him otalscapicaliexpenciutres sama, ate yan ee une ake baer ree ar ace aera 2,809,006 151,133 325,375 1,077,923 
Ao ale Ne wima ChinenvsandlOGlipirieiite.. 9 cer su mcicn tert on anit cu Eames 1,401,313 88,297 186,862 419,779 
Asn NEW Duildingsrand other structures. 5). nta ee certs ene Sine. 1,407,693 62,836 138,513 658,144 
Labour characteristics number — nombre 
44 |Total hours worked by wage-earning employees............... 99715959) 497,265 1,286,743 1,387,739 
AS, ||, Nilo Given VO wEO AI. oh 5 ewe oan Shlo ond oo ae 5,977,959 497,265 1,286,743 1,387,739 
Aba Belownioniwagenates nse cay vee oui tt ne ee eee - = = = 
ATMINOCSDCCItICd Memento te ayer cte karate erie tr te fee tee teenie eer ee Be = =e 
ASq otal salatiediemPloyees) sc ai aan cone tas syciic. ore cuca cee ee 1,182 231 
FORD We Gt. pt us erm, ots cokes, 73) Seat eee oh ts chown Ae os ee ae 258 37 
SOMITE CHM, ie aah har totals ayaakaee Ti seks Aen Aue Re Lk eee 924 194 


See footnote(s) on page 49. 
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TABLEAU 5S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1974 — 


suite 


$500,000 - $1,000,000 - $2,000,000 -!4 Détail 
999,999 1,999,999 9,999,999 
NO 
Québec 
number — nombre 
Classification des établissements 
81 32 HOM |Motaltdesretablissemientse san. 4.26. 9 Spe Hea Wants eh epee, <7 oe Ste 1 
Classés suivant la forme juridique: 
5 — — Propriétaires UUM OWE SS. Ftd Ss: testaals Se fae, Ute Seon Win ee ie hele he os SO Ba 2 
1 ~ = Sociétés ENNOMNCOUCCHIF 5. bak fe tte ener oven tna band a) aa in ais ee 3 
75 32 HOM; Sociétésarésponsabilitelimitees 4.25.4. nee maser nen oy SO Oise 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
63 21 Waly NaisoneisimplesyaevaGnees). <a rnc achye neues the de ng ee aoe ee et 5 
8 3 = Maisons doubles (duplexksemitdetachees) tn d-. a aan on eet lee .Reee hon ie 6 
4 2 — Maisomereiitta np cement eur te tates Suede eau tw rn role: to Tero thon Cerne eet. Beene Ae aR 7 
6 6 Ba) AppartementtstGconprisveswtiplox)@ wi. a 2 oreo conned Orr Tene 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
80 32 10 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations). ........ ) 
ip ~_ ~ IRE DaratiO ri Sipe Rete tre ts, tscckiy ccuopsimootctis Ac leur rcea ar Ae evicted ch MERE A RR, BN 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
102,184,774 69,756,562 64,405 686 | Valeur globale du produit de la construction... .........2.2 000000 n eae 1 
Détaillé suivant le genre de construction: 

66,267,409 43,679,374 Be Ode Maa) Maisons simplestdGtaGneess, a. cca -oani es ven wn a boos ae aw SR Oe IR 12 
9,791,396 3,607 ,336 2,416,385 |) Maisons doubles\(duplex, semi-détachées) .. 0... 1 wl ee ee le 13 
4,111,523 5,423,979 SB i/45 Oley MAISON SKEMTATIBCOR. ona kiatecmskoleciracketee vet eesvecalgeeeds Geom Facey cet tet sos vayadles! apts studs 6 USN RA 14 

16,663,452 13,626,012 T4220, 158 |) Appantenients (yw compris les triplex. sco. ceca ce ceon ei cw oe WE ee we a 15 
5,290,852 2,887,585 4239-507 |) Bauments non-domicniaNtes. . en ake aie ec en ie 2 Me ee ee ee 16 

60,142 $32,276 4 oe O2ee i Grandesroutes FenemINsiet (OMT .ps males fas tee cst aea1s-auctealenee ae Seen | ene 17 
- — - Autres travaux ‘de STIR ca eet ae heh eee oe crap a Ts tons) Samer NE ecaieaes Me TO es 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 

99,531,562 69,537,603 64,381,200 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations)......... 19 

2,69 332 12 218,959 QAPARGMMIRG paral OTIS tS mon wees Roger's Lascceccaraany ieee A ASP Seal crank EIR OO IE 20 
Etat des profits et pertes 

103,587,941 73,696,649 665748 Zone \Motalides:revenusidrexploitatiOn™ o-35 4 ate netroots vr cer or as PE Ge ed ele 21 

102,184,774 69,756,562 G4 40S: O86r | Frey Cred e COMSURINC UNON Oe fe ca hayres cc, a) Wines lop Seve aps eh (us anes 1a wvvien an tor MO, AI 22 

1,403,167 3,940,087 DFS AD STIS GU NUTeSeTCVEMUISCE woke Stray ott ayn ope sy cy Sic ven ter “tr areeeedaye see cy aos: EL 23 

92,057,609 62,85 1,457 58,024 4060 TP otalides couts (irects)idiexploitation® 2. a n-6 as on nears at ey eR a ones 24 

43,895,478 QT TN 272 DES OMESSO MN Ralememts aux SOUS UraitantGr, «ances. a) clsas (etter 1 et oytaren’s- ovis WEN ERIN tn) SP CUTRreMe 25 

30,896,941 20,461,409 23°90 OS PAA Om RIN a centlxer mae OM weywra ngs aa deoues Hepes ruck ebaya MA Woyadtay ch cncertnratcd wegen ay ancy RE 26 

10,075,159 5,346,389 MINT ONAN BiG alaineo! OM earths Veen, ha see monty cc pow sire idle yy cians eee Meee oe iol ose eR Di 

514,006 948,402 {ESS SE CH Sin MARAT LOTIOTUUSE CPM Mua us Map eapiiied he oa cence, dott aceron -aitegl oohae svar Sea wisercatondw lay ar cree area ete 28 
4,620,061 5,600,806 SOO GOA MMM Rerma lass vies epireeyt, hie rests) Parse Gb emtatetoriat Gh saisFial. attoteertelt diel tra tek area egos Sy cwermnenec ee ts 29 
2,055,964 2,783,179 SONOS Ale PAULO SICOUE SIGIR COUN, ae fers loreal a IRA amo at tame an er apa ve an ag is 5p pee A rea 30 
7,276,474 7,377,497 6,21UR8 2a Motalidesscouts (indirects)/d-exploitation «4... a. « «eens cesta. tase ees 31 
2,939,469 3,047,464 DASA OOS Han P aieraitemnienitsi Oe aya weeaw suai wemc caaelewshaniores: oat tere lee ia wise: Ana aha cue ane eee 32 

104,826 19,915 GAS Of mn wiGrea nce sirre COUN TA DIES ein Mien BY nrc) aby y ae sever clay) cimamecocu eee cee acres, Rie.) 33 

852,168 1,564,823 GOO OM PRAT COTO CIN Us, ciseese wr dew er erk JR ALC cee eeas ce on (ont Walle ti cecoaiep oles ir nite cc tsc. say ceronie einen 34 

443,557 505,947 BC) DRS Ome Be AIAN SESS CTC RI UOR setae pie gee et cletoa a iran aches ec sage ceiswhewl odusoes wan oh: ame dxesidee carmen olkon Geren d RU MILER heed 35 
2,936,454 2,239,348 TGOS 4087 W Autres COmts tmaIBC CESS lis acon c, sites feo aia derer sae bb aw seivnfaesiwen a: fox w tsrrenteeee SES Anas 36 
4,253,858 3,467,695 2,412,034 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots ............00 00. eee 37 
4,697,442 15 15 BRET CA Ce Star Fr Oy ee ane a at ka ee ON ait to Need oe lS oe) eee 38 

443,584 1S 1S SEROTSS sie ar ay aes Oe bal as en os, EY SPC De Yo Be Oe ee Ra 39 

249,056 16 204,893 |Bénéfices (pertes) divers avant impOts!2... 2.0... 1. ee 40 

Dépenses en immobilisations 

885,962 112,758 255: S55 yi) Ofalidestimmiobilisations,. oop... Abn. eye Phas we docs avons ave ee ee eel 41 

338,412 112,108 DSS.S5 om) Machinesiet equipementmentss. aia 2. 6c<.. sree: © hone AeA Oa ll od 42 

547,550 650 — Batimentstetautres structunesmieulsn at. ves kecie-sasRvast iia dse- Meee AUN i-feokey eatriel etre 43 

number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 

1,503,607 827,238 475,367 |Total des heures travaillées par les ouvriers salariés... 2... ..----20 0000000: 44 
1,503,607 827,238 475,367 A des taux horaires égaux ou supérieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers!8 . 45 
= = — A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés par les syndicats ouvriers ........... 46 

= = = INGTESPECIDICES cine prey thet vb ran: Bite ei are un meee ic fam cal carp ay Seeks outs RR EM Pe 47 

263 210 2aSeiPotaldessemployesravtraitement).. vas space ecu paces oe oo ie eee meee 48 

30 63 JNO |) GDRs GOS Seee e BA Cueieeic Gb eCnbOLe G.cettcne laecnn ncn Rantor acs Bay het centtien ete tate, 49 

233 147 REP OMe GCE CES Hines. Wa Bou Pe ube heel hu el caltehe ty hc Bee eacreare, ok a Steve ire, Paateaell Se siicaevars > 50 


Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group,¢ Canada and Provinces, 1974 — Continued 


$0-99,999 


Ontario 


$100,000 - 
249,999 


$250,000 - 
499,999 


Item 
No. 
oi ee eee 
Establishment classification 
ul te-Totatiesta biishiments parse wea aah acomatance ceo eeeiaukenies seteeceh a sae greets 1,279 
Classified by legal entity: 
2 So Qioojwieiy Gijohses ome Oo Mo ie mole cM Di Od gee Gites o 399 
3) Partnexship! maw icc «wets react ee enone te ances cite (use al OnE 82 
4 Imcorporated icompanyiq ws smears ara coneL iiss ite yee tema ist mete 798 
Classified by principal type of construction: 
5 Singletdetached: 4. 5 \.cc1 en's sR a gelel lmanl epoca ease ah ain 1,188 
6 Double (duplex, semi-detached)) . < face. soaueaeett shen ethene a 
7 ROW? TTOUSAIEE te he dies Sivas =) nice capt Sele sls 6 cap ONtka “guawauatre imate ola 28 
8 Apartments|Gncluding triplex) ss). a.. 1s tice oo ee atem arene ie 36 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions) 1,192 
10 Repait cOnSIMCHIONN; samc is 4 staus State ela ths aeer Gl mie ahs ea hs 87 
Characteristics of construction output 
10) ‘Total value of constructionjoutput. . <<... aceaeinieles 6a 1,144,144,531 
Detailed by type of construction: 
12 Singledetached) Sse saniguice trav im fan lee Sea, wok oj oy d desea) 5, 75k ah orc ey Oe 732,292,059 
13 Double:(duplex, semi-detached) <2 <.:. 5, 3% (toes eaite ey cle, Seen 111,903,013 
14 ROWANOUSHICW rd awe nt aa taacs «6 tine 5 Stathe Shak eel anoltemaas) cee 137,432,559 
15 Apartments (including triplex)igs las ae eons enki eee Cnenenen IS 98,933,816 
16 Nonsresidential biWildings< © cts, fees c. ca fetes. oe. eh 0 eee 42,694,635 
17 Highway readiand bridges... ets, Secs ok a SP tee 515,655 
18 Otherenpincerins se was sisaget oh eeee Saeln siral eile Coe 20,372,794 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and conversions) 1,119,081,902 
20 Repainconstiction iy siaec mits 0 ote Me arin inte o,f ane 25,062,629 
Income statement 
218 Lotal: operating revenueg sn 1i5s1 3),-1 es ae i> 2 ie et ene 1,246,941,633 
DD ‘Constructronivevene.teoe vera te sa a aeele hci =: cau ee 1,144,144,531 
23 Othenrevenvess Gs aick wea uly od ce oe es ees 102,797,102 
240) Lotal’operating. costs (direct)! (eg ocus a tae SE 1,008,427,778 
25 PAVients to SUD-CONRTACTONS: | 3. <i cor ae'yecen ste on al eo 441,842,516 
26 Materials) 2% Wee Aas, eee Sivas tg 8s he eaeh Smee aes al pe a oO eee eae 240,969,868 
27 NUESSUCO RTE ES ope Ce eur MRR ue ort ABs nay lye Loe uo 66,270,985 
28 Salaniog LOl says, cow ark eh ystrrenn tony anna ee re 5 PeiGm eee mre ee 10,805,082 
29 SAI eg ag va rvtares ep neers, career ip ee TUG) Eo eee aa eee ee 199,305,211 
30 Othen dire cticostsiay ce aredes coc courey ah paar neta here lt one ea a a 49,234,116 
S18) Lotal operating, costs (indirect) <...4, «+...» «, «sane ene pe eee 116,784,883 
32 SalaniegtlO Rh mare cyn. >", So tce ea Moana ilo Gone eee cud amore 43,911,769 
33 Bad GEbtS: apc, conic letas! ey wo, ho era orig iors) oh oh ea oueernr asset oh ale enn 1,412,013 
34 BIKA CIS dtd wc Rte, 1 coeuine faa our) site eMlaL an ch any Sea NERA Stee oate 27,068,131 
35 DEPTS CATION MD vung m, Gais dass yon wa wel OTM Poni oer REA ce Se ad ae ee 10,024,455 
36 OMe rmGILESE COSTS. os1125 2 ny ante ed case cones) cay) eI gab one 34,368,515 
37 Net operating profit (loss) before taxes ..........00.50.2. 121,728,972 
38 PLOLE coc ste vvaponsay shieh Sleds yams eee rarer rece oe Meter meh eke OVE 128,144,040 
39 DOSS Saree avd crith oe tn ok ah i oe Mie we CREO ats /GR baw we i RN a Re ny Re 6,415,068 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2................. 9,101,177 
Capital expenditures 
Ais} Totalicapital expenditures 02s 2 acen ais RPeanetin och oh cee 19,361,840 
42 New machinery, and equipment si) 0 6). -n tte ta) satis tee 3,918,345 
43 Wew buildings:arid other strictures. -.-.ac-ays 2) lise eres 15,443,495 
Labour characteristics 
44 | Total hours worked by wage-earning employees ............. 11,906,273 
45 At orabove union: wagemratest ey... ts chee Heme neath. mene 3,497,645 
46 Below union! wage. rates sec iereme tee eae wet eh tf ere eed 1,762,294 
47 ING USpPECliled (O.).iiens trans sate een eR ene ee ae 6,646,334 
49a Total:salaried employ.ees:, «1 sen oa coarsest share cs esters se 3,375 
49 DIE CE are, scsd oes sasha y Se aR ON RA CR AEM eM ON OPT cca oe kane he eee 687 
50 ACUTE CE Ss ree s§ ce dad oh chat cl AY Ee ee AEE die Re AES ae 2,688 


See footnote(s) on page 49. 
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dollars 


38,502,173 | 


34,750,303 
743,572 
$64,515 
930,592 

1,473,197 
29,705 
10,289 


33,279,622 
S222 ,90L 


40,218,673 


38,502,173 
1,716,500 


32,397,713 


13,054,999 
11,370,696 
5,048,290 
375,348 
1,653,819 
894,561 


4,949,037 


1,544,239 
126,299 
631,259 
643,992 

2,003,248 


2,871,923 


4,201,481 
1,329,558 


916,390 


475,415 


296,443 
178,972 


104,188,754 


89,373,499 
2,408,074 
4,288,426 
3,759,145 
4,128,170 

145,543 
85,897 


97,858,083 
6,330,671 


106,332,216 


104,188,754 
2,143,462 


87,768,910 


39,205,807 
28,178,336 
10,279,717 
836,268 
7,287,859 
1,980,923 


11,099,894 


4,495,489 
218,240 
1,439,617 
62,982 
3,983,566 


7,463,412 


8,155,063 
691,651 


494,746 


1,317,198 


610,995 
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1,054,232 


202,466 
224,615 
627,151 
140 

19 

121 


2,038,093 
363,901 
361,063 

ISIS e289 

421 
$2 
369 


120,296,549 


103,807,833 
4,293,727 
2,299,983 
5,401,645 
4,255,928 

149,091 
88,342 


113,760,522 
6,536,027 


124,561,477 


120,296,549 
4,264,928 


103,320,138 


42,692,503 
31,554,341 
9,871,225 
1,400,762 
14,644,708 
3,156,599 


12,964,061 


6,004,671 
181,756 
1,902,484 
832,972 
4,042,178 


8,277,278 


8,929,977 
652,699 


379,730 


1,212,466 


820,324 
392,142 


1,787,363 


384,443 
317,457 
1,085,463 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille , Canada et provinces, 1974 — suite 


$2,000,000!4 
$500,000 - $1,000,000 - and over ae 
999,999 1,999,999 ~ eral 
et plus NO 
folie 
Ontario 
number — nombre 
Classification des établissements 
105 50 SOM PLO tal Cestetabhsscmentsuae Micten ie yeti VantAl mae ee ee ee ee 1 
Classés suivant la forme juridique: 
1 2) — PROD RIe CATES ING UOSn emEM mn Th natin aia et estore en eerie ees 2 
2 5 AS ISOC LeSTenimMOnmCOle Gti tee Ty Ta eee ees ho, ee een ed Ree 3 
102 43 S2mleSocictessamesponsabilitelimitees.c. vials cates be usiaabeccmne sen Se 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
89 42 SSIES MASONS SUT ICCIde LAC CCS Stan manD guia es -aec) eared test tne, Ore ree 5 
10 il 3°) Maisons doubles;(duplex, semi-détachées) .. ...:...006. 550-504-050 ve se 6 
Z 3 Same NIAIsSOnsenwane Comme entn. eo mmr emery, seen ila: cone as tee eet eerie nes a 
a 4 De Pea Pal LEMMOLING) CY CONDDEIS BCS URIDEORD a. ws on tess, oe wee, RS inAie, a ne toe ee ce fee 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
103 48 56 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations), ....... 9 
2 2 - Repara ORS P aan mC Mean UR OR Tan tn eet one ule Sener unre terrae eee news 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
115,376,020 126,259,717 639,521,318 | Valeur globale dui produit de la‘construction ... 2.1... 5003.0 + 0025053 es Bl 
Détaillé suivant le genre de construction: 
87,067,864 86,813,779 3S OA On Sum MAISON Sit pIESIdGLAGICOS mati Baten ttr ete Wilke fates yisi alc ostsikt eeeemy creer oe 12 
11,451,786 5,223,097 87,782,757 |, Maisons:doubles (duplex, semi-détachées) . 0. 0) 6. de ee 13 
4,177,824 12,275,344 LS SOG ACrim weMiaiconsiei Tange: perm lint Ok santas Sere my tO RCN cary AY ote ewed 2 ee we 14 
6,947,037 18,817,246 68,07 Sonia) eappartements (y Comprises trplex)ian je ees es ges see err pesleen ape oun ms 15 
5,408,339 3,130,251 24, 298 Jol MEaeten tS ROmGOMmo Mates. - oS ua tony alate he karly sf € ete bee eee et cw srelae 16 
31,403 - U5 99d Sa teGrandescroutes cb eminsier PONtS im Berwn fits eta cars s eildeeremer aes cnr ee wees enue Na 
291,767 - LORIE A OO eAutresitiavaurrde pele sn rete nne ons kl fu, by nk yc: ie ne ee iene s a een 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
112,364,060 122,339,479 639,480,136 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations). ....... 19 
3,011,960 3,920,238 AAU COMBI CDALALIONS. a) Romane. Gee ts hia hs Valais Mae bine Sela uae Gual eaten ete ee tte 20 
Etat des profits et pertes 
119,307,859 129,736,558 (LO O40650 Uli Otaliaes FeVenUsiGrexploltatiOn: aya 2 sc ok see es Se eee oe mes cee 21 
115,376,020 126,259,717 CSO SZ oom mPReV EUS Ae: CONSUMUCUION ena, stale batens 9 cue great tee a late bites es) sation sac oe este 22) 
3,931,839 3,476,841 SHDOS ICO MRM AULETCS TCV CTLUS CL Ae Penman OR Re nme eats Ht MRCS ely RN es ae 23 
102,858,437 111,262,284 STOS20 296" otadesicouts (directs\id'exploitation a. aha wea ee eee se ees ee aes 24 
44,617,286 56,003,661 2G LOS 260M pb atenaents auxcsousstfaltamess | Guess yn he Nee ena ee now ee poe a wee ere eng: 25 
26,153,456 23,512,993 1ZQOQOOCA Ga Matcrinuxe weenie Crete Mr ea ses try Bee Mane eee fs thio s cas 26 
6,379,400 5,524,349 DOMG SIGUA aT ResalairesLO paper he Meeamnec. veminn emer 7 WEE yw tears cone cutice. eew on eae eg aces 27 
1,190,942 1,039,251 SEO G2 Silla Mecarbe NC rts WO cee e Rete thr an eg Renn genie nats pene nen Keme ts units Mant aware 28 
19,916,079 19,833,663 LSPS OOO SS Me rialis mance mem sinner tt nchy Mung ake tri ian arena crs true cow tence hs Sorcha tous helo um rats 28) 
4,601,274 5,348,367 So 252589 Dae Ares COU tS CILeCLSame aren rate inte Meet wake rca fire len c butreorcinn sie Gereuh mus, termes 30 
11,202,985 10,647,978 65:920,928™"iMotaldes couts (ndirects)idiexploitation’ 2-0 ee lec ee aie eye eee se tee © 31 
5,573,679 5,418,193 DOVSTS149 Om ealicaite ren toca ent ete mers eer tan oe ee eet cent, Cat etn ee ters oe ecm 32 
175,241 154,154 SSG Lom baGreancesrrecOUViablcs Hom yl aon ln meine vce Sine iets «ecb cue 33 
1,715,296 1,937,824 19,441,651 Kian ceil cn baleen aac tome Ra ne Rep tn Ue OY LI ROBY Fev cs os Ted aeueaace 34 
604,299 765,423 Cola oT AINOLESSeIciU Mtn wa ere kt en n7 test Goto mete gine. See ioe ein, Wale a fa te Boyle 35 
3,134,470 2,372,384 USES, OO lr PIAMELOSCOULS TIKIT OS) Ge re Set at ste ee ted Gres Gos in crp ese ehe asda © ai etter Mor x 36 
5,246,437 7,826,296 90,043,626 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impéts .............-..-.-.000- 37 
15 15 ORI OS OOM MEBEHCLICES cits ha Ree ee in mn a Rn emg, wo MRR Bieter tae eh tee eae as tah 38 
15 15 MOG TEAS mIBOP Ties. aman apne tee em ain nr emer Senne Dene Mamet CPR 8 VET RN oa sce ce Mes 39 
16 16 16 Benéfices;(pertes) divers'ayantampotse eer Pieter ae cr en epee ate ee ne as 40 
Dépenses en immobilisations 
2,212,114 469,983 13(674°664 8 |fotal des:immobilisationsm faces ore thia oon tetetcee eie sens ose crete deans ers) ore aray 41 
580,864 440,096 U6 OGOSe iMachinessetequipeimentmeutstarmememnt i a tii © tee Wane te oe een cae =. ome co 42 
1,631,250 29,887 12,505,041 BAtilentstetalltresistnUaClUreSHelt Summa ils sae. rei weerenrane sure eies ia creer suite icel Gr feacsaey 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
1,163,167 959,159 4,904,259 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés 2... 2... 22. ee eee 44 
331,079 229,923 1,990,233 A des taux horaires égaux ou supérieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers. | 45 
173,362 138,318 547,479 | A des taux horaires inférieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers .........-.-. 46 
658,726 595,318 2366754 7a mINOMISpDeCIIiCeSeMmne mo ettce MtMide, mel tome ts Sane yE betty We tytente Te delta. cue: fete ae, ef taicics 47 
326 321 i 73m otal.des.employesvartcairementl ye mitiris es tliey tds Geet ae lene ieee remeron ere er 48 
60 64 AaB DIZCCISE. orth MMS Cte Re RE me aL once ee ew ma at te teartot ete bieiee cals ater a ce nae 49 
266 257 A DO GAIMAINIGILECIS fem Muakeeeiac siete Lote tec ahmomer sro itt manpsme tee fe teat arcs beg chek vale espe ese og 50 


Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group,© Canada and Provinces, 1974 — Continued 


$100,000 - 


$250,000 - 


Item Total $0 -99,999 249,999 499,999 
No. 
be 
Manitoba 
i number — nombre 
Establishment classification 
Li|\Motaliestablishmrentsucrm canes. Siu oss vere teed ee oracle ener oe 98 37 20 13 
Classified by legal entity: 
PPA Sos OR shitejond ops hh oles pe eee eee A eo OL Orr esto ou istuniine, cuseostines core 32 21 8 3 
Sl PANELS MDa: eae) Mack ecole les. BAR Gl eecer aaah ai a Moa arei apeiron 7 1 3 2 
4\\ dincouporated Company...) siete) ates ect ees cree te A a 59 1S 16 8 
Classified by principal type of construction: 
5 almeSine le: d eta Che Giga. 1h cmc ae ousite ts iveraed ere env tere mae eo bec ae 88 36 24 12 
Gu Dotblen(duplexssemu-detachied)) | sie: cnee. 1s teaeioneen are semen ener 3 1 1 - 
Rel aOw: DOUSINE wre atts sie cra aia charred ates sn ela a anes anew es tive 2 - - 1 
Sy) Apartments including tiiplex): inc sao) cle © + Ree oan Glee. 3) _ 2 - 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 91 33 26 WP 
LO WWRepatr Construction tre, yuatee ta @ seeks operetta a) us eye i 4 1 i 
Characteristics of construction output dollars 
iiMotal:value-of constzucthion.outputin © m <2) meeeenananaia ne een 120,551,496 3,032,107 7,431,876 7,046,104 
Detailed by type of construction: 
L2.qSinetedetachedi A. thers ede ve tue eo. cee secs Piel) nas oa ee 88,155,441 2,843,662 5,899,799 5,785,046 
iui) Double (duplexcwseminderachedyr i. vu. seuss. eset heels Sari nenn ei 8,932,354 $0,922 304,565 — 
UAMIMROWROUSIMeem eae yer tas oacse tertreksh ace mete Lek omer reste caer aL ase ae 1,730,818 i 15,477 497,686 
UGS MY Nor maven en ScGrneltirohbofainay olen tener als a euweda bp 6 Giuke or ano 15,310,513 - 693,509 S132 
LG) | wNon-residential buildings. tar. au on ecko m= cee eo aes tt. eae 6,422,370 137,523 518,526 249,800 
Lil Malic Way; roadiand Oni See. concn) ss tom enue reese ous 5 cca an eee ~ - - - 
18y| (Otherengineeringouser ac 8 -1crkele mecca ey tn os ive tnk a cut cle ee = - = ~ 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 116,387,064 2,632,404 6,973,224 6,610,975 
20h (Repair CONSHUCHION acs ee syse od Bid Os bie katy ameter aka eea eo Aer 4,164,432 399,703 458,652 435,129 
Income statement 
2 alMotalioperating-vevenues .. 2. eae. tort, Giia,e) Gr eae Mel cht. (cl ened iene 128,810,677 3,125,155 7,770,108 7,075,218 
Dou CONnSNCHON TEVeNUES 5 Drala ol wpelieta sue) sue ee ide Oo) il eee 120,551,496 3,032,107 7,431,876 7,046,104 
Ds O ther revenUesn% c, aentsucne watt te eae eea ta cee teks aes tie 8,259,181 93,048 338,232 29,114 
24 Motaloperating:costs.(dixect)iuea seer curate telecine ita aeeen nee 100,962,705 2,499,522 6,298,677 5,969,969 
2H Pay IeNnts {Or SUbSCON TT ACLOTS 4 ly viwite ale pomibtiale tos) ore aya mamta 45,757,321 982,936 2,507,597 2,513,761 
DOM PIMIALeLIA Issuers. ie ele te eels tint ts) to. co vs anata nterce rel eater et aPoN CRC ai RVR Ma te 28,585,867 817,744 2,559,092 2,438,146 
DMI Wiaeest ON as Mn tly bie fe 0, ius eae Fay Ae eM AUPE 7,741,954 462,026 806,386 786,147 
D SRpSalarie sO rer aN LUG a TREATS cilia. nyt Scie nem aici | een nt ee 1,122,244 48,869 71,814 17,965 
DOT MaMa. cc aelys.ty co oon) Goer enyus ous ete o a) ie oe mee ein eal eee te 15,405,156 108,839 276,506 162,570 
SOG MOTI ICEL COSTS wud 6,5 oe: “asec, apd, ods caltele Soin a ake tedaleatieice chet Suny 2,350,163 79,108 77,282 51,380 
Si Lotalloperating costs(ind ect) > 2.15 sys. 291» 3) eee eae enh ar 12,609,236 331,529 997,309 714,551 
BOM sSalaries| OMe, cn mucus el.cttsn aries eksv ics sl Clie are" Ghueta esveiete usm re 4,470,347 1255731, 538,933 288,468 
SBulBadidebtSam weer mr erpen a Cuehiicte ceMciis: oiecneatinue ste ousnciy se Maat share ae 256,010 23,416 14,162 30,729 
Be OER AIUCRIIC, oh io ace archers valiome are ge oc calor) Gave ava RE ea ke ER 4,741,083 40,354 126,974 72,650 
SST De pe Glation swat ccinskor vata cased cmeuaws cet one oh tr ty eee ner ene Glue 639,081 32,142 60,641 56,104 
SO SOtherindirect COSts’ i. oe teucnste ets Gites ve eienay o oe altina Ge emeus 2,502,715 109,880 256,599 266,600 
3 4|Netioperating profit (loss) beforeitaxes:. <0. cueasicuassnaiescisaeiratie dees 15,238,736 294,104 474,122 390,698 
SSUMPLOtibree ets aay tit: Cote tea ton tae erie ere asian sel at tips e vet akon 15,415,487 1S 1S 15 
BON MOSS ome rer cmai oa el a so epee mI tase Oe cule warren ieee ocakee seh fame eee 176,751 1s 15 15 
40 |Miscellaneous profit (loss) before taxes!?,,............20005 439,536 26,016 29,184 36,125 
Capital expenditures 
4g otal icapitaliexpendituresi we, 4 citeie © ie caiele atesaieieaie eae sv nee Maus 856,924 20,536 58,770 220,543 
42 MwuNewMnachinery and Cauipment et teics oes 4 eiclisnesitie ebeaeuten acme 245,174 20,536 41,121 76,083 
45] New building sandvother structures: 11510 s\c1n st ed) 1 del eben smeenenions 611,750 - 17,649 144,460 
Labour characteristics number — nombre 
44 |Total hours worked by wage-earning employees............... 1,401,397 95,761 161,509 147,300 
AP || EMEC ION WNC NECA ECS, 9 Gd cea doa hood 5 oa Dope boc 515,949 42,164 64,461 74,436 
AA || ICM ATMNO OES CS: Sass BB SAE oO Uo coe ey oa 150,735 12,381 21,451 9,226 
A Teal @NOTSPe Cie Mies me ets a Surin Roce wane Cen hn ce AM el etter 734,713 41,216 75,597 63,638 
AR alBotal:salaricdiemploy.cesun.suevccs tes eG! oe) ans pica etn ae ae 361 13 46 23 
ADM aD ncoterweenyc eu creee acters tal usrens ot io: ie Geum eRe sleeve eae ee 82 6 B) 1 
S aM Ite Clement one Men areec i niy rec trticr ce le cc) ideale we es cu og eens ee 279 41 22 


See footnote(s) on page 49. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1974 — suite 


$2,000,00014 


$500,000 - $1,000,000 - and over Détail 
999,999 1,999,999 = mat 
et plus 
Manitoba 
number — nombre 
Classification des établissements 
7 6 SUiotal.desietablissementsinws @ oon Mpa ee nice ae ee wor Alec gM ee ee 
Classés suivant la forme juridique: 
= = Ml PProprietaires UMIQues: 4m ae ayant soe LAI ha nA Fuld eA code Ae eee ee 
- - MileSoceteseninommcovlectiiy + tele wolf mice fod oe ee Mee ee © Lee 
a 6 at Societes a mesponsabilitetimiteee sis « cee Se Sur ts ca Re ai 
Classés suivant le genre principal de construction: 
5 5 GulluiMaisonsisimplestdetachees:4 Aut taciea oes A 8 SIN aed eens Ren eee 
- - in Maisons' doubles (duplex; semi-detachees) =< a.n.c 0 n-ne ais stele alten ees 
il - SUM IM AISONS OM TAM LCO Me ae, kU PINAR Ss on 8 ck See Ae ty ee cet ce el ALE MY 
1 1 h \ Appartementsty comprises triplow)irl eye 2 sno fk RRS DIT eee 
Classés suivant le genre principal de travail: 
7 3) 8 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations). ........ 
= 1 EA MMREHATATIONS ek oe ee oo ee ar nn eee PAE ie cm Rah airs 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
12,544,611 14,156,438 76,340,360 | Valeur globale du produit de la construction .......... 0.000000. eet eeae 
Détaillé suivant le genre de construction: 

5,484,101 8,092,145 GOLO5 O68 SH Maisons simples! detachees:s oc), 6 cceeac eo 6 dev clits ae oe © voc oe MARDER Set 
222,617 633,199 T7205 tale Masons doubles\(duplex, semi-detachées) 2. sa at «2 ene vel tine ete sees ee 
593,646 409,794 Dia OU AWiINiMarsonsen Taree’ gos wr ee ey 4 Pa oid CAP Nhe Bat wk al ek eR Ne 

5,780,807 3,824,099 4.498526 Appartements (vy comprisies triplex) > 206 fa ee ado caters See SMR SA, 
463,440 1,197,201 3.855.680 Habauinents NOn-dOmCHAalness wrk dvs ke ee ee ek a chee SER 

= - — Grandesroutes: ;CheMINns (Et PONtS nah acd ot A or dia iel o oh o eT C te eo eee ie 
- ~ - Mates travaicdecenics aietais cn NUATS Gea iit Aeon Oo PRO ee 
Détaillé suivant le genre de travail: 
12,544,611 11,285,490 76,340,360 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations),........ 
- 2,870,948 eS ilbyRve para tors Oe eee co, Sas nm et eye yaar Nea COLA ain! cota as corey SEER Tad drawn se 
Etat des profits et pertes 
12,544,611 14,303,230 83,992.55 Sid otalides reyenusd*exploitagion by a au © Gea ee ist dk w cw orcs oo Ss BT 
12,544,611 14,156,438 16.340 360 ITP eVenrusiGe CONSIFUCTION <)>, cule ns ene eon & vn) Marien ok ee elm o OR ee 
= 146,792 26 SUnO OSH IAMIRES TEV UISSr eames aia cc 2 Sra > Shc accals Gcr GA Gra base conta GTR BU 
11,437,265 | 12,155,968 62,601,304) Lotaldes colts. (directs).d’exploitation . 2. 25-6 16 aa vw. Dalene Bikinis. ee 

8,009,851 5,746,953 ZS: 996223 NMBAIEMONtS AUX: SOUSELAITANES\s, are wo we eet aoe ow Wi jsibor er o eh amer MORRIE EME teens ce 

2,024 567 3,646,794 DOOD S2AN an Matenia Xe eee ee RMD Sh or cia) de Rea dotn Gtk or retnk anim arce taeda Wh Asli ae a eng eee 
$74,115 1,324,781 BUSS 40 Summ Salainesd O Mik MNS Mire ae erety sy, blah A de Anan SESE D ar aon maeiey Alay we aa ot 

56,509 LIS.779 SMES OSM Eero tenner tsk CMe wats aiGihs. on aoa Ala. sem oaans 5 5) Aaa en ater hers con ee 
620,731 1,022,116 1S ANS O Aen rani Gite: 8 te Pd die ee i sro ed i GR San Ao Alm Sud A halla aba ay eo oun 
151,492 299,545 (EST SSG AUtles COULS OICOIS hat tad har ecs bla a ard A wae Fi ao dial w sin We ee es 
656,223 1,523,185 8,386,439: |\Motal.des cotits (indirects) d’exploitation 5. 5 + = 2 4+ + < «'v eeeheae toans Ge ete s eee 
432,609 619,135 DVS AGS, |) TEREST OR ae ea ee I PI a ees PO are 3. 

1,845 71,369 HALAS OMA Greancesitrecouvtabless an ¢ a0 Ae AG we AA RS WS OO Oe oe Wt 

47,165 474,388 SOT SSO 2: WMBINAN COMIN Ue seit hia Mcrae Oe A A PA dak AA la at tees pr evi erat ak lot at Ee 

23.799 71,288 DOO OO MIMATIOLISSCRICNUG a So Lak eo OO eo oe A Dh ee wee Fee 
150,825 287,005 PABTEROGIY iatiires COUNTS IMUMNOCISS 2 Sle Wd Ame dela a edd Bae eo no oe eee ee 
451,123 624,077 13,004,612 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant imp6ts ..............0200200-- 
451,123 15 SiG OSC IBIBENChICeS a irn A nth MRO wri ect et oy oy oh ch eels: cet at ah at A Shigeo at at Alt at tc 

- 15 BR Rertes ee eet ee OE NAL Ne A a os DR RR AES Se 
16 16 16 Bénéfices (pertes) divers avant impéts!2,...... hep) Sel at ee ane 
Dépenses en immobilisations 

23,229 328,493 20S, SS SHA GAL GES: IMMODMISATIONS, lis, 5) ot 3 py cb silo ay hr vd ee sr on av ay oc ws « OR es 

23,229 21,702 62;5030 LMachines.et equipements neuls,. 5 cio) sic > 2: 0 -) arose) SIMIAN. Othe Un eee Mes 

= 306,791 TASS OME Batiments et autres Structures Meussy vec 4) 1k Gr aiio cee POMYMNueae SMenreoPs own e) Nagauaal neath MSY 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 

88,202 225,041 683,584 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés. . 2... 1-2 ee 

56,486 40,735 237,667 A des taux horaires égaux ou supérieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers .... . 

2,621 105,056 _ A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés par les syndicats ouvriers .........-- 
29,095 79,250 44S-On MING IISDECINICS  neciits chatty oot Pris, tte. os eo rte ee on ete cinvie Satara erty ete eran nats 
23 34 22 MiWMotaldesiemployes a traitement, «.«.« ai) ade) cua i ev iol «oe ene ee ome enter eae 

4 6 SO MAD FEeU erate Busan eee ot Ne cn key (OMCHCR Gates FINO NO LN Cate worsemeiarren sia te ty ac ic 

19 28 NG DAN MSU ITE GUSH ata NUR irearcy SCR oi ny ora cot cakots pares th ee 5) laud tn Oooh dee coe ak hhh ERS 


Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group,© Canada and Provinces, 1974 — Continued 


$100,000 - 


$250,000 - 


$0 -99,999 249,999 499,999 
No. 
Saskatchewan 
number — nombre 
Establishment classification 

i otalkestablishmentsg mecca ipaausc. eseu- cia esac ne 71 28 Ly 8 

Classified by legal entity: 
Oe ESoleproprictorship, aw) as eco a) ss eee ee see ae aes een 27 20 5 1 
Beil@ePantnet ships ce. . a poms prem oe ear, See rae See re 2) = 2 = 
4 Incorporated: COmpany Lk. = ae) aia cp cacaus cere cst ah) en eS 42 8 10 a 

Classified by principal type of construction: 
Sr leeSinelesdetaoied 6 ooo no dete Oi Aer eeantle econ saan tee eel a 69 27 17 8 
6 Double (duplex, semindetached) ....., . 1 «4 < dausteeap aoa ee as = = = = 
ff | QR NC FS Tenor oy Rane Mie ar ce Pontes PAL oth Sear aurt My ees = = ee = 
Sr ee Apat tmienitsi Cin Chur chir cat tiple xa) a eae u rete pales tee eee 2 1 = = 

Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions) 68 25 Vii 8 
OpiMeRepain constmiction . awa = water eeie masters haters nea tee ee 3 3 = = 

Characteristics of construction output dollars 
Wie aotalvalueof:constructionioutput_ . . . =... -Weaegeeenan) Gh tee teed 90,660,017 2,085,870 3,522,906 3,974,111 

Detailed by type of construction: 

Oe le Sinplerdetachedu wa. & muner sur tise. & <5 rela cereal are Oe. ae 80,827,756 1,812,920 3,117,741 Bisley Se) 
3 Double (duplex, isemidetached) .. (4 0. 4 0 Miser nee ease 999,928 45,583 _ 32,072 
4 ROMS OUSINEtr Recon we tos, Me ws adinre mdi e ape, Wines eens nee = = = Ee 

15 Apartments (inemding traplex) . os. a < a-a & 2 ¢ LeU Sy 992,708 1UL,736 - 142,338 

16 Nom=resktential Wiiidines: ig sa apacc & ae el be sm of «sO 4,488,865 88,831 405,165 47,446 

1G) Highway, 10d: AMG Dee. 6 aia, 5s ce ay eas ape ks a RTE Oe - = = = 
Sh Other ensimeerine a, ily arcts take de wine Geta ke ghee Uap cece 3,350,760 26,800 = - 

Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions) 89,961,165 1,874,439 3,99 35812 3,954,308 
RON TSO CONGR ONG ooh a bes osm adhe sa teace bee cee 698,852 211,431 129,794 19,803 
Income statement 

Die otakoperatinge revenue:; a0 vie a coe a) A cise yee Ue 95,493,583 2,119,504 3,632,186 3,989,451 

Doe COnsiiuCtOnTEVEMUS. 6 fe, lintjve. gacte of bf i ae Atm ap tiie Os elm, oe Re 90,660,017 2,085,870 3,522,906 3,974,111 

23 Othemnevenuc Gwen ay Ata ce ee A eer ah ras Pe 4,833,566 33,634 109,280 15,340 

2seVotal-operatins:costsi(dicect)\y sa. aos & oases 2 ale Ree et 81,318,361 1,701,267 3,099,451 3,481,841 

pS bay memes torsoecontractorsam: =. 1a nals neuen eae eeres 28,894,635 501,670 1,091,649 1,307,776 

DOM MATCrIAlS: 2 6 ern achive eye chin Suslrcepte tn Cosel wae tame eave eee tna 24,636,070 722,659 1,246,494 1,395,437 

OTN BBN ACES OF au aa Aen ac Et acta Som a RG ad Oe cae ee 7,810,706 403,340 547,106 266,092 

DP OmvarSalatres:\O; Fk sista tates shone, foe ecw Aenea rar 916,114 3,475 25,110 $7,369 

DID ME NMAC fare Stee eh toy ws spe teloe, Caen elt Cydia aera, Pee ieeh co Eee acta’ 14,160,381 24,226 122,502 359,019 

BOP OUNCE MITC CHOOCES ea Gs crs ua ye ks Sern as he BAe Gt Belcan as ae led 4,900,455 45,897 66,590 96,148 

S19 Lotalioperating:costsi(indinect)) ~ = =~ 2. «, «4 4 eee eee 7,961,362 176,965 234,543 270,007 

B Oem lM SalaTiesil Ol weeks arcade ce cat testa, Meme aiermes Gert tigen ee eee, 4,070,295 325529 77,615 133,746 

SSM Badide bis eats a ee cle hain c cate hee Peale ne ws Gund cee ds ocd ten ae 96,573 6,329 8,720 DRS 

Saw eB iia City oes a rhc oN, oe Gitar steerer, otk oes ca eae PA 1,521,072 14,016 21E332 21,015 

35 CDSE CIS ROR es hy Gotee cat ns ete en ou os eR ie fd Rs a 420,650 21581 B92 19,930 

36 OP CRINGICCECOSTS. x <0) vec a On eae eatiatee dts» Rc £852,772 92,560 93,484 73,541 

37, |\Net operating profit (loss), before'taxes . 2 4 yn Gey as ee 6,213,860 241,272 298,192 237,603 

Sloe AW TERK TES eee a oe RnR ES een Teor Re SON cite EI Lmao Cem Roa 6,335,520 158 15 237,603 

COMI IEOSS eek ature ke tighter PRP EARL, NEN fel rene 121,660 15 15 = 

40 | Miscellaneous profit (loss) before taxesl2 ....,............. 721,635 15,076 9,125 1S 

Capital expenditures 

41a Total - capital expenditures) <4 a. 6-3 ans. & shale es eee ce 627,409 13,659 34,261 9,000 

42s reNewunachinerv=andiequspmient: 2.4 « «aise a a ais Geen eee 184,111 13,659 34,261 9,000 

43 Newibulldings'andiotherstructures «5.140 cs ce a een el Saienemeere 4 443,298 - = = 

Labour characteristics number — nombre 

44 | Total hours worked by wage-earning employees.............. 1,216,287 92,419 123,232 51,457 

45s PAtonaboverumonwagemates.e! Vit.aees . Wud.) ea cut. a 714,044 19,136 38,106 SiS 

46 Below anton wase tates ie. ae eee Le ee 19,373 10,523 18,308 23,214 

Gas EN OP SPECULIC AG fers conten ch inet os eaior Sl apav cont <ehuak Sar ah ar sy tae Sten ho BRT ae ee 422,870 62,760 66,818 12,528 

43s) Portal salaried employees oe vant ae sats oar wr we wi tiw le a PE 295 3 12 17 

SM MAD CC Ug ect Wy eres ea oss Jor alg RaW aP prase (o> ce esctash en Rs cane ena ome 70 - z 5 

SOMATIC Clie nice tp MOR ne hora? cet, vagus) ses“ hia Shan ue eS 225 3 10 12 


See footnote(s) on page 49. 


TABLEAU 5S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille , Canada et provinces, 1974 — suite 


$2,000,00014 
$500,000 - $1,000,000 - and over Ping! 
999,999 1,999,999 - Détail 
et plus NO 
Saskatchewan 
number — nombre 
Classification des établissements 
8 4 Gialihotalidesvetabhissemientsey ene sot ey citeu ccs ca cicaonnie ck cake Soe enliegr oeaniona! HR D Pe 1 
Classés suivant la forme juridique: 
1 - — POD MIG AME SUNG OS Bree hararca auch i ate teach 01 oye be abe ess aw ceaias cnc aN ESE ONE Ae 2 
= = - Societesjenmionico lect mcr mot 15) curso sane cdreoriuluswsr sults ok) Waa van dercae ob Av RSPR 3 
7 4 GulSocietesiamesponsabilttenumilGen, m2, iar -cscevm tie ols) cues ay 5) oh MORRO Ae ohn Eines 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
7 4 Gm PNeaiSonsicinplesd etaCiees te, iy cursiy oes taycnh. % Gad, Patgcs else, «rhea, Syke senaled ete reeeae 8) 
= = — Maisonsidoubles (duplex, semi-détachées)).,. . i... . dian Mee eels 6 
= = = INIAISOISIONITANG CON ete of cae Sayed peas ye) £5 Se nk y Soke Laur, Raters Al 9 A hy mea 7 
1 - — Apoartenients (yicompiisdes triplex) ok ws. ac 4s sca, «, 4 Ge RULO UE eee ieh sea ws 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
8 4 6 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations), ....... 9 
= - - RE pahatwOris ee merece ewes cee, chee yp haees, Sot, sche), cia eae cee ear RACE ewes age 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
9,471,818 8,405,704 63,199,608 |); Valeur‘globale du produit.de la construction ..... . .je4 se Ha es are wee li 
Détaillé suivant le genre de construction: 
8,112,490 7,483,190 SGNSA9) KEOMIEMawonsisimplestdetacheese-, -.t ne Sip cca sie bo Se tik Seep sues thee vues Se cate MEE eae 12 
554,512 = 367,761 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .... 0... eu ee le ee ee eee 13 
= - - MAISON SKeMMrAN SCOR ign coh feet e sy ety att as vo rik Sy Bouse Fo (bu Shs Sue dietu tv eet Te eS 14 
738,634 - - Apnartements)(ycomprisles-tHpPleX)is, sc. spc. 2 «> vivc-dh opty aan Gal shee mee PROS Se 15 
66,182 922,514 DISS CMM i Bavineh tSunOned OMMIGUIATES'® 5, «hy a0 4m >) pi Whe Za. > smd Sedu an se eM LODE eae SET 16 
— - — Grandes mOutesMChEMINSISL PONSA sm, <, = au sulhr. cu cuss ty once ss ce) SRREN OPE ee Se 17 
- = 3537S) OG OMMUATET eS ETAVAUK EC CYOCIIG On = dh s\ c)aitapey EEE tic) dh deceit p. wus. heen worth 6V aiden MARTE TNT HME 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
9,348,099 8,191,599 63,199,608 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations). ....... 19 
123,719 214,105 = RG aH THONSapes--| Saran op nash CLES Ay icsutea tiie ay Go CANS) ORE ae Bate cy Sas eae SRE 2 20 
Etat des profits et pertes 
9,538,360 8,641,147 GIES 2.03 See Oral desi evyenus CexplowtatiOnie ays, apc: sos cvivy tae ey i So svat opie Se st or SUNS es REDS Bees aa 
9,471,818 8,405,704 68199 GOSRIERevenitsd erConSti ClO. 5 ch cra. opt oe cersecbe Ss on be <i ov sie whi Sede Sh ck ow RENEE Ne ans ap 
66,542 235,443 AES TORSO HME AAUITES TO VETIUISS. Me Wa-amlgt Wye FEI Ih oyccnttn es Mk lew lentes we. insdl arsth 6a: ab Sa HE steeds DEN 23 
8,513,861 7,471,816 617,050; 12S a |hotades couts (directs) @explottation 2 sus. oo pc: ee cy a REA eee oases 24 
3,872,857 2,981,278 VO! 139 40Se BR Pavenen'tsauxrsOusetraltants:. fi. a Bh ae a oe oy end gd se ee ee 25 
2,773,956 3,152,205 P58 SAS UOT OR aM are niall xmeeeies Mer Mapes ek ey Ab ain 5 Mn Sly LON cect ro Sy chen A calayes 5, ce 26 
776,036 409,042 SPA OOO DOM oa lasnes LOM neta Armed cee terse ou aM Pay Silay cata dora fu cots oly Oo anza te cules cre pra Dy 
106,496 101,910 GONE TS Am lmudinaitemionits UO Mp hact ar Wu ip sade Bk, eres ht A Ge tess euro ator adi dane tans fei 28 
798,202 634,916 PAREN CUTER ACS RON RO Ree eee Re ee et a ee ee eee Men 29 
186,314 192,465 SSD AAA We RATS COUISIGMOCES, oy ce dh cs fa he ao, oe soe Bek dames dye a op doy oy OREM Bleeds Gee 30 
799,106 591,384 528893570 hotalidesicouts (indicects)'d’exploitation... < 24.5.0, ac <--. seSuasiine neeros EES oa a tel SI 
403,227 297,506 SMP OM mMalteMmentsLO Bama a0 Am Arad oo Aaa ae eae ete Al eee 32 
9,224 41,074 OMS IE le. GreancesiitrecOuviables ty esas, Sim Sees ssa, & stasis oy eee ee a oh Se 33 
76,745 64,168 PASO Se Om AM ANA COMC Tet oo tye ia. a OR Sos Se es ames oy A ee He 34 
56,609 42,667 DSO SOLS ie AMIORUSSOINENEN. yo iGue swan a ee SS OWE ae ls Whe, wee eL eee 35 
253,301 145,969 LALO SIO NGM a TAMITRESICOUUSTINGICCIS ric, nates oat) sated) Ceci ati) Sar ty ayes, ROS etic Mane 36 
225,393 577,947 4,633,453 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant imp6ts ............000 5 ee een 37 
15 577,947 ANGB SIM 56 mM DCmetICCSMan cn trary casita oh Men sy Pl ren Py ase ated) oy ny cee geal SSeS 38 
1S = PRR Portcseyy.) eae yal nina ae pe Ree ne eet ak atin Se sued oh I te et ce soe pata 39 
16,915 Ko 16 Benefices; (pertes)idiverssavantimpotsl2 |. 2) Varese e-em) $lbeee eens ee 40 
Dépenses en immobilisations 
106,142 11,760 A52 SS 7maKhotal desimmobilisationsps 4 cnc 4) 6.) Srna re a a yo a ee 41 
53,877 11,760 | GUS Sse i Machinesietzéqinpementeneutshy spp 0-4 uct « o.s) «2-4 oA AND: a ponte 42 
52,265 - 391033 ala Badimentset-auttes'structuresimeuts f. ... «.. 1.) 1. see teense Supls tau yee ey ee 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
127,420 63,136 758,623 |Total des heures travaillées par les ouvriers salariés.. . 2... 1. 44 
72,306 30,970 537,811 | A des taux horaires égaux ou supérieurs 4 ceux exigés par les syndicats ouvriers. | 45 
22,685 4,639 4 | A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés par les syndicats ouvriers ..........- 46 
32,429 DTS 2 DROBO SrmNompspeciiiceSys wren tcl yr oh 5, tis Pp tgepeagrapnaa ns sp terest 4 OoeM weiss We cacy eR ee 47 
27 25 Die lotalidesemployes:aitraitementery. «. «sy e405, a ekee tet 4 cba GOT Rae bas 48 
5 7 Bille DilcctSimea st oN cate Aro Sain ok plank taps heey ranean wear e E nee hops Saree 49 
22 18 160 | TEN ONE TCU tes ay, Soe Maem ane ne in nas NR Ne AUS BO Ut ef eR Gee, oP 50 


Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group,© Canada and Provinces, 1974 — Continued 


- 250,000- 
Item Total $0- 99,999 ayes Meese 
No. ‘ 
Alberta 
\ = number — nombre 
Establishment classification 
1 Potalesta bhishments: G.ics ty sacense abies oe Ge cunve sere ce we wos, ao os) sO 249 66 68 46 
Classified by legal entity: 
Dale Sole pLropriclOnsiips ey cwsme ccc eee rekon oe ack skp ee epee om eater 38 29 6 2 
Sal Partnership wegvavartestspi) ies ucuce on eel ew. ees eee ee amen secre Re pie reen 3 1 2 — 
Al Incorporated compan mee ee we eae eree tae eee eo Ree aa 208 36 60 44 
Classified by principal type of construction: 
SHIP INES CONC 6 Aa on ck Gee Ge Hoe ceo tn ose nated 6 232 64 60 44 
6 Doubles (duplexes semi-detached) igre cara se rat st eemener eter teredite Yor cleeenesie 5 1 4 — 
ADA, WRXON AOKI eres) nh emer aioe O57 Date theca Od ON Cuma iS 4 = - = 
Sale Apartments: dncku ding rip lexan cw sectce-ecu cern <8 eae a tente mr med tree tmnt nr 8 il 3 2 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions). . . 243 62 68 44 
OM RepamCconstruictiOmeremnc sien iene een eRe Roiecr oe ew cement tase, 6 4 = 2 
Characteristics of construction output dollars 
(| otalivalueof.construction Outpud) ca...) ents eeemae nem wearer 414,153,300 5,187,369 17,795,169 27,222,522 
Detailed by type of construction: 
12a a Sinplerdetachied | aegepemem aenk Ac. vn evity 4 attns se ce chou sacra sar ee cmealeeiarctrt ew eee 365,847,590 4,750,206 14,771,740 23,654,251 
13 Doublerduplex, semi-detached) pow... cbieucecnish eee eons cites nee 6,208,192 163,572 12503733 250,271 
1A ROWE OUSIN Wie aw terete c-omuecretan seen pect eck ecko eee aaa ees 26,270,958 9,580 248,039 - 
15 ApalemMents) iacludineutniplex:)tcecmeat wet ites ceva inl antennae een memtean 6,249,711 87,360 555,428 1,261,088 
LGaNon-residentralibuslGin eS. eo tac sey eae vee ed <p no coven SO 9.072.779 169,802 969,229 2,056,912 
ii Hishwayaroadiand: nd gern i ctuecueeee ss ccs) cape saa sarc (crete meme 6,849 6,849 = = 
TSH) Other enpineerthe ys 5 Soe a ceyeuierst le eateoeh as, secon ce gen ane ere 497,221 = rs es 
Detailed by type of work: 
19} New construction (including additions, alterations and conversions). . . 411,718,669 4,834,774 17,564,766 26,181,396 
DOR Rewair CONStPUSthON: Poise. f gn > oem cee ee ol ene AP ee eh 2,434,631 352,595 230,403 1,041,126 
Income statement 
DLW Dotal-operating vevenuet as ony sy scons oes) ee me eee 431,867,847 5,447,494 18,217,129 27,877,399 
QA) SCONStUCHOMMEVENUIES oe ecco. Suc Died helen ou ce ay hu cuectacyny ia Stroh eee 414,153,300 5,187,369 17,795,169 27,222,522 
DAU OT eTrereVenlico nL eee teak a 70 p-to ea ie eae ee ne wore as 17,714,547 260,125 421,960 654,877 
240 otalioperating costs: (direct). a. <0. cee ce secs scone Pere eee Te 360,785,482 4,194,941 15,529,084 23,285,022 
25 PayANents) TO,SWb=CONTTACTOTS: nso 'n rseaee ee ce cn sees) se eee a en ee 148,684,410 1,632,045 7,018,252 10,837,653 
DOW Ma tenia sxc jeter chow erg bora pene sce: ard See ees RD cee ee 85,018,672 1,363,218 4,587,690 TN 
DAA ACSEO oo ay Men cote Nc uey Secects CoB eR EN ees eri Real a 24,723,971 735,128 1,803,154 1,626,765 
PAGS [PARSE Eat LU cieitae imas oes eee hak RRR gn eee te Vidar ce Lae 5,225,260 83,172 282,972 361,499 
DIS | REE 01s Pa ee ae a Rn pm ae ene en i gen he Se Pine eres ee ee 77,968,353 286,860 1,392,114 2,592,816 
BU) MOLMer ITSO HCOSES caer suas we cece re eee tiae ch ogen: onthe recom cane carr wees 19,164,816 94,518 444,902 486,498 
Sis dotal-operating: costs) (indirect) © cu ask 1s.) none are nn ete 35,476,186 684,449 1,501,927 2,347,762 
SOM Salaries O Pate ce vac: ih cece RD ae ceca aR CenD cade neo Aa Oe 15,187,320 218,829 659,604 1,161,687 
S8al Badudeb tsieaemn 2. wer aay nee etek te Rete Mech ose clgatcd? or che eet 193,884 12,167 78,029 37,723 
Bebe) BAAD CHII see Pel at ses: * gues an mea aN ee ease” uciceictatah eae ah an a dean ee ata? tere 9,071,315 72,895 151,528 246,680 
SOU PEDepreclatiOnieepate s.> «Shon one) Beet Ok Serotec tate Gh @ «al cheer 1,887,131 155253 161,851 272,439 
SGN O therein dire cticOstsia ce cmthcen ct dhich-ve seried cee meas cin ce co nem eee 9,136,536 265,305 450,915 629,233 
S7ieNet-operating profit) (loss)ibefore:taxes... -er a= te es se 35,606,179 568,104 1,186,118 2,244,615 
SOR MRT OL Gecenesna ohct sencais cheer aah at) schR? En abaN pas acest nee 35,677,659 579,078 1,219,783 15 
SOR ESO SSH sees se cron e eens DTM CLAY itch ae ee a Se ceo ettaay pean oe mc 71,480 10,974 33,665 15 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxesl2 ...............2.- 2,220,181 63,314 53,183 16 
Capital expenditures 
Jia ovalicapitaliexpenditures. 04. s.des sino Seek niet ley se) oe 2,900,756 112,829 238,958 321,928 
Aime Newimachineny anduequipie nite ce sso eit emen cee cesn ay meaen eee enen 1,340,208 54,791 104,895 294,662 
ASH” Newebnildinesiand other strictures. .<sncs wes) 1) ss Mame eee cen 1,560,548 58,038 134,063 27,266 
Labour characteristics number — nombre 
44 | Total hours worked by wage-earning employees............... 3,913,326 134,938 316,446 310,348 
ASei, Atiorabove union wae tatese ans «sre «6 6 cs a ane ee ee 2,024,247 40,562 119,089 104,346 
46sl Belowilnion Wape:tateses wee tebe es at. ae tame ate ee cee 359,645 28,063 59,043 14,153 
Ami INO tespeciticdiacs aan einmce eis tar inc at a ccich sstnee ercrhanat ct skater teh Sees 1,529,434 66,313 138,314 191,849 
48s Motalisalariediemplovieesanw a «eos « ote) ev) s eae ee ee 1,421 27 US) 103 
AOR Dinect ers cin ree tu eee greet et aon A a kt Oued Aye 376 5 17 20 
SOG e Lndine Cth a wcuereeee eosin etal ot a ah ans oem ae” ae sat ee WR oot tes ees 1,045 22 58 83 
Ee eal 


See footnote(s) on page 49. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille® , Canada et provinces, 1974 — suite 


Détail 


$2,000,00014 
$500,000 - $1,000,000 - and over 
999,999 1,999,999 - 
et plus 
Alberta 
number — nombre 

22 23 24 

1 — = 

21 23 24 
21 21 22 
a a 2 

1 1 - 

22 23 24 

dollars 
23,195,499 54,135,169 286,617,572 
19,484,211 43,476,035 259,711,147 
677,951 61,937 3,803,728 
171,808 4,278,383 21,563,148 
1,518,343 2,827,492 - 
845,965 3,491,322 1,539,549 
497,221 e zB 
22,861,597 53,958,196 286,317,940 
333,902 176,973 299,632 
23,416,682 55,386,659 301,522,484 
23,195,499 $4,135,169 286,617,572 
221,183 1,251,490 14,904,912 
19,611,645 48,701,940 249,462,850 
8,081,447 22,757,449 98,357,564 
5,303,090 11,703,900 54,680,983 
1,524,648 2,325,154 16,709,122 
68,836 592,168 3,836,613 
4,153,773 9,205,174 60,337,616 
479,851 2,118,095 15,540,952 
2,210,900 4,327,085 24,404,063 
1,288,365 2,574,059 9,284,776 
25,004 26,032 14,929 
285,288 474,848 7,840,076 
90,397 200,854 1,046,337 
521,846 1,051,292 6,217,945 
1,594,137 2,357,634 27,655,571 
15 2,357,634 27,655,571 
15 = = 
116,470 163,785 16 
98,282 835,841 1,292,918 
71,400 195,515 618,945 
26,882 640,326 6733973 
number — nombre 

244,923 425,226 2,481,445 
40,255 35,145 1,684,850 
26,865 213,013 18,508 
177,803 177,068 778,087 
83 181 952 

5 32 297 

78 149 655 


Voir note(s) a la page 49. 
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Classification des établissements 


PLOtalidesietablessemmen tS aawee sweet ol eecobrencarshro be c+ onc. SWAN sot. dn'a- ne “or dg Rt BS: 


Classés suivant la forme juridique: 


PROP Iie BAL CStUTIG UES A mer wey 2} axa ae Ae). ci fous: 8 cb ond ss ap SA cd ven aarynoe ca ROA RES, 
SOCISLESLEM MIO Mt COMCCULIENT Minne cery vet cine, coe fair shsatay os uthetren tele, viel ow sisal ORS Ree 
Societesiamesponsabalitewimitee, <) alc yi cs: os seti.\ aoc oy oy) enn SENS, Pee es, 


Classés suivant le genre principal de construction: 


MalsonisisimpletdctaChcesrin ns cwcwonre cuss o: 6. anare euaoaut eeawre. Qi arc AO Sata aS 
Maisonsidoubles'(duplex;;semi-detachees)) .... 4. « « sinaistaseen thus skulaiicheeuees 
Maisonsrensranpeeacen levers chan eee eet hayatrel a) Socata Shay Sant, oy aac) es ooo Se a 
Appattements(yaconi pris tesitri plex) 5, cj. =, eualie 7) cos; DASE mnie eae eyes 


Classés suivant le genre principal de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations). ........ 
NOD ara TONS are mcragh sis) (oscsy 3 a ote cgtacak py /aicayl cosas sa) s) Coyle tap dos ohras PR genoa Rea 


Caractéristiques du produit de la construction 


Valeurnglobaleduiproduitidelaconstruction .. . 2 = = ays seme) oe ieee aes os) 
Détaillé suivant le genre de construction: 


Maisonsisimplesdetachees rae mame sara crs, icotah Lek ec ean ty Son oS ceo ee 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .. 2... 02. 0 cu ee ee ee ew ee 
Maisonisiensian see. aah 4 sneer tienes neil cits; ob tie «i Gas © OO. 1 Ee ee 
Appartements (Vscomprisdesittiplex) iia) a5 == << o's: fo) eae) see se cade 
BatimMents non-dOniicihares ss fey itees, sl euly A okay) ep 0) cx RR Tee 
Grandesiroutesicheminsret Ponts: us jens, @ a. 2 Oks! od Rb a atau a eobape Cnet omni ane 
Mutrestravaundcergenie naar eres sae eeace s todeinas Oetaca S «2 er ee 


Détaillé suivant le genre de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations). ........ 
RED ANA CONS gt ston opie obesity Moers cseetuat ina cr ce le cuvatelb tats op riccastoy <,- Spray oy oc cl ahaa ereatente Tae ae 


Etat des profits et pertes 


Motaliidestrevents diexploita tions, 3 «5, <4 4:0) ok sc es on as aes a RRA OEGR Mi Sete le 


IRevemusideCOHSITUCHION) 4g. chal boc ee wg SS a tom © ee oy, 6 ORR Biter ley Seteemiete 
PME OSTOV ENS ae cmrra na rate lira dy hake ac ch Side atelks 4S) chee Sin 7d ay TD ato AA 


iRotalides:coutsi(directs)id@exploitation <.) . 2 ..- << > ~ Aeeaeee fess) agiedershe wees 


Walonient Ss AUK GSOUSAYAUANES o2 oa 24 moa bob ae oe Rote awe ee Ree 
Re CIMANEX 2 etter arene ye ni in regime a andy ac By sat oe ca’ cane Seger hia 's legate wan Ma. 0) Wi 


Salaires10 Soe od el nee s VS ich atee Sut Meter Gera a due SI atcthes 2 toca eee 
Peal teinentGe Umrmr sant age, mets feel serdar cecree foie. fe meee Ate fe ous wrlnke- cee rues 
OVO RAS: Sree ke Warrier cs Naat roi 1a) ai Pe epiu mee) 16n- Sede UST ao 5? ube agnelvokn Syl sw ava any Se Ma 


Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts ...........-.50 08000 ee 


Benehicescemte ment epee nate sueea ease ss fextotiss: Gira} axles Sense Pane es ar a eee emg ee 
OStGS G sa deace teen tea en er erenn ree eye isin in eee vert se ere MO we oe 5.0 ee 


Benetices (pertes)idiversiayantimpots! 2:5. <1 ci eyigues ssn cre 4 secu toMsheticy snisned cs cel ss ie 


Dépenses en immobilisations 


otalidesiimmobilisatins to .61 ws a sca ce ies eeals eles © Gyo emt Reno pmre rs dabtheiog Tags 


Machine setequipementencuts: 9) rrich.c ccshsiha)ovette: crete “adem cman mance tipo suc cpeyogans Gals 
Batimentsetiautres stcuctures\neuULs: b..5r6/ 5. cute sc corns. cual aves) Ke <ueieaw anol mm yeh nets Soke 


Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ©... ee 


A des taux horaires égaux ou supérieurs 4 ceux exigés par les syndicats ouvriers ..... 
A des taux horaires inférieurs a ceux exigeés par les syndicats ouvriers .......-+.+- 
INORESPECIFICeSate saws aia ns tales: wh aistnisinucen s/s GkeMeMnie tueat tua) ame a 


Motalides'employesiastraitement. 0. Go, av owe bee Cs 2 sw eens eu aes 


Ene S agente ae saree coal tet ats, Loi ohm) da Momma slay gh seek ane to eae oh ae es eG 
Indirects? satiate eae coche vs hale Danks © ois, Sokal oes Oey akon ste Ommeeeats 


NO 


2 
3 
4 


COAIAN 


EE Oe 


TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group,¢ Canada and Provinces, 1974 — Concluded 


$100,000 - $250,000 - 
Item $0 -99,999 249,999 499,999 
No. 
British Columbia! 3 — Colombie-Britannique!3 
number — nombre 
Establishment classification 
Hiahotalresta blishmentss cote ous sees or cise es Seach one tee ereties ca EO 640 267 211 83 
Classified by legal entity: 
2 SOlemroprictOrsiip a os: ciesh otc einen Beete Ge are eee eee ic eae ee 97 fie 20 2 
3 TEVA Gate al 1h (ee erpen CLORPE OR RERANCH OPmnaNeenA Scie Tomer ERE Bet ty 3. o. 9 11 4 6 1 
4 Incorporatedicampanys~..-s, 5 Sl avs «= fh omaneper > aaa memeneeaer een 682 188 185 80 
Classified by principal type of construction: 
5 Singtedotached o-.0-< <1 42 ee wee & 8S oh 602 262 202 78 
6 Doubleiduplex, semi-detached) 4 a. a a aimee meneten eaneme cence 3 1 - - 
(J ROWMOUSING 2 Ain Adie cut mead che piace tee ee, Sn ng ee oe de 1 - = 
8 Apartments (includingetriplex) ai 3 a 4s os Nees eases 28 3 9 5) 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions) 618 253 204 83 
10 Repaik CONSHMCLION - so cve tied § hive e ee Oe eo ne eae 22 14 7 = 
Characteristics of construction output dollars 
14) Rotalvalue: of constructionioutput. » an. < - see ne tee ee 393,219,784 26,158,307 53,909,534 44,431,850 
Detailed by type of construction: 
12 Sinsle-detachedhy i Sak eo ee ka se Oo SWS es eal arene 251,197,051 23,553,466 47,877,294 39,355,561 
13 Double (duplex; semi-detached) «2.6 0.04.08 oa. 2 ee ee 8,545,651 306,256 679,002 $78,528 
LAAs cRowehousing: <4 + ate Sin A ahd site Buches Gea me 41.314,124 50,057 = = 
15 Apartments indlndine triplex) 2.2.6 S20 24002 ) 57.50! PE 69,100,037 1,497,440 2,929,404 2,865,075 
16 Non-residentialibuildings «soa e2n2e8 460% ow 1d 2 EO 21,141,122 716,856 2,375,250 1,527,940 
17 Hishway, foadsandibridge: 2 gn o.9 way oe Kee SON Oe 125,312 - - 52,375 
18 Othenenginecrnpes vs eae 7 A nee eG SG kace pow hates AN 1,796,487 34,232 48,584 S341) 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and conversions) 386,995,571 24,758,990 $1,568,512 43,672,510 
20 Repair construction: ii ac Wot So a eae me ee 6,224,213 1,399,317 2,341,022 759,340 
Income statement 
27M eVotalioperating revenues ees 4.5 Awe eaten hee oe are, cee ae 423,629,538 28,278,340 54,906,179 45,050,996 
22 WONSEUCHONTOVENUE +04 oo 24 Phe le eae oe Re Ay Ge, Oe 393,219,784 26,158,307 53,909,534 44,431,850 
23 Othenrevenuese etn vas at oxen ha dee cee T 30,409,754 2,120,033 996,645 619,146 
24>, Total operating:costsi(direct) 6 7 4 a ca. ce os eee eee 355,576,013 23,283,416 46,563,474 37,055,239 
25 Paymedts to;sub-contractOrs: ssn s4 seh die aii on ne ee 167,222,302 9,920,176 19,867,149 15,295,583 
26 Materials. els 4 ae ee de ne oe ted C1 ee ee 75,461,009 6,455,460 I 231590 10,794,654 
27 Wares LOrd ek Ree Bien Kober feet iin Beers tus Gane aL ae 32,487,976 2,965,844 5,316,224 3,393,969 
28 Salaries Oe 5 eat aee cso Gleias Se EM UE eatOn EMR 4,106,046 422,204 647,751 339,723 
29 Land sts Spain, ciai.s i a seeay a BEM eA She bh Bal ae eee elas 65,115,489 2,730,889 6,395,999 6,444,825 
30 Other direcboostswes 205-4, Awadhi oS eed ee ae woe ee 11,183,191 788,843 1,098,760 786,485 
35) Total operating, costs (indixect))) = «5 sb eaea eee hee eee 37,423,686 2,904,707 $5,247,987 4,375,701 
32 SalarigslO Ry 08 4 Wd eee ee Boe pale te a 16,759,313 1,014,080 2,351,782 2,330,308 
33 Badkdeis” ukian ays eal eee aS Tuo 6 fon ee we et 8 388,174 49,463 177,201 68,706 
34 Pianciigy PA; Gia ee ae Meee ey eae ee 7,795,644 444,651 664,605 561,828 
35 DEpTeClatiOnia IN 4.2 fA Ne GS oe Sai See Sirk es hte ake 2,081,771 304,426 361,853 239,558 
36 Otherindireeticosis:; 2.02 fee ah ot ore fA eee eee 10,398,784 1,092,087 1,692,546 1,175,301 
37" aNet-operating protit(loss) beforeitaxes te yieeee te ae oe ne 30,629,839 2,090,217 3,094,718 3,620,056 
38 POL ee acre 8 Ai eats SO ies Sa ease eS nN 31,452,338 2,440,687 3,460,818 15 
39 LEGS. earn iow menntes wRcAce ty cueuetieatn Chemin mir eeion ioe arcane 822,499 350,470 366,100 15 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2................. 774,608 108,058 137,356 191,678 
Capital expenditures 
4)" etotalicapitaliexpenditiress #4... <2 60 u tac ee eterno teen 2,203,509 257,842 297,969 271,806 
42 Newimachinervrand equipment... usenet acl ene ie neneeeeenen ene 1,295,300 178,782 226,867 228.664 
43 New buildingsandothenstructuresin. 01.2025 .e0 + ee 908,209 79,060 71,102 43,142 
Labour characteristics number — nombre 
44 | Total hours worked by wage-earning employees ............. 4,859,429 521,687 868,902 543,825 
45 PAVTSIEP NOONE TH VONWAENENES. Gis oa iieh a cucu pitee aed Oweee uo 2,039,914 148,694 284,047 176,781 
46 Below Anton Ware rates ape coememe men momeM emir” aay est aurea 631,372 110,392 106,087 45,099 
47 INGE Speciite dies rai aye ates ny eat odyt Rete NA. o Ayes 2,188,143 262,601 478,768 321,945 
487\\Gotal:salariediemployeesi. « 6 S56 24 6 Sich 8h cs OR: 1,241 130 227 157 
Be pect Fae hate kd 2 Se ia a Sm Bee 256 30 36 18 
TUCIEG CIES Ca rae MES eiaich otto eet Sa Tugthdty aint come ce ae Tne ae 985 100 191 139 
eee =u 


See footnote(s) on page 49. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille® , Canada et provinces, 1974 — fin 


$2,000,00014 
$500,000 - $1,000,000 - and over Détail 
999,999 1,999,999 - etal 
et plus NO 
British Columbia! 3 — Colombie-Britannique +3 
=| 
number — nombre 
Classification des établissements 
38 24 ia ikh otal desetablissementsuae erated uiee tae tn co eels elrAcelee acon ations ee agen a es a 1 
Classés suivant la forme juridique: 
- - - PROPEICTAIT ES TURIG UCS/ seamen cases See) Me eees anes Gus: Nien. gag heen ce ee aes is D 
— = - SacietesionmOmcoilectinmmey stew Meine te cht ceca wire nr een pay ery cnectn on. = 3 
38 24 AE eESOGleLeS a MESHONSA DING sCCesa aici ee ere ve ta keice Ss afer cusmee Sine) Gi ems hele dees 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
30 21 Or meMaisons: simples detaches. strut cen eda. tos cs. Sad aa on EE ke iol ot ie Montes B) 
DD _ - Maisons doubles (duplex, 'semi-détachées) 1... 6..8. 2... kee ee ee eee 6 
2 2 Dial MaiSOnslenmanee hs ames tetas A Me aie) aekice avis Tecan aera nents «2 een 7 
4 1 Ga pAppantementsi(y Ccomprisies: triplex)h: 6 fs ty) sys cots cs yay Sete evo nina Case ey hee ee 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
37 24 17 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations). ........ 9 
1 — - Repatationsot vob retest clara Mee. Uieatie ha, oho nnh me el ekabben San: 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
38,046,421 $1,670,263 179,003,409 | Valeur globale du produit.dela construction ..4.. 6... 0) eet ee ce es ll 
Deétaillé suivant le genre de construction: 

26,436,046 40,815,196 HOLOS A S89 lime Maisoristsimplescdetach Cosmin n ala men eee. drones = (Stace vueuisncis aU oleh ep elicutewes cy se) 8 12 
1,994,004 783,678 4,204,183 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées), .. 0.2 20 50s sate epee ee ee ee 13 
2,142,738 3,854,085 CSAS EEN METSONS Ci EIA wate re aieNoka Dette. Gie 6 ola geouccasbecus arc o mi cckeen fakdasucnpecee car 14 
5,079,447 2,632,940 54:095;791.|) Appartements (y commprsiesitniples mae oo... Senate arene so Ah co Ge 15 
2,297,491 3,584,364 1105639522 1a\) UBatiments mon=domicitares' iereeerencs 6. bak ey eas asian sana Sons Bae RRR 16 

= = (2930) UGrandesixoutess.cheniinsictpontseeene mice nities © tes hr te Cees s sccn iis te fe cbties tz 
96,695 - 1,564,603: | Autres:travauxide.genico:; oA mem aeetet eemet a et tend eevee Mee eee ien., 2 save Glee 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 

36,344,612 $1,647,538 179,003,409 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations). ........ 19 

1,701,809 22,725 _ Reparations. .+5-< dgmbbaueteevey a8 wont oo SH ake aot Uh nace Eaters mans OARS 20 
Etat des profits et pertes 

38,789,619 54,361,767 202,24:2,63,).4|) LOtak Ges TC VEMUS COX PlOMCAULON src a5) a, fee hod Stic ole fe, estas sy 5) siete, ca) ous) acne sl Wee oiTP he BAN 

38,046,421 51,670,263 179,003,409 Revenusideworstruction etic iets. e ete: «Gs te eas, ch a, as aA SLRs Reece 22 

743,198 2,691,504 28239 D0 Sue AUEESIECVETIUSO UM eet note Nias alin a ve ees as eens Oo. an enero 23 

31,637,905 46,324,996 170,7.10:983) 'Totalidescouts(directs):d’exploitation, js 4 2.5 1 «ue eh = oi dee GE ees ce Be 24 

13,713,193 18,693,307 $9752. 304. || Pasements-aux sons-traitants., «4.4 /<.5 Ceeee Oy ett) SRR es CA HS 25 
8,566,941 12,860,444 DS SAS ONO uNiMateniatixe! om teete «sch 1 le ice Nae Mammen nce ale co arse tac eMPE: i ox cu erty ray gu ep yale 26 
2,184,308 4,435,905 P41 ON IG alr ‘Salaines HO 5 EM veatniss ac, Geter mae iar te ee nok a Sn atl PMS 0G 27 

264,267 353,430 | 2,078,671 Crartenven tS 1 Oman RRND ec A Ae ue, Fav Oc ecm Cy alics, Dewi icana de dee eset, ins ae Rees 28 
6,342,020 8,350,017 Sebo Oil) MELTING 6 . i. Nei una oo oR, xk RS eb WIA eR on EN ees, G0 el meas 29 
567,176 1,631,893 GSLOLOS4 1) CAMRCSCOUTSMOGES nas fers hoe oe ces dee ew me ss wl eee 30 
4,653,812 $,292,154 1494932 Sin Potalidesiconts:Gndirects)-d’exploitation: ai vais -)-seuessren sows whe ous ts “eee a 31 
2,628,581 DAT SS SEO STROM Uma Laitements Omar ud pws Recent, cerca Mike P-\ pend etme els Coty ose 32 
33,614 26,050 33°140' ||| ‘Créancessirreconviables. Wiens mr gete, Al Sal Satin tone er alte iene ace) eee te oats 33 
657,482 923,505 aS4a3 So 4) Rinanctements 2 s04 +a Ceeeree ee a woke che hoe nie eee oh MMe gee te he ace ne 34 
246,451 235,130 OO SSS: iA MIORTCGE TIC HUE le eee te Myr itty ey ssees (hed sof Soe epee cicelite usm. Sy ei erwttnucal cae ee! eae: om ac sh 35 
1,087,684 1,629,918 Sue AS Ue ANT TLOSICOMIG IMGITE CES: wean ears, oa) = Gime ee ete iets ee Ma cee, eo 36 
2,497,902 2,744,617 16,582,329 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts .............-0-2e+0eee 37 
1S 15 15 [NSN yee EP eR CR a oo CS Coo Oe CRUE Gon ia Cn 1 Cr Cee ae 38 
15 15 15 | oR SObigie Meow oc) cv ng P ah HERMES BEES Bis eae DUE c Ee ee Oem enn IE 39 
70,351 16 16 Benefices|(pertes) diversiavant impots!2 | 4 syepanaiyepres te ss oad aes © oleic 40 
Dépenses en immobilisations 
491,257 689,067 195.5684 otal desiimmoviuiSanons: wes tek cy setae cre si biiin ed ma Co etaeelew Lomein fev fetes fp salelisnlon ae 41 
360,008 106,016 LOAROGS" |) Machinesiet equipement neuls. muscucumy) ciel « oly es meme melren eee ooo em wm ols oh 42 
131,249 $83,051 605%) Batimentsiet.autres structures neulsuice uo saqtel aise d = oie fs dieicbooeiecouige 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
346,130 595,018 1,983,867 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés.. 2... 2.0 ee ee ee ee eee 44 
127,843 294,381 1,008,168 a des taux horaires égaux ou supérieurs 4 ceux exigés par les syndicats ouvriers. | 45 
33,970 77,501 258,323 | A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés par les syndicats ouvriers ........... 46 
184,317 223,136 HP SMOwl| NON SPeCihicess meme nila sunins Kyeieoe temuey tarimanvate Tootnid mare Meite/s otto Micetstte tet, pray sats 47 
146 120 461 ||'Potal'desiemployésia traitement - 000. Su. cele he ee we al 48 
15 15 EAD NE Diets: [eeu ue in eouna unre a, aut Te oP © au caesar tthe fo opt vee ace nl Aertel ie aeies (oh gage 49 
131 105 319 


FvGIReCtSo. es poem tetera es hse cas US ar ES ection Mee me aes Shame ha emesis Manuele 50 


Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 6. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by 
Type of Work, Canada, 1974 


TABLEAU 6. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
le genre des travaux, Canada, 1974 


New 


Repair 


construction construction 
Item — Détail Total - Lo 
Construction Reparations 
neuve 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total — Etablissements............000000 0000 ee 3,211 3,036 175 
Classified by legal entity — Classés suivant la forme juridique: 
Sole:proprietorship == Proprietamesiuniquess. se + seat cae een eared inne 921 837 84 
Partnership E Societes en nomicOllectiip sc clas sate CAGuen area rn ne an 131 126 5 
Incorporated company — Sociétés a responsabilité limitée............... 2,159 2,073 86 
Classified by principal type of construction — Classés suivant le genre principal de 
construction: 
Single: detached’ — Maisonsisimples'detachees. 5 st. oe we ee ee © 2,951 2,786 165 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées). . . . 63 62 1 
Rowihousings— Maisons en Taneee tay ies cesses c.cietee hcnete seal ae mean ne 61 58 3 
Apartment (including triplex) — Appartements (y compris les triplex). ....... 136 130 6 
Characteristics of construction output dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction 2,639,937,990 2,602,822,780 37,115,210 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de construction: 
Single detached — Maisons simples détachées .......-..e00eeeetvees 1,845 879,143 1,819,597,927 26,281,216 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées)... . 163,754,184 162,354,379 1,399,805 
Row housing’—Maisonsien rangees) <5. .-+.0 3 3 sry sss + © Gre G sl ee eee 226,789,927 225 926,548 863,379 
Apartment (including triplex) — Appartements (y compris les triplex)........ 265,014,782 260,780,511 4,234,271 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires..............-. 105,997,601 101,687,461 4,310,140 
Highway, road and bridge — Grandes routes, cheminset ponts ............ 6,111,564 6,085,165 26,399 
Other engineering? — Autres travaux de génie?..........-.-22- eee ree 26,390,789 26,390,789 = 
Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and conversions) — Construc- 
tion neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ......... 2,583,973,451 2,580,786,567 3,186,884 
Repairconstiuchons Reparations. «tos o.aue1s «Male sis cunts ki CRATER: 55,964,539 22,036,213 33,928,326 
Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ...........0.00005 2,817 688,405 2,780,295 017 37,393,388 
Construction revenue:— Revenus de construction. ..6 2704.4 16.5 7.6 se eens 2,639,937,990 2,602,822,780 37,115,210 
Othemreven tieSi—wAutresteventseas misyaieln mye tene tease toe es eee 177,750,415 177,472,237 278,178 
Operating costs (direct) — Total — Coits (directs) d’exploitation ........... 2,334,162,745 2,305 227,903 28,934,842 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ............. 1,015,568,932 1,003,530,822 12,038,110 
Materials iMatenia xe sc: .e tome ile ken out ean agouti ro stoue tin, Ie Since rick ates ie uok aL 605,070,474 $97,744,197 SZ 62Uh 
WaseshO.—SalaisoslO nt sat, onc whatinnn’ pew speeinemreSniws: ober oer Byler < 191,749,531 183,887,713 7,861,818 
Salaries U OE ei raitementsh Ol nh ulnar cota t tne eB orc tet Sus athe ee aetna ge 27,032,168 26,611,349 420,819 
Bari v Terrains atewe pie rie\ 6. es Touiey eels. teva 'veds Yor les ip gh te ACS ie eter oe eee ee 396,084,129 395,903,021 181,108 
Other dmect costs: — "Autres colts GKeCts) oe ais ued how cele Gud dao pane a ee 98,657,511 97,559,801 1,106,710 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 


oa BiSeus 


TABLE 6. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by 
Type of Work, Canada, 1974 — Concluded 


TABLEAU 6. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
le genre des travaux, Canada, 1974 — fin 


New Repair 
construction construction 
Construction Réparations 

neuve 


Item — Détail 


dollars 


Income statement — Concluded — Etat des profits et pertes — fin 


Operating costs (indirect) — Total — Colts (indirects) d’exploitation ........... 252,639,790 246,848,795 5,790,995 
SAlaniogs Ck -ulralteMments: Om tart ec iA ist creer erate Recerca te enact steele 100,406,054 97,384,262 3,021,792 
Badideb is) = CleancesiireCOUVEADICS sacne wc eicle cashel el mene cies clas alse e 6 3,222,401 2,959,874 262,527 
PARC 7 EAN COMONE ra nsens deme eres < Gales) Suph Gee wane te be alee. eatiy lee (a ete 55,850,858 §5,605 ,613 245,245 
DEPLeCla On = ATNOLISSCMECH y S alics dis sce) ecw tt 0 e's ae ohare ee a ae wo abe ane 19,078,590 18,666,177 412,413 
Wier indirect costs — Autres couts 1ndixects bo ue cee sles vote bie die we 2 Sime 74,081,887 72,232,869 1,849,018 


MN PO eRe ena ee maturin a Gray errr ad east eo ay seo) aS. o eip ah eer nk la det copkegenls 230,885 870 228,218,319 2,667,551 
Biota BENETICES. Ae syns oar cual ty. Oyther niki sowed. Sa bche WR Yous! shetie: am dgs 240,840,898 237,970,676 2,870,222 
EO SS st CLUCSINE cages ee ten Cidviok eUe¥iey FH isu o1 Guia. 8), Su asi sy rob fev oh Fy lahjehe ae) sob ah dy apices Gal ge eae 9,955,028 9,752,357 202,671 
Miscellaneous profit (loss) before taxes! 2 — Bénéfices (pertes) divers avant impéts!2. . 14,088,052 13,910,698 177,354 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 


Capital expenditures — Total — Immobilisations . . 0. 0c eh ales i te ee 30,339,506 29,921,770 417,736 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs............. 9,325,493 8,973,475 352,018 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs ....... 21,014,013 20,948,295 65,718 

Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 


Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers 
SalaTICS Lame eeer Jk ieemat ee aensa.t tt eM. 5. Ret eR OP ont) S 31,781,598 30,471,737 1,309,861 


At or above union wage rates — A des taux horaires égaux ou supérieurs a ceux exigés 
PAE NSVACPICATS OUVEICLS sctrauiis aie eb tie gets iin careineie: fo cL hint celta ca Moet inh tke oLde elven 15,789,732 15,245 693 544,039 


Below union wage rates — A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés par les syndicats 


OUVINCTS patie. Meaeet Rushey cist tn any oy aneilaweitnd aiet sayeth iol) ebay Ab Lticas ve! «al la oye 3,381,632 3,110,226 271,406 
Nofspectiede—Nonispecitices: br. «cs, ails) apa so w oa ch eten a eBebeee. ee oa ee 12,610,234 12,115,818 494,416 
Salaried employees — Total — Employésa traitement .............+++2002: 8,099 7,873 226 
Dinecti— Dire ctsier peru preeict. tees trtas we Rew aters pine) Aanek eval oueued site eeutons 1,765 1,741 24 
bdinect> dndineetsa: cat Pee me, cro. oy 5.6: RR Ree tes: 0: sy os ahedne, Gaede es BG | 6,334 6,132 202 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1974 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1974 


Item — Détail 8% -45% 46% - 65% 66% - 85% 86% - 100% 


Total 


number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments — Total — Etablissements...........0-+- 3,211 56 278 351 2,526 


dollars 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 


Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 


dela CONSE CHION 5-5. 0) cus emesis ease scree ore, eas auc as 2,639,937,990 200,024,187 624,305,850 265,434,298 1,550,173,655 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 

construction: 

Single detached — Maisons simples détachées ............ 1,845 879,143 47,150,398 280,027,269 141,702,770 1,376,998,706 

Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi- 

SLACK CES) Seas newer ecoieern ee at leeta sr Sect MRe practe igen Seca temeatr 163,754,184 2359915999 91,560,248 23,394,975 25,206,962 
Row housing — Maisonsenrangée ..........+2-ee00. 226,789,927 52,381,632 104,132,635 17,136,691 53,138,969 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 

[ial (o>: OP ang Anrep raEneRey Corl DoD Shee cee teecety Gu HA sso 265,014,782 57,304,798 61,832,013 57,812,738 88,065,233 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires...... 105,997,601 18,085,225 $6,200,430 Q5SO1723S 6,694,711 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts . . 6,111,564 1,085,081 4,786,809 183,856 55,818 
Other engineering? — Autres travaux de génie?........... 26,390,789 425,054 25,766,446 186,033 13,256 


Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 


New construction (including additions, alterations and conver- 
sions) — Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
eTANSLOVINatlOMS)sosvste rues ay siecete ase acme use eae tere 2,583,973,451 192,885,877 615,607,478 252,132,580 1,523,347,516 


Repair construction!— Reparations’... cs ee ak aie ae ees 55,964,539 7,138,310 8,698 372 13,301,718 26,826,139 


Income statement — Etat des profits et pertes 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ........ 2,817,688,405 236,805,296 680,155 ,748 271,252,998 1,629,474,363 
Construction revenue — Revenus de construction. ......... 2,639,937,990 200,024,187 624,305,850 265 434,298 1,550,173,655 
Other revenue8 — Autresrevenus® ................-: 177,750,415 36,781,109 55,849,898 5,818,700 79,300,708 

Operating costs (direct) — Total — Coitts (directs) d’exploitation. . 2,334,162,745 199,297,829 546,551,493 238,979,759 1,349,333,664 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants .. . 1,015 ,568,932 117,477,874 243,237,846 106,918,807 547,934,405 
Materials Materiatxae. se sien memes a tious ee otehene ene aa 605,070,474 34,018,674 120,179,481 77,095,971 373,776,348 
WageslO! = SalaireshO me sgeys arate vd crwth oee obeceureauenie cue 191,749,531 10,948,994 42,365,870 25,705,014 112,729,653 
Salaries Om slraitemicnts LOsmae me mam iment. Wet sarees ae an anaes 27,032,168 1,994,879 5,837,436 2,724,224 16,475 629 
Mas Ae MCLIAiNS i ae nessa deus jest vate) shies ene soci arien sass gs i omeo ee 396,084,129 28,256,177 108,937,407 20,243,023 238,647 522 
Other direct costs — Autres cotitsdirects...........54... 98,657,511 6,601,231 25,993,453 6,292,720 59,770,107 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1974 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1974 — suite 


Item — Détail Total 8% -45% 46% -65% 66% - 85% 86% - 100% 
Total — Concluded — fin 
dollars 
Income statement — Concluded — Etats des profits et pertes — fin 
Operating costs (indirect) — Total — Coiits (indirects) d’exploitation . . 252,639,790 15,887,487 59,242,527 20,554,047 156,955,729 
Salaries 0)="PraitementstO) ve) e a «obec ra RWEONEs “een a Gaiam 100,406,054 5,901,580 21,212,473 8,762,831 64,529,170 
Bad debts — Créances irrécouvrables .............0-e0000- 3,222,401 348,073 664,532 688,281 SPSS: 
inancing —rhinancement..« Sites artes ato cl ome e.s aie uaa eig $5,850,858 4,880,775 14,466,998 2,886,218 33,616,867 
Depreciation — Amortissement oo... cigs Ke a ahs wares 19,078,590 1,254,402 5,469,656 1,815,081 10,539,451 
Other indirect costs — Autres cofits indirects .............5. 74,081,887 3,502,657 17,428,868 6,401,636 46,748,726 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
deexploitationavantimpotSerrs a. & cules. «ok sick edo 230,885,870 21,619,980 74,361,728 11,719,192 123,184,970 
Rrotin s BENCH CCSEm eee eater trey wet ors «cacy a..8 Mae Pah 240,840,898 21,718,867 75,011,850 13,166,085 130,944,096 
WPOSS) = PO DLCS ccna ciiahg Rowe atte ete Stevia’ id) a lisre, bss fe Shh ay ol eet 9,955,028 98,887 650,122 1,446,893 7,759,126 
Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers 
AVARUMN DOSE Zara, sarc ee daneee) hie Wee Ge) ans Dg Hoe ELA 14,088,052 1,569,479 5,365,546 749,426 6,403,601 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations .............. 30,339,506 307,922 16,001,649 3,184,439 10,845,496 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs. .. . 9,325,493 246,691 2,246,341 1,060,681 §,771,780 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures 
DEULS caren eee Near tr Me eh Sac eR Riera enle'ts, wis. sei ENS piedioehs 21,014,013 61,231 13,755,308 2,123,758 §,073,716 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées 
par les ouviters\salarieswaltw do cty. ii tease ile cinco ceehtechen a eb 31,781,598 1,896,185 6,542,841 4,390,091 18,952,481 
At or above union wage rates — A des taux horaires égaux ou supé- 
rieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers .............-- 15,789,732 1,112,348 2,991,758 2,239,755 9,445,871 
Below union wage rates — A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés 
parilesisyndicats:ouvriers Manas «5+ kee tee so abet ee 3,381,632 301,379 446,246 345,053 2,288,954 
Notspecified.— Non spécifices’ « .nha ats sees Sa ys sane tne 12,610,234 482,458 3,104,837 1,805,283 7,217,656 
Salaried employees — Total — Employés a traitement ........... 8,099 520 1,853 788 4,938 
Directe=- Directs ke tee ashe. sal EEG. . «4 eek 1,765 120 431 192 1,022 


Indirects jindirects, g42 sake ao es st Reker AO © Ge a) oR ES 6,334 400 1,422 596 3,916 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1974 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 


spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1974 — suite 


Item — Détail 


8% - 45% 


46% - 65% 


66% - 85% 


86% - 100% 


Single detached — Maisons simples détachées 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total — Etablissements............... ZO 34 222 290 2,405 
dollars 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 
Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 
deilaiconstnuction( a>. 6 naam a) cites es ta) sto noes ee 1,992,720,392 55,757,968 372,528,688 175,436,023 1,388,997 ,713 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 
construction: 
Single detached — Maisons simples détachées ...........- 1,747,926,564 20,952,914 214,502,747 136,470,622 1,376,000,281 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi- 

AC TACH ECS) varee petttwae re Meee ae re teave, canceee at aimee cation! 66,877,607 6,884,272 40,067,277 14,545 ,987 5,380,071 
Row housing’ —= Maisons enaaneee. ata ee tee as sles ws 44 868,868 751895520 32,770,068 4,358,193 551,087 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 

ALUPIOK) nee Myre, vate se eeare pe esas ee wadus ce@aumres veeesaimty oe eee bin ene? 27,607,255 8,055,967 11,861,847 6,014,829 1,674,612 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires...... 73,852,659 11,603,679 43,033,071 TS5853510 5,362,399 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts . . S55 LOLI 789,129 4,758,192 6,849 16,007 
Other engineering? — Autres travaux de génie? ........... 26,017,262 282,487 25,535,486 186,033 13,256 

Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and conver- 

sions) — Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 

ELAMSHONINALI ONS) treks wasle esha tater eR eee: ewe eee meme ees Daas 1,942,082,085 49,476,959 364,756,251 165,456,534 1,362,392,341 
Repamconsinuen onesie pararlons iris temcieeseamen ss seme em, ten ie 50,638,307 6,281,009 7,172,437 9,979,489 26,605 372 

Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ........ 2,121,103,418 61,612,841 418,210,853 179,759,545 1,461,520,179 
Construction revenue — Revenusde construction.......... 1,9925720;392 55,757,968 372,528,688 175 436,023 1,388,997,713 
Other revenue8 — Autresrevenus8 ..............+.4-: 128,383,026 5,854,873 45,682,165 4,323,522 72,522,466 
Operating costs (direct) — Total — Colts (directs) d’exploitation. . 1,747,054,259 53,488,862 330,983,299 154,788,766 1,207,793,332 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants .. . 709,648,730 34,226,949 143,550,566 58,728,929 473,142,286 
Materials Ss Mate nia samen wats 4b ems aemeih, vucns ocean eet ae 476,612,707 9,275,657 71,333,760 54,300,662 341,702,628 
Waves MOr—aSalairechOlstn ct ce tera Arnie on oet cba CA cle tr ices 148,225,172 6,100,643 23,143,897 17,739,360 101,241,272 
SalanicsO eeuliraiternion tse Obese aren eet ae enn satya 21,663,778 759,982 3,734,003 22081912 15,137,881 
ATR MLCILainSe oe Neem. coy uate bis awe tate nc: wro,ot «Penna ewe as oe 310,344,584 | 1,136,940 70,312,124 LALUSTES S87, DINE 3812983 
Other direct costs — Autres cotitsdirects............. 80,559,288 1,988,691 18,908,949 4,830,316 54,831,332 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 


Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1974 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 


spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1974 — suite 


Item — Détail 


Income statement — Concluded — Etats des profits et pertes — fin 


Operating costs (indirect) — Total — Coiits (indirects) d’exploitation 


iN aTCine k= INANCEMONE coors wuts we ye fobs hind See as, Wo ele Ge 
Depreciation —AmOntissement uci Sade cas ee ease vw oui atae 
Other indirect costs — Autres:coits indirects) 2.4.00... 8 «we es 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
dexploitationiavantampotss «io o 4 cde eo A alo Ss coho ais 


Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers 
avant impots!2 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 


Capital expenditures — Total — Immobilisations............ 


New machinery and equipment — Machines et équipement neufs. . 


New buildings and other structures — Batiments et autres structures 
neufs 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travail- 
lees par les ouvriers salariés 


At or above union wage rates — A des taux horaires égaux ou supé- 
rieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers 


Below union wage rates — A des taux horaires inférieurs a ceux 
OXI ESiPAMOSISVMGICATSHOUVIIETS acne tke sets cs ee) eof ahs aces 


Not specified — Non spécifiées 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 


198,155,576 


83,240,463 

2,072,518 
42,324,143 
14,521,797 


55,996,655 


175,893,583 


183,574,669 


7,681,086 


10,041,702 


17,368,664 


7,600,644 


9,768,020 


25,078,139 


12,322,545 


2,563,815 


OAS by) 


6,643 


1,429 


5,214 


8% -45% 


46% -65% 


66% - 85% 


Single detached — Concluded — Maisons simples détachées — fin 


86% - 100% 


4,552,707 


1,969,053 


151,287 


786,513 
272,719 


APESI/S)SINSI) 


3,571,272 


3,670,159 


98,887 


480,062 


163,505 


102,274 


61,231 


1,033,860 


709,717 


82,977 


241,166 


dollars 


37,876,609 


15,355,784 
251,352 
9,548,347 
3,576,207 


9,144,919 


49,350,945 


49,758,487 


407,542 


3,011,853 


5,061,587 


1,215,304 


3,846,283 


number — nombre 


3,751,835 


1,965,773 


325,229 


1,460,833 


1,234 


284 


950 


15,063,149 


6,561,059 

292,757 
2,147,493 
1,210,802 


4,851,038 


9,907,630 


10,659,498 


751,868 


661,254 


1,944,284 


768,093 


1,176,191 


3,126,913 


1,340,218 


297,121 


1,489,574 


595 


149 


446 


140,663,111 


$9,354,567 
1,377,122 
29,841,790 
9,462,069 


40,627,563 


113,063,736 


119,486,525 


6,422,789 


5,888,533 


10,199,288 


5,514,973 


4,684,315 


17,165,531 


8,306,837 


1,858,488 


7,000,206 


4,601 


952 


3,649 


6). 


TABLE 7. Residential General Buildings Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1974 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1974 — suite 


8% -45% 86% - 100% 


Item — Détail 46% - 65% 66% - 85% 


Double — Maisons doubles 


number — nombre 


Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments — Total — Etablissements.............+% 63 5 12 17 29 


dollars 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 


Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 


deda‘consauctonts. hivic cues aie wo be es) ae ee a < 112,373,044 6,329,168 75,724,743 10,222,497 20,096,636 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 

construction: 

Single detached — Maisons simples détachées ............ 29,574,365 861,085 27,155,945 15279923 277,412 

Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi- 

GETACHEES)) Sa a ten Weeds tanta niniisuadruniementerk ce tre oega cane ences 69,210,680 2,601,092 38,909,217 7,901,522 19,798,849 
Rowshousing —aMarsonsienirancee: a) sme cs eis aealebe aia 10,446,835 1,035 626 9,408,143 3,066 = 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 

TEP IEK) esas vs cece parece et ek coop als) Sera nas gelrerat oe entra 1,051,615 150,102 168,780 1323133 - 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires...... 1,757,216 1,409,072 82,658 245,111 20,375 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts . . 332,333 2T2Z A191 - 60,142 - 
Other engineering? — Autres travaux de génie? ........... - - ~ - = 


Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 


New construction (including additions, alterations and conver- 
sions) — Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transtonmations)\ can vm «in shires ba en rwes woe auneeen tee os 112,081,596 6,329,168 75 724,743 9,980,570 20,047,115 


Repa imconsteteriont=s xc pala TONS mine memeen nie memes earn 291,448 - - 241,927 49,521 


Income statement — Etat des profits et pertes 


Operating revenue — Total — Revenusd’exploitation ........ 118,906,215 6,338,269 80,608,196 10,360,721 21,599,029 
Construction revenue — Revenus de construction.......... 112,373,044 6,329,168 75,724,743 10,222,497 20,096,636 
Other revenue’ — Autres revenus® ................-- 6,533,171 9,101 4,883,453 138,224 1,502,393 

Operating costs (direct) — Total — Coits (directs) d’exploitation. . 93,137,924 5,437,690 60,410,783 9,132,519 18,156,932 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ... 36,542,494 2,057,315 22,734,572 3,454,153 8,296,454 
Ma terjallss—)Materiaux-g-wolapiats cae «oho ah erauayace cis eeneees 21,488,536 222509) 12,696,798 2,974,471 4,594,688 
WiapeskOesSalaireslObee acts tas fence ks o4---.secne ahem ce 4,573,435 343,354 2,537,843 605,798 1,086,440 
SalariesLO: ATraitementsuOur. ne a ole. eins ote ene 931,469 178,867 449,061 112,314 EONE227, 
Mand etiam wpe hale iereh euch sees © seelcuagene Mies 26,649,595 1,385,624 20,161,350 1,737,743 3,364,878 


CRE Me ONCRO Deion OC 259525395 249,951 1,831,159 248,040 623,245 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1974 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1974 — suite 


Item — Détail 8% - 45% 46% - 65% 66% - 85% 86% - 100% 


Double — Concluded — Maisons doubles — fin 


dollars 
Income statement — Concluded — Etat des profits et pertes — fin 

Operating costs (indirect) — Total — Cotits (indirects) d’exploitation . 10,597,735 433,312 6,970,556 947,130 2,246,737 
Salaess 0) =e rraltemmentc home eae wr giacreitere anela wien. teeteiteore 3,234,099 190,884 1,764,146 346,159 932,910 
Bad debts — Créances irrécouvrables .........0c0e een aes 35,524 1555 13,748 7,988 12-233 
Binancing — Rinancement. <5 ss <6. saw iwsis He cee ee es lee 2,131,198 81,145 1,516,193 182,566 351,294 
Depreciation — Amontissement of cans fk eis ee my Dees a lelele $58,202 48,934 370,075 68,888 70,305 
Other indirect costs — Autres colits indirects ........-.e-00-6 4,638,712 110,794 3,306,394 341,529 879,995 

Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’ex- 
PlOitatiOn avant sp OLS aeaas es: sai sie) pees eis: ces in oles tie eae is ins 15,170,556 467,267 13,226,857 281,072 1,195,360 
PEOLite ID ENeLiCeSe ar Rain sateen sitchen. esus ete, Gl aoka teeta 15,676,013 467,267 13,454,206 383,132 1,371,408 
OSS POOLS Sec rascal ah al clea. “ap iet tein etvetod a fod be strut l falgan coe Bol gh wh Soc ah va 505,457 _ 227,349 102,060 176,048 

Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers 
AVAN LAMP OSLO N SARE PeE SHELL ce ee Chae ariel os La veneanauten oto 2,181,399 14,783 2,096,291 8,446 61,879 

Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 

Capital expenditures — Total — Immobilisations ............. 10,775,487 55,947 9,294,758 976,529 448,253 
New machinery and equipment — Machines et équipements neufs . . 197,045 55,947 17,805 29,181 94,112 

New buildings and other structures — Batiments et autres structures 
EUS peu ah alee. ocTakee-& ovaries hic Shen Moss Ginel OL to Shah eine © ang pon 10,578,442 = 9,276,953 947,348 354,141 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 


Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées 


Panles\ouvriens salancu eyes ts isle 1s eid ciate nse: (oes ccca teu 755,725 45,457 426,358 94,810 189,100 
At or above union wage rates — A des taux horaires égaux ou supé- 
rieurs 4 ceux exigés par les syndicats ouvriers..........-..-- 330,850 S570 73,410 55,178 166,505 
Below union wage rates — A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés 
Mamlessy:ndicats:ouviiers ypeusyelebs = svcnaele) cuew ones ct = sel pescis use 28,984 = 13,710 8,572 6,702 
Notispecified’—=Nomispecifiices. « a1 4 sseiecmae ois 6 «fo ar ep 395,891 9,700 339,238 31,060 15,893 
Salaried employees — Total — Employés 4 traitement .......... 346 30 220 29 67 
DCC De eCt srry tal ies va ec sihl oy at pliin (eS) ae oh Rien) lojlol Sie rane ats a eee (pl 15 Su i 12 
Indirect Indirect oi acsac alpen can ieiolcel in) cue celete e) SrS yo ehetrel A hte 


275 is] 183 22 55 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1974 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1974 — suite 


8% - 45% 46% - 65% 66% - 85% 86% - 100% 


Item — Détail 


Row housing — Maisons en rangée 


number — nombre 


Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments — Total — Etablissements............-.. 61 6 16 11 28 


dollars 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 


Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 


delarconStkUuctiOn sy) -<m saew Aen ees es. cataract 201,683,126 33,669,303 102,366,314 11,415,960 54,231,549 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 

construction: 

Single detached — Maisons simples détachées ............- 33,023,419 7,224,564 23,518,253 1,692,751 587,851 


Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi- 
Getachces) ie ve weeny SireowarA a Soc oncten etc ean atime eee 14,323,352 4,785,276 9,049,172 488,904 - 


Rows housing = Matsons-en raneee. eye eels wisi ee oiniel eens 132,124,440 13,669,934 575,113,926 8,752,698 52,587 ,882 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 

ETADIE KOT a cwannies steutams is peanicy ase nent te i od cinemearentst eae itr en. 16,837,356 7,154,112 8,521,573 105,855 1,055,816 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires...... 5,203,445 669,089 4,158,604 Bio oe = 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts . . 28,547 23,761 4,786 - - 
Other engineering? — Autres travaux de génie?............ 142,567 142,567 - - - 


Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 


New construction (including additions, alterations and conver- 
sions) — Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 


CLATISNOUMNATLONS) tie tera ucts soe aint meme asi riebem cn cairn cine 201,206,954 33,621,781 102,253,396 11,133,075 54,198,702 
Repair construction — Reparations. ......-..-..-++-.0-+ 476,172 47,522 112,918 282,885 32,847 
Income statement — Etat des profits et pertes 

Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ........ 207,270,356 35,169,170 105,086,957 11,703,004 39 ,9115225 
Construction revenue — Revenus de construction.......... 201,683,126 33,669,303 102,366,314 11,415,960 54,231,549 
Other revenue — Autresrevenus® ............22000% § 587,230 1,499,867 2,720,643 287,044 1,079,676 
Operating costs (direct) — Total — Coits (directs) d’exploitation. . 176,648,331 30,943,812 90,631,669 10,190,209 44,882,641 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ... 89,954,387 19,615,107 45,584,255 5,147,941 19,607,084 
Materials = Matemanxa feamarccaiemsehn cee iccka ses sensei hae 37,668,854 6,678,430 17,726,313 2,614,244 10,649,867 
WapesOe=:SalairesLO me wna ciaterar Meiners estar rete rss 15,891,883 1,669,358 8,064,180 1,676,965 4,481,380 
SalaniesHO.abtasbementist O.vntstsceaaeen ee se) nace 2,765 662 663,367 1,376,186 170,385 555,724 
Bandy sMerrains) wer tetacsketet tier tes cnet) «: suri eee cytes we 24,195,990 1,580,040 14,495 ,737 304,016 7,816,197 
Other direct costs — Autres cofits directs .............. 6,171,555 737,510 3,384,998 276,658 1,772,389 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1974 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1974 — suite 


Item — Détail 


46% - 65% 


66% - 85% 


86% - 100% 


Income statement — Concluded — Etat des profits et pertes — fin 


Operating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation . 


RInancmer= Hinamcementh wesc) aon cute wislers al slay fucks Gl sacle 
DEpreciatiOn=—-AMONUSSEMPCINE voricheus) lost cuisr'e, o) ey Ao) Gi siles so) Welw care 
Other indirect costs — Autres cofitsindirects .............. 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’ex- 
ploitavion-avantimpotss cm nea one cele Geos re cere he 


Protines Bene tices a smear cae ddan Herd ake a Spenepers casted & 


WO Soe ROHEC Se Na resyrehs She Panay Rt Cat eralad each tS avd atlas atadusush stele venetrd 


Miscellaneous pom (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers 
AVANE HINIPOUS Narain Ah Wiicica oar ence tas Seda eet cagade coe eualin oie 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 


Capital expenditures — Total — Immobilisations ............. 


New machinery and equipment — Machines et équipement neufs. . . 


New buildings and other structures — Batiments et autres structures 
RICLILS tale ever wa caterer ialemcitnte She iata Malaeirs ier os (otern ce Poke Shes 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées 
EE GOONS GOCE GSe <5 5 og dig oo gn tt Om Pe eed ool so 


At or above union wage rates — A des taux horaires égaux ou supé- 
tieurs a ceux exiges par les syindicatsouvriers: 2... s.6 as ee 


Below union wage rates — A des taux horaires inférieurs a ceux exigés 
Dat TES'SY IGICALS OUVEIONS the 8 ete wile. @ © eee ae Sie sf 


Notispecified =sNonispecitices a tiaic.. 0... ae se wis fe we 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 


Row housing — Concluded — Maisons en rangée — fin 


14,899,544 


4,578,152 

145,998 
3,446,868 
1,128,391 


$,600,135 


15,722,481 


15,893,850 


171,369 


1,037,074 


669,322 


654,351 


14,971 


2,392,497 


1,307,621 


378,629 


706,247 


518 


167 


— 


dollars 
1,848 864 6,877,565 
829,794 2,193,519 
70,112 9,877 
386,553 1,609,510 
145,214 317,188 
417,191 2,747,471 
2,376,494 Tl lyfl2s 
2,376,494 7,578,008 
- 285 
585,000 165,047 
49,738 529,804 
49,738 $15,783 
— 14,021 


number — nombre 


278,339 1,180,305 
203,407 561,736 
47,935 74,179 
26,997 544,390 
101 283 

35 92 


66 191 I 


991,150 


400,912 

3,694 
169,965 
165,289 


251,290 


521,645 


555,151 


33,506 


28,998 


253,438 


119,610 


7,521 


126,307 


36 


12 


24 


5,181,965 


IL aiSyaiee77/ 
62,315 
1,280,840 
500,700 


2,184,183 


5,246,619 


5,384,197 


137,578 


258,029 


680,415 


422,868 


248,994 


8,553 


98 


28 


70 


Eaves 


TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1974 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 
spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1974 — suite 


Item — Détail 8% - 65% 66% - 85% 86% - 100% 


| Apartments — Appartements 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total — Etablissements...............--. 136 39 33 64 
dollars 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 

Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de 

LAVCONSELUCHOM of a sie bow te eens RL Ale xe ee ee eee Ee eae 333,161,428 177,953,853 68,359,818 86,847,757 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 

construction: 

Single detached — Maisons simples détachées ............00. 35,354,795 32,962,159 2,259,474 133,162 

Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi- 

StAChees) iewcpeomty.c “ace ore debs ony eal Slemebens, (reese 13,342,545 12,855,941 458,562 28,042 
Row housing: =/Maisonsienrangée: on we we eee ee 39,349,784 35,327,050 4,022,734 - 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les triplex) 219,518,556 83,224,430 $0,959,321 85,334,805 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires......... 25,184,281 13,329,482 10,542,862 1,311,937 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts .. . 180,507 23,831 116,865 39,811 
Other engineering? — Autres travaux de génie?.............. 230,960 230,960 - - 

Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and conver- 

sions) — Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 

LLANISLOUMIA TIONS) Ae fa ee nip ce clo lea Ree eee Mapes: higrielss 328,602,816 176,331,057 65,562,401 86,709,358 
Repaixconstruction— Reparations: clas saweis c+) <i aicietaueins ore ae 4,558,612 1,622,796 2,797,417 138,399 

Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ........... 370,408,416 209,934,758 69,429,728 91,043,930 
Construction revenue — Revenus de construction ............ 333,161,428 177,953,853 68,359,818 86,847,757 
OtherrevenueS'— Autresrevenus® (5000 esa ee te es oe 37,246,988 31,980,905 1,069,910 4,196,173 
Operating costs (direct) — Total — Coiits (directs) d’exploitation ... . 317,322,231 173,953,207 64,868,265 78,500,759 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ...... 179,423,321 92,946,956 39,587,784 46,888,581 
Materials: — ‘Materiauxe eh. 0s. Saba eb so eg ORs eis. crs 69,300,377 35,264,618 17,206,594 16,829,165 
WageslOr= SalairesOls inns iin, team Aa Serie tain eile ese: 23,059,041 11,455,589 5,682,891 5,920,561 
Salaries O)—=ctraitementsl0'y..3 % eter. miss mals. | aes ede 1,671,259 670,849 409,613 590,797 
ANG e—-NCLLAIT S MMCMe toe ae cates ie cea Meret yeti ssl Gilera ath Meat Abeey Cate tian 34,893,960 28,121,769 1,043,677 $,728,514 
Other'direct.costs —Autres'coits'directs <2... ac 02-000 s6 «5 8,974,273 5,493,426 937,706 2,543,141 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1974 — Concluded 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de 


spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1974 — fin 


Item — Détail 8% -65% 66% - 85% 86% - 100% 
Apartments — Concluded — Appartements — fin 
dollars 
Income statement — Concluded — Etat des profits et pertes — fin 
Operating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation . 28,986,935 16,570,401 3,552,618 8,863,916 
Salanics) OF ‘Traitementse 9) meses peck 4 teem eee ehh le 9,353,340 4,810,873 1,454,701 3,087,766 
Bad debts — Créances irrécouvrables .......000000eeeeee 968,361 514,674 383,842 69,845 
Piancings = Pinancemen® © ae. lS. woe sid se JERSE WAS A) ee 7,948,649 5,419,512 386,194 2,142,943 
Depreciation = Amortissementh. iv. tects « cc citric eatlts: atte Sica stan 2,870,200 1,993,721 370,102 506,377 
Other indirect. costs. — Autres colitsindirects 2 22.0h os. sre eae 7,846,385 3,831,621 957,779 3,056,985 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’ex- 
PlOitavion Avan UUMPOtS ace ouch ap ore cet nsl wuss ae ews os) is es 24,099,250 19,411,150 1,008,845 3,679,255 
Brofitt= Benctices o>. 2 Seis AUR- dcccorcl dies BS Bohr ls ei saclokps 25 696,366 19,426,096 1,568,304 4,701,966 
osse=sPertesis., yas > Ae Pe cn etarshe. = PA AB e « cuptanas 1,597,116 14,946 $59,459 1,022,711 
Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers 
avan fimpoOts cer cys. cof DE Sede ds belcueh bare ¢ AM SRT oO emeetenetchs 827,877 581,989 50,728 195,160 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations ............. 1,526,033 1,154,232 227,891 143,910 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs. . . 873,453 536,181 227,672 109,600 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures 
MOUESa CC mon ai acnseey shema  ehaeee Me adele ei etext us hile 652,580 618,051 219 34,310 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées 
patlesouvriers salaries: 33465 0 bey cesncuerc! : SOR eit ae arpa 3,555,237 1,722,872 914,930 917,435 
At or above union wage rates — A des taux horaires égaux ou supé- 
rieurs 4 ceux exigés par les syndicats ouvriers ............-.- 1,828,716 554,306 724,749 $49,661 
Below union wage rates — A des taux horaires inférieurs 4 ceux exigés 
Pariles syndicats OuNTICnSio8 Fitts exerts wc da eS OA tid aw etevekay 410,203 203,594 31,839 174,770 
Not specified:— Nonispécifices s.04 4... cas. & ¢ Sailelel sme wiensr oc 1,316,318 964,972 158,342 193,004 
Salaried employees — Total — Employés4 traitement .......... 592 292 128 172 
Directs D recta err cat ria sects tien eeu mp ae vote oa techs 98 44 24 30 
Indirect —Inditectsia 4. cersteder pia e lefialicw kltes ote: ones le eke nel eal 494 248 104 142 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 


TABLE 8. Residential General Building Contracting Industry, Financial Statistics for Establishments Reporting 
Balance Sheet Information, Classified by Size Group,6 Canada, 1974 
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See footnote(s) on page 49. 
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TABLEAU 8. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques financiéres des établissements 
fournissant des données relatives au bilan, classés suivant la tranche de taille , Canada, 1974 


$500,000 - $1,000,000 - $2,000,000 - eae 
999,999 159991999 9,999,999 - Détail 
et plus No 
number — nombre 
222 | 116 | 81 | HSU) Mlotalidesieta Diissemen tS en acu pun Me cies Aaecaley Say onn 2) oh p oe 1 
dollars Etat des profits et pertes 
266,510,675 279,691,365 $38,155,458 348,030,327 | Total des revenus d’exploitation ................... 2 
256,621,079 267,739,891 508,615,958 305,136,765 Revenuside éonstichion.. ay; .) 0 Wa eae 3 
9,889,596 11,951,474 29,539,500 AD 39S C5 Gi Me MONTITTES TEVENLUSO: =, 5 ordumeandymow man cme aed ynnersbesteri-aCnedioio mori eerste tent eet 4 
227,866,522 239,112,070 449,479,524 263,800,572 | Total des coits (directs) d’exploitation ............... 5 
102,258,424 $09,330,338 206,289,125 10357353165 4 pePalements aux. sous-traitantse, © ne eee ee 2 Serene 6 
66,009,834 63,816,642 | PGE SO Melts Oost S20 a Matemaux ontaccetene che tot Oe ct Meee ater eee) comers 7 
19,021,220 17,791,161 29,477,278 MASS 5355 2m isalaireclOe Pay «tule oie niin ern ot ead 8 
2,124,348 | 2,767,372 | 6,540,202 VASO SDS liraltementshOb.. ...s se eee ce ene ee eee 9 
31,145,308 35,715,134 | 73,056,588 62:65 7,611) | Terrains) os oo os Ce Ray tus sams aricom AEG Ee 10 
7,307,388 9,691,423 16,614,616 14,62.5-43.8 a PAU LES. COULS CILeCtS wae aon iintiie ie artic) ates an vescrie erie 11 
25,250,646 | 27,198,640 51,276,148 35,198,592 | Total des coits (indirects) d’exploitation ............... 12 
12S 2a 72, 13,446,610 18,509,340 WOMGG ig eotraitements LO) oo Bae cn: eee ne aes Aaron aa 13 
342,772 308,037 | 632,555 368,941 Creancesiimecouvrablest pees sheataces oct why em eee 14 
3,713,134 4,944,782 | 13,706,997 HO4ASO 2S si RINAaNcementaw: sac erste (cee sees) oi Sue Romar etek 15 
1,652,807 1,446,195 3,239,332 SOMES USM EA mOntiSSeMentisic: venue. Simcwueita os walamhs Kime tuft Mme ce th 16 
7,229,761 7,053,016 15,187,924 8542696 Nentres coutsandirectss = <5 2-c1e 2 + =. 5 ewewinecwemcen sons wiiroe rnc 17 
13,393,507 13,380,655 | 37,399,786 49,031,163 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts ........ 18 
14,742,826 13,630,652 37,683,878 490363." Benéficesiecysinepeet, kis sears aetna eee 19 
1,349,319 249,997 284,092 — RERECS) Buca esau eh es asa oe aoa iierahees: @ MuaMshaussewn ent 20 
596,097 517,736 1,692,752 4,958,122 | Bénéfices (pertes) divers avant impots!2 ............... 21 
Bilan 
164,832,678 | 278,542,324 618,125,657 431,989,749) | Total-des/actifswey (2 0.0 421.5 «oe PON Sebciee-b-oercet = 22 
9,469,579 6,205,947 16,475,438 9,430,834 | Encaisse et placements temporaires de fonds ........... 23 
30,770,520 29,388,878 72,270,857 34: 016:9865le Camptesastecey on. tt aire ae ean e are) Mes Toten Te 24 
82,088,803 150,980,539 | 329,526,720 LUSH AGL 229 Al UNVeNtalnesiome thi atcaes tras je neat cece tenes as es ere oa 25 
5,298,839 9,815,587 18,262,980 2 S2As8 57 aliAutres-actiisa;court termes) os f.0) 0 0 8 segs ebdaa heres 26 
24,401,583 56,201,618 131,287,523 48-9799 22 aie ln O OLLISALIONS eeeeaisceas ime eerie ele aus cee enemalise ete fecal ace 27 
12,803,354 25,949,755 50,302,139 61,290:922) |" Autres:actifs a tong terme: . a2. =. whe sarees eeu susie Se 28 
164,832,678 278,542,324 618,125,657 431,989,749 | Total du passif et du capital. © 6.0.6 0 ce wes eee 2) 
98,051,671 135,909,288 323,569,574 149512 OLDS IE Passits: alcouxttermen . awtses a ees ke el ese on aaa ane 30 
34,595,269 111,727,022 217,377,066 DIUS:640'9430 | Passifsrallong terme: were... cs aewtemie) mow ee mabe Malas alse 31 
32,185,738 30,906,014 77,179,017 CRA OWS || KOR VOHUPLIN, eA ice Raper ces Wig ee Laer ceeiren ae en denna caverta ed 32 


Voir note(s) a la page 49. 
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TABLE 9. Residential General Building Contracting Industry, Financial Ratios for Establishments Reporting 
Balance Sheet Information, Classified by Size Group, Canada, 1974 


TABLEAU 9. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, proportions financiéres des établissements fournissant 
des données relatives au bilan, classés suivant la tranche de taille® , Canada, 1974 


$10,000,000 
Ze $100,000 -| $250,000 -| $500,000 -}$1,000,000 -}$2,000,000-| and over 
Item — Detail Total | $0-99.999 |"549'999 | 499.999 | 999,999 | 1,999,999 | 9,999,999 = 
et plus 
a Pane “I 
y No. 
Establishments — Total — Etablissements. .. . . = ae) 562 724 405 222 116 81 13 
nombre 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices 
(pertes) nets d’exploitation avant impdots | 
% 745 5:59 6.20 6.20 5.03 4.78 6.95 14.09 
Operating revenue — Total — 
Revenus d’exploitation 
| 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices | 
(pertes) nets d’exploitation avant impots 
% 48.33 23.46 35.12 36.76 41.61 43.29 48.46 71.86 
Equity — Capital 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices 
(pertes) nets d’exploitation avant impdts 
% 14.79 8.70 17.38 19.82 20.06 | 9.38 12.70 EPH 
Total assets minus current liabilities — | 
Total actif moins passifs 4 court terme | | | | 
| | | 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices 
(pertes) nets d’exploitation avant impots 
% 7.74 4.85 8.68 9.80 8.13 4.80 6.05 E35 
Assets — Total — Actif 
Profits!! — Bénéfices!1 times 
saan pee void eae, aaa = 31.54 eveul SV 30.94 | 10.93 54.52 132.65 - 
Losses (absolute value)!1 — Pertes fois | 
(valeur absolue)!1 | 
| | | | 
Fixed assets — Immobilisations 
bets etisteaatrs. tear % 107.77 76.06 | 57.60 71.04 75.81 181.85 170.11 TT9 
Equity — Capital | 
Current liabilities — Passifs a court terme times 
a oes - 2.97 2.14 2.03 1.90 3.05 4.40 4.19 DAG: 
Equity — Capital fois 
Accounts receivable at year end x 365 — 
Comptes a recevoir a la fin de l’exercice x 365 days | 
: ete? - | 41.52 $3.89 44.54 30.25 42.14 Shaeois) 49.02 35.68 
Operating revenue — Total — jours | 
Revenus d’exploitation | 
| 
Operating revenue — Total — | 
Revenug d’exploitation times | 
—_____________....... - 4.10 | 2.86 5.20 6.82 9.01 4.62 4.76 2.00 
Working capital? — Fonds de roulement7 fois 
Current assets — Actifs a court terme times 
—— ee - iS3 1.68 1.54 1.46 1.30 1.45 1.35 Del 
Current liabilities — Passifs a court terme fois 
Assets — Total — Actif times 
en — 1.19 1.26 1.33 1.36 1.24 12 1.14 ; 
Liabilities — Total — Passif fois a 
Cash and temporary investments — 
Encaisse et placements temporaires 
—— ——_____....... % el? 17.01 13.67 15.93 9.66 4.57 5.09 6.37 
Current liabilities — Passifs a court terme 
Bad debt expense — Créances irrécouvrables 
- Yo 1.19 Dail 1.81 1.66 il ita 1.08 
Accounts receivable at year end — 
Comptes a recevoir a la fin de l’exercice 


See footnote(s) on page 49. — Voir note(s) a la page 49. 


FOOTNOTES 


1 Source: Construction in Canada 1974 - 76, Statistics 
Canada, Catalogue 64 - 201. 


2 Actual expenditures 1967 - 1974, preliminary actual 
1975, intentions 1976. 


3 Source: Private and Public Investment in Canada, 
Outlook 1976, Statistics Canada, Catalogue 61-205. Because of 
rounding, totals may differ slightly from totals given elsewhere. 


4 Represents work done by the labour force of 
utilities, government departments and other employees of 
firms not primarily engaged in the construction industry. 


5 “Other building” (item 35) contains structures which 
could not be published in specific categories due to the secrecy 
provisions of the Statistics Act. 


6 Size group is based on firms’ gross operating revenue 
minus sub-contracts. 


7 “Working capital” is defined as current assets minus 
current liabilities. 


8 Other (non-construction) revenues includes sales of 
materials, equipment rental, project management, building 
rental and other types of operating revenue. 


9 Other engineering construction includes marine con- 
struction, waterworks and sewage systems, dams and irrigation, 
electric power facilities, gas and oil facilities, railways, etc. 


10 Wages and salaries represent gross payroll before 
deduction and include employer contributions to employee 
welfare and benefit plans. 


11 Profits and losses are net operating book profits and 
losses before taxes. 


12 Other non-operating revenues are reported net of 
losses and costs. They include investment income, recovered 
bad debts, gain on sale of fixed assets, etc. 


13 British Columbia includes Yukon and Northwest 
Territories. 


14Data in more than one size group have been 
combined to meet secrecy requirements of the Statistics Act. 


15 Information was combined to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


16 Information was omitted to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


17 A breakdown of repair expenditures for residential 
construction by type of structure is not available. 


18In the province of Quebec hourly rates of wage 
earners in the construction industry are subject to the 
“decree” system and therefore are all included in the category 
“At or above union wage rates” for publication purposes. 


EAC 


NOTES 


1 Source: La construction au Canada 1974-76, 
n° 64 - 201 au catalogue, Statistique Canada. 


2 Dépenses réelles en 1967 - 1974, dépenses réelles pro- 
visoires en 1975 et dépenses projetées en 1976. 


3 Source: Investissements privés et publics au Canada, 
Perspective 1976, n© 61 - 205 au catalogue, Statistique Canada. A 
cause de l’arrondissement de certains chiffres, les totaux des 
tableaux ne correspondent pas toujours au totaux apparaissant 
ailleurs. 


4 Comprend les travaux effectués par la main-d’oeuvre des 
Services dutilité publique, des ministéres gouvernementaux et 
d’autres employeurs qui n’appartiennent pas a l’industrie de la 
construction. 


5 Le poste 35 (autres batiments) comprend des construc- 
tions qui ne peuvent étre rangées dans leurs catégories propres en 
vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret. 


6 Groupe de taille est déterminé par les recettes brutes 
d’exploitation moins les contrats en sous-traitance. 


7 “Fonds de roulement” est la différence obtenue lors- 
qu’on déduit les passifs 4 court terme des actifs a court terme. 


8 Revenus ne provenant pas des travaux de construction 
comprennent la vente de matériaux, la location de batiments et 
d’équipement, la maitrise d’oeuvre, et autres genres de revenus 
d’exploitation. 


9 Autres travaux de génie comprennent génie marine, 
canalisations et systémes d’égofit, barrage et irrigation, réseaux 
électriques, installations de gaz et de pétrole, voies ferrées, etc. 


10 La rémunération brute de tous les salariés comprend les 
contributions patronales versées au bénéfice des employés. 


11 Les bénéfices ou pertes sont les bénéfices et pertes 
comptables nettes d’exploitation, imp6t non déduit. 


12 Revenus ne provenant pas de |’exploitation sont ex- 
primés au niveau net, c.-a-d. aprés déduction des pertes et 
dépenses; ils renferment des intéréts d’investissement, de mau- 
vaises créances recouvrées, des gains sur ventes d’immobilisation, 
etc. 


13 La Colombie-Britannique comprend également le Yukon 
et les Territoires du Nord-Ouest. 


14 Tes données de plusieurs tranches de tailles ont été 
groupées pour satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la 
Statistique relatives au secret. 


15 Les données ont été combinées pour satisfaire aux 
prescriptions de la Loi sur la statistique relatives au secret. 


16 On a omis les données pertinentes pour satisfaire aux 
prescriptions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 


17 La répartition des dépenses en réparation de la construc- 
tion résidentielle par genre de structure n’est pas disponible. 


18 Dans la province de Québec, les taux horaires des ou- 
vriers qui font partie de l'industrie de la construction sont sujets 
au “‘décret” provincial et aux fing de cette publication sont donc 
tous inclus dans la catégorie ““A des taux horaires egaux ou 
supérieurs a ceux exigés par les syndicats ouvriers”’. 
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sd Statistics Canada Statistique Canada 


CONFIDENTIAL 


Complete and return address-labelled Please quote your File Reference 
copy in the enclosed envelope. The Number in all correspondence with FORM GC -11 1974 
File Copy is for your own records. Statistics Canada concerning this 


questionnaire. r es 
a = Construction Division 


FILE REFERENCE NUMBER 
THE 1974 CENSUS OF THE 


CONSTRUCTION INDUSTRY 
RESIDENTIAL GENERAL 
BUILDING CONTRACTORS 


Authority — Statistics Act, Chapter 15, Statutes of Canada 1970-71-72. 


Préféreriez-vous recevoir le questionnaire en frangais? eal Oui Oo Non 
Yes No 


SECTION A. GENERAL INFORMATION 


1. Correct name and address if different from above. (Please indicate postal code), = 


2. If your firm during 1974 was active as a general contractor engaged in construction work for others 


involving the direct responsibility and supervision of more than one construction trade, 


please check vd the principal source of your gross revenue: 


(es) Residential contract construction of new houses, (b) Other residential contract construction including 
apartments, country homes alterations, renovations, additions, etc. 
= —_ — 
(c) | Residential repair construction (d) | Residential own account construction for sale 
SS 


f 
Trade or subcontractor (e.g. Carpentry), own account construction for rent or lease, non-residential construction, 


e) | Other activit eae ; : s ui 
(e) y subdivider, out of business, inactive in 1974, etc. 


Please specify: as 


NOTE: If you checked either (a), (b), (c) or (d) above, please complete this questionnaire and return to Statistics Canada. If you specified (e), 
do not complete this questionnaire but return to Statistics Canada, 


All questionnaires must be returned to Statistics Canada within 30 days. You may provide best esti- 
mates if information is not readily available, 


: > Sol : 
3. Check type of legal entity: po I Pisprieverehip 2. (_] Partnership Neill ee 
NOTE: ALL INFORMATION IN THIS REPORT SHOULD PERTAIN TO THE FIRM’S 12 MONTH ACCOUNTING PERIOD WHICH ENDED 
ON ANY DATE BETWEEN APRIL 1, 1974 AND MARCH 31, 1975. 
4, Accounting period for this report is from: to: = 


5. Provinces, territories or foreign countries where construction work was performed. 


6. Please list any joint-ventures (residential construction only) in which your firm participated: 


(a) Name and address: 


(b) Name and address: —— = 


(c) Name and address: z 


(d) Name and address: Orek Z 


(e) Name and address: 2 “ os 


(f£) Name and address: 4 eS eee be 
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SECTION B. PROFIT AND LOSS STATEMENT 


Dollars 
(omit cents) 


Te 


10. 


ll. 


14, 


15. 


16. 


iin 


18. 


19. 


20. 


Qu 


22. 


23. 


24, 


24 


26. 


2 


28. 


29. 


30. 


GROSS OPERATING REVENUE 


Gross construction revenue . 


Other operating revenue (e.g. sales of materials, land, reai estate, rentals, project mangement fees, building manage- 
ment) please specify: 


Moral grass operatingire vine. mvs: orcencceeenen cc eeee rata ie se Paces ns vn wv seneunes yresvo sexe -aenuradasctooatrnaenis sqipenyienestertice snyath MeEseran aa == 
OPERATING COSTS (Direct Costs) 
NOTE: If breakdown of direct costs is not available, please provide percentage estimates for items 12 to 18. 
(Item 19 to equal 100%) 

Sub-conitracts geennexseers.tveriee races: Sevanve aruba caeeieioet fos eateaneds oUpabedn opie Vous ASE Dak ap N afer SR Neas Ata TaeeaaNES occ MOREY SURE Doty Eben ray ae oa 
Construction, matertalstandusup plies. cavities scervrseed cee teereutoy eereautass avnecatetat spvavechanta ascvyeu sessousite pated sucseutnensevehananorocanrrienn 
Exclude other direct costs which are not construction materials; these should be reported below (items 14-18). 
Gross wages ... L 
Paid to all hourly ra 
Gross direct salaries : 
Paid to supervisory field staff, etc, charged to projects, before deductions for income tax, pension plans, insurance, 
etc. 
Employee benetit expense iciccraegecscccescstucsts neaynascoveatuuon ray iver toes com dessins vnc dolcve di tea sug sate daseaen eed nesaeiacaan tues snacks aatcexeuss tree Mumtttnarre eee 
Employer contributions not reported in items 14 and 15 above, such as Workmen’s compensation, Unemployment 
Insurance, pension plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging. 
Land Cost (include cost of services, carrying charges, etc.) 
All other direct costs (e.g. general conditions, repairs, design fees, marketing, realty commissions, location of equip- 
Laihek Choy) eecece nrRere ra eas mre EROCCET ETT MNPEY COP CLIT cere CEMA PAR Tray MMT ELEC MCPRRE MOC RCRE PLOT “AECL ERP PRUETT cre ACNOCCCOMUGMU TTD UMAR EEE Oe ToL COnGNN er cCeiee 

Wotali operating: Costs; cess secsne couse ctonesustasven eveeganey vce svvuseet sayy ateynaoy era vervacneshehatr Aa cna tay tesave dh «7 eae aaee ure feoh Re ER RC & 

OVERHEAD COSTS (Indirect Costs) [ 

Groin scvertvedd walsh OB: Gcieccastsscccydeasccurar tetisaticae aptalagtsacactasnviigetieiy dua miavi gaan shadnaarcatiey Melange rete fe secga pee tenis oy ieeit acuntadasocers aeetetn es 


Paid to executives, administrative staff, engineers,etc., before deductions for income tax, pension plans, insurance,etc, 


Employes beriell tienpisn se 5/5, iSO dates REA Wao Roca han cdes Biieedick rach aaa OM BELA REL AE eee oe eee 
Employer contributions not reported in items 20 above, such as Workmen’s Compensation, Unemployment Insurance, 
pension plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging. 


Total depreciation expense, on buildings, machinery, EquipMeNt, CLC. o.......cccccecccsscesscsscesscescrsccesecassscsceseesterscerseeesenseestenseenes 


Bad debt expense written off .... 


Cost of financing (interest paid on mortgages and Loans) .o.cccccccccccssssssesseecseveccaeseeveeceveetsteecese Re rere BO eee ee 
All other overhead costs (e.g. premises, insurance, legal fees, realty taxes, CCC.) oocccccccccsesscsvavssvsevecsecsvssuvavsevavsacyeveevenes 


MOSAKOVOTHBOG | COBIG.. xcctiry.,- river erecr oaaaid ans reso antatnt ae spies si sanve'sanh vusswas stubs oasnaabenipasycavasepies tavweviy a¥aiiarver abianinnsepeeyiaey 


(a) Work in progress at beginning of reporting period . 


(b) ‘Work in progress atiend of reporting petiod: o.csisisacccdicatevtinsgcuncossassavnevaacesuayaxceeeeipurote peer in $ 


(c) Is land cost included in work in progress above, items 27 (a) & (b)? C] ies [J No 


Net operating profit before: toxes (if loss:please: bracket) ed. cssiovesccsecacesceccese eee coset Pee ee tat case eS EE oro enact eas 
N.B. Please verify that items 19 plus 26 plus (or minus) 28 equal item 11, if not adjusted by difference in work in 
progress. 


Miscellaneous net revenue (If loss, please bracket) 


(a) Income from joint venture operations 


(b) Other (e.g. bad debts recovered, gain or loss on sale of fixed assets, investment income) 


Earnings and withdrawals of working owners or partners (unincorporated companies only) 
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SECTION C. DETAIL INFORMATION RELATING TO SECTION B 


Percentage 


31. Of the construction revenue reported in Section B (item 7) what percentage is derived from 


(apiNewseon'strictiomy y(1)) Om rsieer Cons CMCLLODE textteastny moar racer fica cas tae tase ndalcqu ie Uasphas oqatend test sie vues dedibsnes odes psa b they evadstaced nesses evekeutent iovaa cee 
(ii) Additions, alterations, renovations, conversions 
Cut) Manutacturedisectionaldorsmodular ROmeS cos epucscsueadous ere aececee seu ret oe ete cee eT ee en es ee 


(iv) Manufactured component (panelized) homes ............0.... = CPE CCREEEEERSHERCE ONE EE EEA CRORE a REE EE rca tn 


32. Of the construction revenue reported in Section B (item 7) please indicate the percentages for each type of construction per- 
formed by the firm: 

Residential Building Ca USaniglende talc hile cl pperctyaseepae eta eet pete atthe iro ESR UREA TAT cues Fee tli lnc vt oe cl Sida as ve Pay ieee arr andes 

CB) DOG DS ee rrctenceusemeeseune were rise ceeiceusicevaesveretl mete seas amie ve'aceten ad ses caeeee suse eee ts pANtectsunces hucrsacteteonitaernsccusnares 

NG) Ro Wel Ou Sia Bec cveteccets ss apieon onies carbine ds wena /otc uu aasuad meek Pass xtacs wah wraps vienna e Conus Widaoes on sasuatoieacenaineotapsemmeseppast 

(d) Apartment building (triplex, four or more unit apartment buildings) ...0.....cccccecceccecceeeeeeeeeeeeeseeseveees 

(e) Other residential (ineluding cottages and! CONVEESLOMS)) vy.cxsccscceocssassvessssiecesssrucsacscssatsoxsesayesncedsnsauie Pec 

Nog-residential: buiiding » sGt) Industrrali(ers, factotiess planter mills): s.cc.dasscaseeliacey-casasdssqussscens ea aza eatinunsiiesheWoesssuapaeat craxsyocten vitae 

(g) Commercial\(e.gsoffice buildings, motels; stores). eee ee eS, 


(h) Institutional (e.g. schools, churches, hospitals) 


(i) Other non-residential (e.g. farm buildings, passenger terminals) 


Engineering (j) Highway, road, street and bridge construction 


(k) Other (heavy) engineering (e.g. pipeline, water supply, sewage treatment) ......eccccccccccecceeeeeseeeneeees 


33. Number of dwelling units sold during the reported period (value recorded in Construction Revenue, Section B, item 7) 


34. Were any of the materials reported in Section B (item 13) supplied to 


sub-contractors for installation? .. es ee 1 [] Yes 2 No 
35. Were any construction materials installed by your labour force, supplied by = ar 
your clients:or other eontractors? "ceeir vtec sa., cert erties cebeceetacncu toca bra ueene Po eces 2 | |No 


36. Of total wages paid reported in Section B (item 14) please report (estimated) percentages for each type of trade work performed 
by your own labour force. 


(a) Carpentry (rough and finishing, excluding formwork) ... 


(b) Masonry (brick, block, stone) 
CC) FOF yy OLK AM aetsci mt Petes BG, SME ET 5A os Ode Na ea ear tae Meme Sees eRe sc See aercen ee maSeneS eo cLETE SOREN does saya cactyise sv Saa ous oo nas eewecthtas eteesnaabuenteners 
(d)-Goncréte=work(pourin grandfinishim g))+ myceti sc act scare setae Teese eRe aE UT lda d IO 
Co)ubxcavatinelandietadime si ereen cake ccdeacirascxsny Ueevarece Chegies recep ege seen nie nes ay randeBes rar Sie eeu bee ap ueawie ary IA amen een Cera ae A Sen aat ate ea ees 
GE)NU n'SKL edie eniena ela bout sarees en ee ss Fs cu csucdeen os ook cee eee oe a ane ea OSE ee STC SS OTC TE ede N Tole eT en eT gS 


Other trade work not specified above: 


(g) 


100% 


Percentage 


se 


(h) 


37. For total wages paid, reported in Section B (item 14) please report: 


(a) Total hours worked by the firm’s labour force (reported figure should be the total hours worked, i.e. count one hour of over- 
time paid atime and one half or double timeMas one hour ee eee eee eee en hasten 


NOTE: If your firm has no records of total hours worked, please indicate average hourly wage rate 
WNClUdigis ‘employee Heme les. cicszcsscccscsiawecoadéasicavane.sasushs uhasuatan aan pees MAGN EM emi o oni ccna $e eee, 


(b) Approximately what percentage of total hours worked, re ported in item 37(a) was paid at, or above basic union rates? 
(In Quebec, hourly rates established by provincial decree should be considered as ‘‘union’’.) 


38. For direct salaries paid, reported in Section B (item 15) please report average number of employees o....ccccciccccecsesseseeesererteneetenesees 


39. For overhead salaries paid reported in Section B (item 20) please report average number of employees ...... cisterns 


Percentage 


Number 
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SECTION D. BALANCE SHEET AND CAPITAL EXPENDITURES 


Dollars 
(omit cents) 


BALANCE SHEET 
Assets: 


AQ. \Gashvandsshonta tenn, tnvestments mui. aiivictustescmaccrsesatcsetessscuvuuee seman eethene ate’ ated peer seeeor nce ete MMe te ter ane ee ee saa Cee ees rated 


41, Accounts receivable (Including mortgage advances receivable, holdbacks, less allowance for bad debts) oo... 


AD’ A Gad) WO Tel MLO BEES S) oa nu cue serbestsenctee usec da cy Sen eon UaCaEH. Pah varitava sib nyae sn eNOS eSSRAEL AS cay cose s HeaneNiant pn eT TOT ary 


(Syunventoutestotslan yam terial sme comets termaerey staan eeteasdtc screens scieute Aes sackamesPesiue sobccdae tent de 


(c) Total of (a) and (b) 


430 \Othercotrent- assets (Gar pdeposits., prepakadrexpenSesyl gas erwteniesCeamenmie rae trent nap-eacceces vance cites aaaseueceeeasseeieeeteeerey Nutro 


44, (a) Fixed assets (e.g. property, machinery and equipment) at COSt .....cccscecceceserscecrererseeeeneees 


(bp) yAlccumullatedudepce craton) myraccde«ssyeetesen rossmnteede sr scar ani SDA Mea Ait Ce oan RRS ahaa aoa aee oats : 


(c) Fixed assets less accumulated depreciation 


45), Otherlooe kexmpasseuss(esge investments, imokteacies intampib Les) meee ses cc ra hipeoe ieee seme geen esac Wire sasetuasceivae toasters 
46, Otol SS Sts) | ovysscancereaeepeyteseheeaeece ade PSone tt sil eee Race Seun Ma CEM oea ete eaten RRO RAP Aan a RRR ET ct 


Liabilities and equity 


47, Current liabilities (e.g. accounts payable, short term bank loans and notes payable, holdbacks, advances) ...........0.0... 


48, Long term liabilities (e.g. long term debts, loans, mortgages) 


40 Rouitve(e.prshare capital contributed sunplins, retained CAarmimgS:)) jcnavsavieedudcewsearcsessscaedoceusovientconuceue yee iperseeetaauendsemen iad 


50. TMortealy iter iit ese cara chs ©tcpeasdity ae 93a oe eae tome rs hers cca 8 SNR RSD kets ws Saree tes Pega vd aaa ORE ORME ey ote Re RM Rime mere 


CAPITAL EXPENDITURES 


51. Capital expenditures onnew buildings and structures used by the firm or rented to others. Include capitalized leasehold 
improvements. Exclude expenditures on residential buildings, second hand assets or land. 
Caineicehasediexaliderresidentraliput Late sy wars nccusreteuacet cere terrier ouiehie ita arak oot as enone aan etden ac eran eer ee ete Tee aetna 
(byOwnraccountconstriction (exeludemesidentiall Dwildings) ee .pesescnceensiee-wey sunuesivecdsopenren yaetevreene ese eaena entre eeat eee eens eee ene 


S2aGapitalexpendinressoni new machinerysandie qUipimenne agaceysuerv cee: (a-ha) weeeders tan slunmenanaeasics tu teheet yeayecsts.cvsesevs eure eaesetrese pene 


53. Repair expenditures on buildings and structures .....,..., 


D4, Reparciexpendituressomimachineryandvequipment: scasiscsrtsetssoscasstusoraedss debensnstve «ails overs bashawnavacseastedesUasaepenersinalivnedsuuebel Gvenieey<Ateeee 


RESPONDENT'S EXPLANATORY NOTES 


I {information is needed to complete this questionnaire please contact Peter Zylstra or Pierre Schneider, Construction Division, Statistics Canada, 
Ottawa, Ontario. KIA 0Z6. Telephone (613) 994-9795, Quote file number in all correspondence concerning this questionnaire, 


Copies of the statistical publications resulting from this Census should be available early next summer. A separatenote attachedto your completed 


questionnaire will ensure the delivery of a complimentary copy to you. 


Name of person completing this report Official position 


Statistics Canada use 


Edited 
Business address 

Keyed 
Telephone (Area code and number) Date of this report 

1973 CR 
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E a Statistics Canada Statistique Canada 


Veuillez remplir et retourner la copie | Veuillez inscrire le numéro de réfé- 
avec l’étiquette d’adresse dans l’enve-| rence de votre dossier dans toute 
loppe ci-jointe. L’autre copie est pour | correspondance avec Statistique 
vos dossiers, Canada concernant ce questionnaire. 


NUMERO DE REFERENCE 


CONFIDENTIEL 
FORMULE GC - 11 1974 


Division de la construction 


RECENSEMENT DE L’INDUSTRIE 
DE LA CONSTRUCTION, 1974 


ENTREPRENEURS GENERAUX 
EN BATIMENTS DOMICILIAIRES 


Déclaration exigée en vertu de la Loi sur la statistique, 
chapitre 15, Statuts du Canada de 1970-71-72. 


Would you prefer receiving an English questionnaire? Yes No 


Non 


SECTION A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 


1. Si votre nom et adresse ci-dessus sont inexacts, veuillez faire la rectification voulue et indiquer le code postale. 


2. Si votre entreprise durant 1974 était active comme entrepreneur général engagée dans des travaux de construction pour d’autres tout en assumant 


la responsabilité pour au moins deux métiers spécialisés, veuillez cocher [y] 


la source principale de votre revenu brut: 


@) Constructeur de maisons, appartements, 
chalets 4 contrat, a 
(c) | Travaux de réparation domiciliaire | 


inactif en 1974, etc. 


(e) | Autre activité | 


Veuillez spécifier: 


(b) 


(d) 


Autres constructions domiviliaires 4 contrat, 
rénovations, altérations, rajoux, etc, 


Construction domiciliaire pour votre compte 
destinée a la vente. 


Entrepreneur sous-traitant ou spécialisé (e.g. menuisier), exploitant d’immeubles, lotissement, abandon d’affaires, 


NOTA: Si vous avez coché soit (a), (b), (c) ou (d), veuillez compléter le questionnaire et le retourner A Statistique Canada. 
Si vous avez spécifié (e), ne complétez pas ce questionnaire et retournez le a Statistique Canada. 


tions si les données ne sont pas disponibles, 


Tout questionnaire doit étre retourné 4 Statistique Canada dansles 30jours. Vous pouvez faire des estima- 


Ww 


. Indiquez la forme juridique El Propriétaire 
de votre entreprise: unique 


O Société en Société a 
nom collectif responsabilité limitée 


NOTA: TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE QUESTIONNAIRE DOIVENT SE RAPPORTER A VOTRE ANNEE FISCALE 
QUI S'EST TERMINEE ENTRE LE PREMIER AVRIL 1974 ET LE 31 MARS 1975. 


4, La période comptable couverte par ce rapport est du: 


au: 


5. Indiquez dans quels provinces, territoires ou pays étranger vous avez effectué des travaux de construction: 


6. Veuillez indiguer les raisons sociales et adresses des participations conjointes (construction domiciliaire seulement) dans lesquelles vous < 


avez participe. 


(a) Nom et adresse: 


(b) Nom et adresse: 


(c) Nom et adresse: 


(d) Nom et adresse: 


(e) Nom et adresse: 


(f) Nom et adresse: 
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SECTION B. ETAT DES REVENUS ET DES DEPENSES 


En dollars 


(omettre les cents) 


We 


1K 


12, 


13, 


14, 


15. 


16, 


IGG 


18. 


1), 


21. 


24, 


oy, 


26. 


Pile, 


28. 


7a); 


30. 


REVENU BRUT D’EXPLOITATION 


Revenus bruts des travaux de construction ..... 


ee ous j ‘ , ; aoe 
Autres revenus d’exploitation (e.g. vente de matériaux, terrains, immeubles, location d’immeubles ou d’équipement, 
services divers, etc.) Veuillez spécifier: 


Fotalidugnevenuibrutidgexploitation nara ra arcnmreneten cere Meet a is art sxures cox estat tainesntescne sit sbney'e gual esw nena near apart ne eareeaeteceenens camcereaeaed 


COUTS DES TRAVAUX (Coiits directs) 


NOTA: Si une division des coits directs n’est pas possible veuillez indiquer des pourcentages basés sur une esti- 
mation des postes 12 4 18. (Le poste 19 est égal & 100%) 


Travaux exécutés par vos sous-traitants 


jel detcon'struictionytas../-iiskess otrccestunt taken ee asec vine aaa ate poem merece eater ttecterere eters mercecuunte mat areanrenreen ote’ 
exclure: autres coats directs qui sont 4 rapporter dans les postes 14 4 18. 


Rémunération brute des ouvriers a taux horaire, avant déduction d’impdts et Contributions diverses .o...c.ccccecceete ees 


Salaires bruts des surveillants sur chantiers avant déduction d’imp6ts et contributions diverses ....cccccccececseeseetseeees 
Ce poste représente des coats chargés aux projets, tels que surintendants, contremaitres, 
pointeurs, gardiens, etc, 


Cobts des bénéfices _Marginaux Lai'panaeie nit Buh bee Rey aN SPASM ara A rs Stacia e's /anibisy dg exten va WY aking beats HERS N DAR Gd eRe ater EAE 
Contributions 4 la charge de |’ employeur 1 n’étant pas contenues dans les ipostes 14 et 15 telles que plans de pension, 
assurances accident et autres, vacances payées, etc. Incluez également les bénéfices tenant lieu de rémunération 
tels que transport, logement et nourriture. 


Terrains (Aincluce dépenses poursservices Metco) ycpraltarsccieimasisuanerdee tects tov cashier eraceeene teh oe reser ora eae aT eee 


Tous les autres frais directs (frais de chantiers, location d’équipement, réparations, permis, honoraires, frais de 
SENT ener cra eCerAMCAEPAAC any? Penmaes aerrccenriogr earraeeateterasveaeh Sn ELS) PS aE S OS or POR CEECORPEDOOTAY ORF OER Ray EE PORES SMAI RAT RD ee nib oraereoe 


Total du codt des travaux oo... ccc cerns ee eae eee rae rece LN Re eee 


FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS (Coits indirects) 


Traitements bruts, avant déductions d’impots et contributions diverses .... 
(Direction, cadre administratif, architectes, dessinateurs, estimateurs, etc.) 


Frais des bénéfices marginaux 
Contributions a la charge de |’employeur n’étant pas contenues dans le poste 20 (vacances payées, bonis, trans- 
portations, plans de pension, assurances diverses, etc.) Incluez également logement, etc. tenantlieu de rémunération, 


Frais d'amortissement (sur batiments, machines, outillage et Equipement de bureau) oo... cceccccccccccscscsscevssessevsceesevesersverseees 
Fraistencouru's pourimauvatses dettes monyrecouvroblles) sressvisaninuniatieearneraete crt caianto eats R omy nisk WEEE ed 
Frais de financement (Intéréts hypothécaires et bancaires) 


Tous les autres frais généraux (loyers, assurances, taxes fonciéres, frais légaux, etc.) 


Motalide'sifraisigenerayxietadministtontt sams miacsecc aes cereie ence eer arate toon ateeer cat eee ence Sere aces en eer een a 


a) Travaux en cours au début de |’exercice comptable 


b) Mirayv.aux,en) coursialla finidelvexencicercomptables van same Mnrien mee are nent nrS ete $ 


c) Le cotit des terrains est-il inclus dans 27 (a) et 27 (b)? fed Oui {_] Non 


Bénéfice net d’exploitation avant impéts (indiquez une perte entre parenthéses) 
Nota: Veuillez vous assurer que les postes 19 et 26 plus (ou moins) 28 soient égaux au poste AG, & moins d’étre 
ajustés par la différence des travaux en cours, 


Revenus ou pertes nets divers (Perte entre parenthéses) 


a) Bénéfices provenant des participations conjointes 


b) Autres revenus (tels que gains sur vente d’immobilisations, recouvrements de mauvaises créances, dividendes, etc.) 


Rémunérations et prélévements des propriétaires ou associés actifs (s’applique seulement aux propriétaires uniques 
et sociétés en nom collectif). 
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SECTION C. INFORMATIONS DIVERSES SE REFERANT ALA SECTION B Pourcentage 
31. Quel est le pourcentage de vos revenus de construction rapportés dans la Section B (poste 7) provenant de: 
a) 'Constmiction menves +(1)) Constructron comVeRntionnelllesSuhi placed wiycyyiiurscasste cede ase ean beseech avccerensenauNnanecaecedeatarsaiassaeeckenyerciassecsevudoss 
(ii) Additions, altérations, rénovations, conversions 
(iii)IMalsonis USINEES, EN SECHUONSVOUEN MODULES! Jercencvesefeteeareteteacessacsiinest ctessitavupesapnaviccecucncscvensyssvsnvexseceliiecubieosa 
REV MEALS OMS ESTES, OM 419A ULE RUT rus Ae ae wey arc ae yy yer eced ue apneic aeWs Wear ad Wa BS Sh uu tao shp Hue Touasa  abab vn paNeTESiTesweeeeniad 
b) Réparations (dies 4 la détérioration d’age et 4 d’autres dommages phySiqueS) .......ccccccecsessescccvceeseseesesscseenseceesscssesseseneesseneeesenses fo 
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d) Appartements avec trois logis ou plus 
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Avez-vous fourni 4 vos sous-traitants (sae leur installation une partie des a8; 
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ou par d’autres entrepreneurs? 1] Oui 2 ia Noe 
2 reds 2 5 : a 2s Pourcentage 
Pour l’ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B (poste 14) veuillez estimer le pourcentage des travaux spécia- Ouse CRIS 
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Pour l’ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B, (poste 14), veuillez fournir les détails suivants: Heures 
a) Le total des heures de travail contribuées durant |’exercice en cours par votre force ouvriére (Veuillez inclure et exprimer 
le surtemps en heures simples, e.g. comptez seulement une heure pour temps payé 4 tarif double) 
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Effectif moyen du personnel durant l’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 15) .......... 


Effectif moyen du personnel durant l’exercice comptable dont la rémunération est tapportée dans la Section B (poste 20) 
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SECTION D. BILAN ET DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 


En dollars 
(omettre les cents) 


BIL AN 


Actif: 


40. Encaisse, placements temporaires de fonds 


41. Comptes 4 recevoir .. 
(Retenues, billets, avances sur 


AQ Ma) elta Vaux. ENiGOWLS, .ccepumseaerieeiastists ines tuseweatiecue dacs teiavw soaeaon¢ oma apey dates ees Ra DRS AONE Repairs 


(b)Minventairesi(Nerrains: matériaux, etc.) casaiciuentistentisieaiuss.t.nvnentecteacnoincteantantte ruemrenn 


(e)) Motalide (ay plirsy(b) meme remy cr enaee eter teas te eretstrse scatter vias seerenearcateeine ae oteatieaee arenerr a aiccatecees Seren naeranpere eater aaa cm et eee eee 


43, Autres actifs 4 court terme (Dépots, frais payés d’avance, etc.) 


44, (a) Immobilisations (Batiments, é€quipement, etc.,) aU PLix COULAMNE isiccceccccreersesseeeretereerereens 


(b) "Amortissements  accuinule's: Wa ccasaveres vai vunvepiee tress ces pte oncnee lesen asten sa seo ere ser eehoanse aan iCeane nLite 
(c) Immobilisations moins amortissements accumulés ... 
45. Autres actifs 4 long terme (Placements, hypothéques, valeurs intangibles, CCC.) ...cccccsccceccsssseseessesersseseeeceeeseesceecseenseasersneas 
46, Total desl eti tcc. iis, -nccnvssuorccvannenspeassasenvevessbevarevassemehe satiate ag te Menmen tener va de tecaak 7 again eee eer Eat eee aE ROR GION e Me wep cide eitaae ace ace vo ay eerie 


Passif et capital: 


47. Passif a court terme (Comptes payables, emprunts bancaires, billets, retenues, avaNnCeSs, CC.) iiiecsccesesseccceeersersserecsees 
48. Passif 4 long terme (Débentures, obligations, préts, hypoth ques, €tC.)  ..issssscecscesssacerscersssseeccceeceesstneesecensenasersecseesneesnersesaes 
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DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 


51. Dépenses en immobilisations pour batiments et structures neufs, utilisés par votre firme ou donnés en location 4 des 
d : one : Mee ee ; j 5 . 
tiers (y compris les améliorations capitalisées des propriétés prises en location). A exclure: dépenses pour habita- 
tions,machines et outillage de seconde main, ainsi que terrains achetés. 
(aAchetés desttiers (saul hableacvone yo csryccves--cc-saewtdanrvetevsctsn vecsasnrstte-aienanvovovdev-ooenaneteeseennrnversentecen Ras ay moe PIN ee eo oo SNP 
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53. Dépenses en réparations pour batiments et structures 


54, Dépenses em reparations pour,machines et owti lla Be: ce cieicievensacassentiasns seve sa cisvasteusiegneeyass tadedoouquvaxp choca bas saiilenseeseudeapanasze  tiasheeeot me 


NOTES EXPLICATIVES 


Sivous désirez de plus amples renseignements pourremplir le présent questionnaire, veuillez communiquer avec P. M. Schneider, Division de la 
construction, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0Z6. Téléphone (613)994—-9795. Pour toute communication, veuillez indiquer le numéro du 


dossier. 


Nous devrions étre en mesure de distribuer gratuitement aux entrepreneurs des exemplairesde notre publication statistique, au début de I’ Eté pro- 


chain, Si vous désirez recevoir une copie, veuillez attacher une note % cet effet au présent questionnaire. 


Nom de la personne chargée de remplir la Titre officiel 


présente déclaration 


Vérifié: 


Adresse commerciale 


Codifié: 


Téléphone (indicatif régional et numéro) Date 
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Publications choisies sur les travaux de construction 


Catalogue Annuel 


61-205 _ Investissements privés et publics au Canada, Perspectives, Bil. 

61-206 _Investissements privés et publics au Canada, Perspectives, Revue de la mi-année, Bil. 
64-201 La construction au Canada, Bil. 

64-203 Permis de batir, Bil. 

64-204 Les entrepreneurs d’installations mécaniques, Bil. 

64-205 Les entrepreneurs d’installations électriques, Bil. 

64-206 Les entrepreneurs de grande route, chemin, rue et pont, Bil. 

64-207 Les entrepreneurs généraux en batiments non-domiciliaires, Bil. 


64-208 Lindustrie des entreprises générales en construction domiciliaire, Bil. 


Mensuel 


64-001 Permis de batir, Bil. 


64-002 _Logements mis en chantier et parachevés, Bil. (Auparavant, Construction domiciliaire neuve) 
Bil. — Bilingue 


Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada 
publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant 
dans le domaine économique que social. On peut se procurer gratuite- 
ment un catalogue complet des publications courantes 4 Statistique 
Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 


(English, back cover) 


Catalogue 
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64-205 
64-206 
64-207 
64-208 


64-001 
64-002 


Selected Publications Dealing with Construction Activity 


Annual 


Private and Public Investment in Canada, Outlook,Bil. 
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Construction in Canada, Bil. 

Building Permits, Bil. 

The Mechanical Contracting Industry, Bil. 

The Electrical Contracting Industry, Bil. 

The Highway, Road, Street and Bridge Contracting Industry, Bil. 

The Non-Residential General Building Contracting Industry, Bil. 

The Residential General Building Contracting Industry, Bil. 


Monthly 
Building Permits, Bil. 
Housing Starts and Completions, Bil. (Formerly New Residential Construction) 


Bil. — Bilingual 


In addition to the selected publications listed above, Statistics 
Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian econo- 
mic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publica- 
tions is available free on request from Statistics Canada, Ottawa 
(Canada), K1A OTE. 


(Frangais, intérieur de la couverture arriére) 
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PREFACE 


This publication provides statistical data on 
selected financial and operational characteristics of 
construction establishments primarily engaged as gen- 
eral contractors in residential building. 


Except for introductory Tables 1 - 4 which are 
reproduced from the Statistics Canada publication 
Construction in Canada (Catalogue 64 - 201), the data 
for Tables 5-9 outlining volumes, costs and other 
characteristics for residential general contractors are 
based on a direct survey of all contractors having gross 
business income in excess of $500,000. For smaller 
businesses, substantial use was made of sampling 
techniques as well as administrative records provided 
by Revenue Canada. As such, a significant reduction in 
the response burden to the industry was achieved 
during the 1975 census. The number of contractors 
being asked to complete the annual questionnaire was 
partially reduced. Both sampling and the use of 
administrative records will become an integral part of 
the census program in future years. A more detailed 
description of these procedures can be found on 
page 9 under the heading “Methodology”. 


The introductory Tables 1-4 provide general 
statistics on construction activity in Canada. Among 
the breakdowns presented is construction volume done 
by the Construction Industry and that done on 
contract or own account by the other sectors of the 
economy in Canada (Table 1). 


The portion of construction industry output 
performed by residential builders is statistically de- 
tailed in Tables 5-8. Construction by these con- 
tractors is presented by provincial and Canada totals in 
Table 5 cross-classified by gross revenue size groups. 
These statistics provide information on types of con- 
struction performed, labour inputs, capital and repair 
expenditures, other costs, profits and losses. Tables 6 
and 7 provide similar statistics cross-classified by 
establishments primarily engaged in new and repair 
construction, and by degree of specialization in type of 
construction. Tables 8 and 9 provide financial infor- 
mation in absolute values and ratio form respectively, 
at sample level. 


The cooperation of the general contractors in 
the building industry is gratefully acknowledged. Their 
contribution in questionnaire field testing and response 
made this publication possible. 


PETER G. KIRKHAM, 
Chief Statistician of Canada. 


PREFACE 


La présente publication renferme des données 
Statistiques sur certaines caractéristiques relatives aux 
finances et aux opérations des établissements de construc- 
tion qui sont essentiellement des entrepreneurs généraux 
en batiments domiciliaires. 


A Vexception des tableaux introductoires 1 - 4, 
tirés de la publication de Statistique Canada intitulé La 
Construction au Canada (n° 64-201 au catalogue), les 
données pour les tableaux 5-9 référants au volume, au 
cout et aux autres caractéristiques des entrepreneurs 
généraux en construction domiciliaire découlent d’une 
enquéte directe de tous les entrepreneurs ayant des 
revenus d’exploitation supérieures a $500,000. Pour les 
petites entreprises, ou a eu recours de facon substantielle a 
des techniques d’échantillonage et aux documents adminis- 
tratifs de Revenu Canada. Ce procédé a réduit considéra- 
blement le nombre d’entrepreneurs assujettis en 1975 a 
une enquéte annuelle directe. L’échantillonnage et la 
consultation de documents administratifs feront partie 
intégrante des programmes de recensement pour les 
années a venir. Une description plus détaillée des mé- 
thodes utilisées se trouve a la page 9, sous la rubrique 
“Méthodologie”’. 


Les tableaux introductoires 1-4 présentent des 
statistiques générales sur les travaux de construction au 
Canada. Parmi les répartitions présentées, on trouvera des 
chiffres sur le volume de la construction effectuée par 
Pindustrie du batiment et des travaux publics et sur le 
volume de la construction effectuée 4 contrat ou pour 
compte propre par les autres secteurs de I’économie au 
Canada (tableau 1). 


La partie du produit de l'industrie du batiment qui 
ressortit aux entrepreneurs en batiments domiciliaires fait 
Yobjet de statistiques détaillées qui sont publiées aux 
tableaux 5-8. La construction de ces entrepreneurs est 
présentée par province et pour le Canada entier au tableau 
5, avec recoupements selon les tranches de taille des 
recettes totales. Ces statistiques donnent des renseigne- 
ments sur les types de construction exécutée, les entrées 
de main-d’oeuvre, les dépenses d’investissement et les 
dépenses de réparation, les autres frais et les bénéfices. Les 
tableaux 6 et 7 renferment des statistiques semblables, 
recoupées selon les établissements dont l’activité princi- 
pale est la construction neuve ou les réparations et selon le 
degré de spécialisation par genre principal de construction. 
Les tableaux 8 et 9 contiennent des renseignements 
financiers en valeur absolue et sous forme de ratios 
respectivement fondés sur des échantillons. 


Nous remercions de leur collaboration les entre- 
preneurs généraux de l’industrie du batiment. Leur contri- 
bution aux essais sur le terrain du questionnaire et leur 
collaboration au moment de remplir le questionnaire ont 
rendu possible cette publication. 


Le statisticien en chef du Canada, 
PETER G. KIRKHAM. 


SYMBOLS SIGNES CONVENTIONNELS 


The following standard symbols are used in Les signes conventionnels suivants sont employés 

Statistics Canada publications: uniformément dans les publications de Statistique Canada: 

.. figures not available. .. nombres indisponibles, 

... figures not appropriate or not applicable. ... Wayant pas lieu de figurer. 

— nil or zero. — néant ou zéro. 

-- amount too small to be expressed. - - nombres infimes. 

P preliminary figures. P nombres provisoires. 

T revised figures. ™ nombres rectifiés. 

x confidential to meet secrecy requirements of the x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 


Statistics Act. statistique relatives au secret. 
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REVUE GENERALE 


GENERAL REVIEW 


Travaux de construction 


Construction Activity 


ensemble des travaux de construction comprend 
les travaux de lindustrie de la construction proprement 


dite et les travaux exécutés par la main 
établissements qui ne sont pas classés dans | 


la construction (généralement d 


Total construction activity comprises the output 


of the construction industry, plus the output by 


oeuvre des 


qd’ 


construction labour forces of establishments classified 
to other than the construction industry (usually 


referred to as force or own account construction). 


industrie de 


a 


le nom de 


ésignée sous 


2 


construction de main-d’oeuvre ou construction pour 


propre compte). 


Construction par branches d’activité 


Construction by Sectors 


en- 


tition de I’ 


épar 


tre la r 


semble des travaux de construction en 1975 basée sur les 


dépenses par les principales branches d’activité. 


emon 


Le graphique A d 


Chart A provides a breakdown of the construc- 


tion activity in 1975 by principal sectors on the basis 


of total construction expenditure. 
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Finance, assurance, etc. 


Ministeres gouvernementaux 


Institutions 


Service d’utilité publique 


Utilities 
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Other sectors 
Autres secteurs 


Mines, puits de pétrole, etc. 


Mining, oil wells, etc. 


Chart B provides a breakdown of the total value Le graphique B démontre la répartition de la valeur 
of construction work performed in Canada in 1975 by globale des travaux de construction exécutés en 1975 au 
principal types of structures. Canada selon le genre de la construction. 

Chart — B Graphique — B 


Construction Work by Type of Structure, Canada, 1975 
Travaux de construction selon le genre de construction, Canada, 1975 


Engineering construction Y Industrial buildings 
Travaux de génie YY Batiments industriels 


J Residenti ildi RE ARR ituti ildi 
LAA revisions FY cattces nanavonros 
ae Commercial buildings Other buildings 
Batiments commerciaux Autres batiments 
The total value of construction activity in 1975 En 1975, la valeur globale des travaux de construc- 
(as detailed by sector and type of construction in tion répartis en détail par secteur et genre de construction 
Tables 1-4) was $28.4 billion. Building construction dans les tableaux 1-4 s’est élevée 4 $28.4 milliards. La 
accounted for $16.6 billion, while the engineering construction de batiments représentait $16.6 milliards de 
portion contributed another $11.8 billion to the total lensemble alors que la part des travaux de génie était de 
programme. Of the total value of work for building $11.8 milliards. De la valeur globale des travaux de 
construction, $15.2 billion was put in place by construction de batiments, $15.2 milliards en travaux ont 
construction contractors, with the balance of $1.4 été exécutés par des entrepreneurs en construction et le 
billion being performed by own account labour forces. solde, soit $1.4 milliard en travaux, a été exécuté par la 


main-d’oeuvre utilisée pour propre compte. 


The residential component of building construc- 
tion accounted for $8.7 billion, of which $8.1 billion 
was put in place by construction contractors and $0.6 
billion by own account labour forces. The non-residen- 
tial portion of building construction was $7.9 billion 
and consisted of $7.1 billion put in place by construc- 
tion contractors and $0.8 billion performed by own 
account. 


New construction accounted for $13.9 billion of 
the total building programme, with $13.1 billion put in 
place by construction contractors and $0.8 billion by 
own account. The repair component of building 
construction was $2.7 billion of which $2.2 billion was 
performed by construction contractors and $0.5 billion 
on Own account. 


Methodology 


In previous census publications, data were ac- 
cumulated and published as reported. No estimate was 
made for non response or for firms not included in the 
census. It was known, however, that the majority of 
the missing firms were small and that the coverage in 
terms of dollar volume ranged from 85 to 90% for the 
various sub industry groups. During the 1975 census 
cycle, methods were used to provide universe level 
estimates as follows: 


Construction firms were separated by total operating 
revenue into two groups; those with more than 
$500,000 revenue in 1975, and those with less than 
$500,000. The larger firms received the census long 
form. A sample of the smaller firms was selected by 
industry and size for the collection of financial and 
non-financial data. The sampling rates varied between 
10 and 50% for firms with less than $50,000 annual 
revenue. Financial data were collected for all firms 
with between $50,000 and $500,000 total operating 
revenue. The financial information was obtained 
from administrative records provided by Revenue 
Canada. Non financial data (i.e., operating character- 
istics and labour data) were collected for a sub 
sample of this group, numbering approximately 
10,000 contractors, by means of an abbreviated 
survey form. The sample results were inflated to the 
universe level using the weight associated with each 
record in the sample. The weight for a record was 
calculated as the inverse of its probability of in- 
clusion in the sample (sampling rate), corrected for 
non-response. The large and small firm results were 
then merged and tabulated to produce the tables 
contained in this publication. 


La construction résidentielle s’est chiffrée 4 $8.7 
milliards, dont $8.1 milliards imputés 4 des entrepreneurs 
en construction et $0.6 milliard 4 la main-d’ oeuvre utilisée 
pour propre compte. La part des batiments non-domici- 
liaires a été de $7.9 milliards, soit $7.1 milliards pour les 
entrepreneurs en construction et $0.8 milliard pour la 
main-d’ oeuvre utilisée pour propre compte. 


La construction neuve a représenté $13.9 milliards 
de l’ensemble du programme du batiment, dont $13.1 
milliards imputés a des entrepreneurs en construction et 
$0.8 milliard a la main-d’oeuvre utilisée pour propre 
compte. En ce qui concerne les réparations de batiments, 
elles se chiffrent 4 $2.7 milliards, dont $2.2 milliards pour 
les entrepreneurs en construction et $0.5 milliard pour la 
main-d’ oeuvre utilisée pour propre compte. 


Méthodologie 


Dans les publications antérieures du recensement, 
les données étaient rassemblées et publiées telles que 
déclarées. On n’a fait aucune estimation pour les non- 
répondants ou les entreprises non recensées. On savait, 
toutefois, que la plupart des entreprises omises étaient 
petites et que le volume en dollars que représentaient les 
entreprises incluses s’échelonnait entre 85 et 90 % dans les 
divers sous-groupes de l’industrie. Au cours du cycle 
censitaire de 1975, on a utilisé une méthode qui permet 
de calculer des estimations au niveau de l’univers. Voici 
comment: 


Les entreprises de construction ont été partagées en 
deux groupes selon le total de leur revenu d’exploita- 
tion; plus de $500,000 et moins de $500,000 en 1975. 
Les grandes entreprises ont recu la formule longue du 
recensement. Les petites entreprises ont fait objet d’un 
échantillon tiré selon l’industrie et la taille aux fins de la 
collecte de données financiéres et non-financiéres. Les 
fractions de sondage ont varié entre 10 et 50 % pour les 
entreprises dont le revenu annuel matteignait pas 
$50,000. Des données financiéres ont été obtenues pour 
toutes les entreprises dont le revenu brut d’exploitation 
séchelonnait entre $50,000 et $500,000. On a obtenu 
les renseignements financiers en consultant les docu- 
ments administratifs de Revenu Canada. Pour receuillir 
les données non-financiéres (c.-a-d., les caractéristiques 
d’exploitation et les données sur la main-d’ oeuvre) on a 
envoyé a un sous-échantillon de ce groupe, comprenant 
environ 10,000 entrepreneurs, une formule d’enquéte 
abrégée. Les chiffres de I’échantillon ont été gonflés au 
niveau de l’univers a l’aide du coefficient de pondération 
lié 4 chaque document de l’échantillon. Le coefficient 
de pondération d’un document est égal a l’inverse de sa 
probabilité d’inclusion dans l’échantillon (fraction de 
sondage), une fois faite imputation de la non-réponse. 
Les résultats obtenus pour les grandes et petites entre- 
prises ont ensuite été regroupés et totalisés en vue de 
dresser les tableaux figurant dans la présente publica- 
tion. 


= sO 


The following table shows the estimate of total 
Operating revenue and a measure of its reliability for 
the residential general contractor industry by size 
groups, provinces, or regions. 


The percentage are such that, with probability 
95%, the percentage difference in absolute value, 
between the estimate and the true value would be at 
most the percentage shown. 


Further Information 


Users of the statistics are cautioned that the 
industry results, as published, do not represent all 
residential construction performed in Canada during 
1975 for the following reasons: 


(a) Significant residential building construction is per- 
formed by owner builders and project managers 
who are not classified to the construction industry 
and who for this reason, are not included in this 
census. 


(b) Residential building construction performed by 
general contractors primarily engaged in non-resi- 
dential and engineering construction is not included 


The data presented in this publication represents 
only a selected portion of total 1975 statistical 
information available on the Residential General 
Building Contracting Industry. Additional statistics (in 
grouped totals only) or other information such as 
definitions, methods and coverage, may be made 
available on user request. 


Le tableau suivant présente l’estimation du total de 
leurs revenus d’exploitation et une mesure de sa fiabilité 
pour l'industrie des entrepreneurs généraux en construc- 
tion domiciliaire, par tranches de taille, provinces ou 
régions. 


Les pourcentages sont exprimés de telle facon 
qu’avec une probabilité de 95 %, la différence de pour- 
centage en chiffres absolus entre l’estimation et la valeur 
réelle ne dépasse pas le pourcentage indiqué. 


Remarques finales 


Il y a lieu de rappeler aux utilisateurs des statis- 
tiques que les résultats publiés ici ne représentent pas les 
caractéristiques de toute la construction de batiments 
domiciliaires effectuée au Canada en 1975 pour les 
raisons suivantes: 

a) Une partie considérable des travaux de construction 
domiciliaire est exécutée par des constructeurs pro- 
priétaires ou par des organisations de gérance qui ne 
sont pas classés dans l’industrie de la construction et 
qui, de ce fait, ne sont pas compris dans ce recense- 
ment. 


b) Les travaux de construction domiciliaire exécutés par 
des entrepreneurs généraux qui exécutent principale- 
ment des travaux de construction non-domiciliaire et 
de génie ne sont pas compris. 


Les données publiées dans ce rapport ne représen- 
tent qu'une partie de l’ensemble des données statistiques 
disponibles sur l'industrie des entrepreneurs généraux en 
batiments domiciliaires pour 1975. On pourra obtenir sur 
demande d’autres données statistiques (sous forme d’agré- 
gations seulement) ainsi que de plus amples renseigne- 
ments, par exemple, sur les définitions, les méthodes et le 
champ observé. 


$500,000 and over! Total all size groups 
$0 - 249,999 $250,000 - 499,999 - = 
et plus! Ensemble des tranches de taille 
‘in 9 ha 
Province Total Ries, Total Total Total 
operating Reliability operating Reliability operating Reliability operating Reliability 
revenue level revenue level revenue level revenue level 
Total du Niveau de Total du Niveau de Total du Niveau de Total du Niveau de 
__tevenu fiabilité revenu fiabilité revenu fiabilité revenu fiabilité 
d’exploitation d’exploitation d’exploitation d@exploitation 
= 
$ % $ % $ % $ % 
Atlantic provinces — Provinces 
deTAtlantique .. was 05> 62,029,761 1.08 32,777,832 0.96 76,503,853 = 171,311,446 0.43 
(OLE ORR Aare nen Okt aeaeres T 290s I 592 0.37 121,042,695 — 326,202,381 = 577,056,668 0.08 
Ontario rese.esancat) seein oan 271,046,004 0.35 178,146,226 ~ 1,003,546 ,026 = 1,452,738,256 0.07 
ManItOD AEs see aveisilcl oh 30,179,483 157 10,911,708 1.00 121,193,640 = 162,284,831 0.30 
Saskatchewan teh. ale th 25), 26,471,226 1.39 13,614,708 1.00 92,848,914 = 132,934,848 0.30 
Albertaney tien -ennie erie 71,635,270 1.25 52,634,527 1.00 590,773,043 = 715,042,840 0.15 
British Columbia — Colombie- 
Britanmique:c.. st ais. e+ 189,401,132 0.61 95,790,642 0.03 294,576,726 = 579,768,500 0.20 
GCanddaynt ann Ant Rome hes 780,574,468 0.23 504,918,338 0.11 | 2,505,644,583 = 3,791,137,389 al 0.05 
t aul 


: 1 Data for establishments with operating revenue over $500,000 are collected at universe level and for that reason are not subject io sampling error. — Les donnéespour 
les etablissements avec des revenus d’exploitation de $500,000 et plus sont collectées au niveau de l’univers statistique et de ce fait ne sont pas sujet a l’erreur d’échantil- 


lonnage. 


The Residential General Building 
Contracting Industry 


The earlier mentioned $8.1 billion value of 
residential building construction, put in place by 
construction contractors, reflects the contributions of 
both general and specialized trade contractors. For the 
most part, the contracts for these structures were 
awarded to Residential General Building Contractors, 
and it is their activity which is the subject of this 
publication. 


Industry results for 1975 of Residential General 
Building Contractors indicate that establishments 
classified to this industry segment had a total operating 
revenue amounting to $3,791,137,389. This figure 
comprises $3,579,333,452 of total construction work 
(including work sub-contracted out by these general 
contractors) and $211,803,937 of other operating 
revenues such as project management, sales of materials 
and rentals. 


In terms of construction work by own labour 
force (i.e., revenue minus work sub-contracted out) 
these contractors contributed $2,362,191,182 con- 
struction industry output. 


Tables 5, 6 and 7 report operating statistics in 
the sense that revenue and costs are adjusted for 
change in work in progress to represent value of 
construction put in place. The financial statistics in 
Tables 8 and 9 are based on income statement and 
balance sheet information as reported. Revenues are 
not adjusted and do not represent work put in place 
due to the fact that not all billings are recognized as 
revenue within the current year. 


Summarized in Chart C are the 1975 residential 
contracting industry levels of profit (before loss), net 
profit and loss for Canada and the provinces. The 
provinces are arranged in ascending order on the chart 
on the basis of their individual total profit level. 


ihe: 


L’industrie des entrepreneurs généraux en batiments 
domiciliaires 


Les $8.1 milliards mentionnés plus haut repré- 
sentent la valeur des travaux de construction domiciliaire 
mis en place par des entrepreneurs en construction et 
représentent les contributions des entrepreneurs généraux 
et spécialisés. Dans la majorité des cas, les contrats de ces 
travaux ont été adjugés a des entrepreneurs généraux en 
construction domiciliaires; et c’est lactivité économique 
de ces derniers qui fait objet de la présente publication. 


Les données pour 1975 sur l’industrie des entrepre- 
neurs généraux en constructions domiciliaires indiquent 
que les établissements classés dans ce secteur de l’industrie 
ont eu une valeur globale de revenus d’exploitation de 
$3,791,137,389. Ce chiffre comprend $3,579,333 ,452 en 
recettes totales provenant de la construction (y compris 
les travaux confiés en sous-traitance par les entrepreneurs 
généraux) et $211,803,937 provenant d’autres sources 
comme la maitrise d’ oeuvre, la vente de matériaux et les 
locations. 


En termes de travaux exécutés par leur propre 
main-d’oeuvre (c.-a-d., recettes moins travaux confiés en 
sous-traitance), apport de ces entrepreneurs au produit 
de l’industrie de la construction a été de $2,362,191,182. 


Les tableaux 5, 6 et 7 donnent les statistiques 
d@exploitation, en ce sens que les revenus et cofits sont 
ajustés pour tenir compte des changements dans les 
travaux en cours afin de représenter la valeur des travaux 
de construction exécutés. Les statistiques financiéres des 
tableaux 8 et 9 sont basées sur des renseignements tirés de 
létat des revenus et du bilan. Les recettes ne sont pas 
rajustées et ne représentent pas les travaux exécutés vu 
que les montants facturés ne sont pas tous considérés 
comme recettes de l’année en cours. 


Le graphique C représente pour l’année 1975 les 
niveaux de bénéfices totaux (avant pertes), bénéfices nets 
et pertes pour le Canada et les provinces pour les 
entrepreneurs généraux en construction domiciliaire. Les 
provinces sont rangées dans le graphique selon 
limportance individuelle de leur bénéfice total. 


ips 


Chart — C Graphique — C 
Levels of Profit and Loss Relative to Total Operating Revenue, Canada and Provinces, 1975 
Nivaux des bénéfices et pertes relatifs au revenu total d’exploitation, Canada et provinces, 1975 
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Operating Statistics by Province and Gross Revenue Statistiques d’exploitation par province et par tranche de 
Size Group (Table 5) taille selon les recettes totales (tableau 5) 

It should be noted that with this year’s publi- Il est 4 noter qu’a partir de la présente publication, 
cation, size groups for individual firms are no longer les tranches de taille pour les entreprises individuelles ne 
based on gross revenue minus subcontracts as in sont plus déterminées par les recettes totales moins les 
previous years. Further details are given in footnote 6 travaux de sous-traitance, comme dans les années précé- 
on page 45. dentes. Des information additionnelles sont données dans 

la note 6 ala page 45. 

Firms operating in more than one province are Les entreprises qui effectuent des travaux dans plus 
included in each province in which they perform work d’une province sont comprises dans chaque province dans 
and in the appropriate size group. Some known laquelle elles exécutent leurs travaux et dans le groupe de 


characteristics of the industry are confirmed in these taille appropriée. Ces tableaux confirment certaines des 


tables. The total Canada table (page 20 and 21) shows 
the dominance of larger firms in this segment of the 
industry. The two largest establishment size groups, 
comprising 2% of all firms, perform 49% of the total 
volume. Residential contractors are generally of smaller 
average size than those in the non-residential segment 
of the industry. 


Smaller firms are largely unincorporated, con- 
tract proportionately more repair construction and 
have relatively higher overhead costs. 


Operating Statistics by Major Type 
of Work (Table 6) 


Firms are grouped in Table 6 by their speciali- 
zation in either new or repair construction. New 
construction is defined to include all contracts for new 
work put in place. This includes additions, alterations, 
conversions and major renovations, where either a 
structural change takes place or the life of an existing 
asset is extended beyond its normal life expectancy. 
All other construction work is defined as repair 
construction. This is generally construction neces- 
sitated by damage or deterioration and includes minor 
renovations and alterations made to maintain the 
operating efficiency of existing structures. 


Table 6 shows that 76% of residential general 
contractors are mainly engaged in new construction. 
Twenty-four per cent of contractors specialize in repair 
work. 


Operating Statistics by Specialization in Type 
of Construction (Table 7) 


In this table, firms are grouped by percentage 
ranges of specialization in construction types. The 
specialization in this case is expressed as the percentage 
of major type of construction to total construction 
performed. 


Types of buildings in each category are as 
follows: 


(a) Single detached: This type is commonly called a 
“single house’. It contains only one dwelling unit 
which is completely separated on all sides from any 
other dwelling or structure. Included in this cat- 


2 Bins 


caractéristiques connues de l’industrie en question. Le 
tableau pour lensemble du Canada (page 20 et 21) 
montre la prépondérance des grandes entreprises dans ce 
secteur de l’industrie. Les deux plus grands groupes de 
taille d’établissements, qui représentent 2 % de toutes les 
entreprises, exécutant 49 % du volume total des travaux 
de construction domiciliaire. La taille des entreprises 
actives dans la construction domiciliaire est généralement 
plus petite que celle des entreprises spécialisées dans la 
construction non-domiciliaire. 


Les petites entreprises ne sont généralement pas 
constituées en corporation et effectuent relativement plus 
de travaux de réparation et supportent relativement plus 
de frais généraux. 


Statistiques d’exploitation par genre principal 
de construction (tableau 6) 


Les entreprises figurant au tableau 6 sont groupées 
daprés leurs spécialisations, soit en construction neuve, 
soit en réparation. La définition de expression construc- 
tion neuve doit comprendre tous les contrats d’ouvrages 
neufs exécutés. Cela comprend les rajouts, les transforma- 
tions, les accomodations et les rénovations importantes, 
lorsquune modification est apportée 4 une construction 
ou que la vie utile d’une immobilisation est prolongée 
au-dela de sa vie utile probable. Tous les autres travaux de 
construction sont définis comme des travaux de répara- 
tion. [] sagit généralement de travaux de construction 
rendus nécessaires par suite des dommages ou des dété- 
riorations survenus a limmeuble ainsi que des travaux de 
rénovation et de réfection de moindre importance propres 
a conserver une construction en état d’exploitation. 


Le tableau 6 indique que 76 % des entrepreneurs 
généraux en batiments domiciliaires couverts sont surtout 
spécialisés dans la construction neuve. Vingt-quatre pour- 
cent se spécialisent dans les travaux de réparation. 


Statistiques d’exploitation par spécialisation selon 
le genre de construction (tableau 7) 


Dans ce tableau, les entreprises sont réparties par 
groupe de pourcentage des spécialisation selon les genres 
de construction. Dans ce cas, la spécialisation s’exprime 
par le pourcentage du genre principal de construction par 
rapport a l’ensemble des travaux de construction exécutés. 


Les genres principaux de construction dans chaque 
catégorie sont les suivants: 


a) Maisons détachées: Ce genre de logement est commu- 
nément appelé “maison simple’. Il ne contient qu’un 
seul logement complétement isolé, de tous cdtés, de 
tout autre logement ou construction. Cette catégorie 


egory are other residential structures, consisting 
mainly of summer cottages, cabins, shacks and 
conversions. 


(b) Double: This category includes dwelling units 
separated by a common wall extending from 
ground to roof. Single attached dwellings in struc- 
tures consisting of only two dwelling units and 
structures originally designed, or structurally con- 
verted, to provide two dwelling units, one above 
the other and adjoining no other structure are 
classified as double. 


(c) Row housing: All other single attached dwellings 
in rows of three or more are classified as row hous- 
ing. 


(d) Apartment building: Includes all dwellings of the 
apartment, flat-type other than the duplex-type 
mentioned above. 


This category includes: 
(i) Double-duplex. 
(ii) Triplex. 

(iii) Row-duplexes. 


(iv) Apartments as commonly known. 


(v) Dwellings over, or at the back of a store or 
other non-residential structure. 


The largest group consists of contractors special- 
izing in the construction of single detached houses. In 
average volume terms this group is the smallest, due to 
the nature of the product. Especially in the case of 
apartment building, major portions are performed by 
developers and non-residential general building contrac- 
tors. 


Financial Statistics by Size Group 
(Tables 8 and 9) 


Tables 8 and 9 present financial characteristics 
based on a sample of firms reporting both income 
statement and balance sheet information. 


While only some more commonly used financial 
ratios are published in Table 9, basic data for deriving 
additional ratios are available from Table 8. It may be 
pointed out that the profit to revenue ratio is based on 
gross revenue, whereas for some analyses the net 
revenue basis (or revenue minus sub-contracts) is more 
relevant. 


SAes 


comprend d’autres structures domiciliaires, tels que 
chalets, cabines, huttes et transformations. 


b) Maisons doubles: Cette catégorie comprend les loge- 
ments séparés par un mur mitoyen s’élevant du sol au 
toit. Les logements simples attachés faisant partie de 
structures ne comptant que deux logements ou une 
structure construite ou transformée de fagon a donner 
deux logements situés Pun au-dessus de l’autre sans 
autre construction attenante, sont classés comme 
maisons doubles. 


c) Maisons en rangée: Tous les autres logements simples 
attachés, quils fassent partie dune rangée de trois 
logements ou plus sont classés comme maisons en 
rangée. 

d) Appartements: Ce sont tous les logements du genre 
appartement ou plain-pied et qui ne sont pas de la 
catégorie des duplex. 


Autrement dit, cette catégorie inclut: 
(i) Les duplex jumelés. 

(ii) Les triplex. 

(iii) Les duplex en rangée. 


(iv) Les maisons dappartements au sens courant du 
terme. 


(v) Les logements situés au-dessus ou a larriére dun 
magasin ou de toute autre construction non domi- 
ciliaire. 


Le plus grand groupe se compose d’établissements 
spécialisés dans la construction de maisons individuelles 
mais en termes de volume moyen, il est le plus petit, fait 
inhérent df a la nature de son produit. Il est 4 noter que 
surtout ce quia trait a la construction d’appartements une 
partie substantielle du volume de construction est exécu- 
tée par les entreprises actives dans le domaine de 
Paménagement des terrains et logement, ou par les 
entrepreneurs généraux en construction non-domiciliaire. 


Statistiques financiéres par tranche de taille 
(tableaux 8 et 9) 


Les tableaux 8 et 9 présentent des caractéristiques 
financiéres basées sur un échantillon d’entreprises four- 
nissant a la fois des renseignements sur |’état des revenus 
et sur le bilan. 


Le tableau 9 ne contient que les ratios financiers les 
plus communément utilisés, mais il est possible de tirer 
des ratios supplémentaires a partir des données de base du 
tableau 8. Il convient de remarquer que le rapport du 
profit sur les recettes est basé sur les recettes brutes, alors 
que pour certaines analyses, les recettes nettes (ou recettes 
moins travaux de sous-traitance) sont plus significatives. 
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TABLE 1. Total Value of Construction Work Performed — Contractors and Others4 by New and Repair, 1973 - 19771.2 


TABLEAU 1. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Entrepreneurs et autres,4 selon la construction 
neuve et les réparations, 1973 - 197712 


Contract construction Other construction4 Total construction 
Ver Travaux a forfait Autres travaux4 Total, trauvax @ construction 
ee = | 1 - 
Année New Repair New Repair New Repair 
= — Total —- = Total ~ — Total 
Neuve Réparations Neuve Réparations Neuve Réparations 
t ? 
millions of dollars — millions de dollars 
OW Sue says eecpeen cote caniewn daratt: oh: 13,883 2,021 15,904 3,071 1,199 4,270 16,954 3,220 20,174 
OT AS atiaiee aware ears eid 17,071 2,547 19,618 3,701 1,374 5,075 20,772 axel 24,693 
[US TISS ioe ye ied on atte Sec ae eee 19,801 Ppsps)il 22,592 4,255 1,529 5,784 24,056 4,320 28,376 
SS Gary chicas) cWaen twvmep Rees: eee, es 22,102 3,063 25,165 4,961 1,647 6,608 27,063 4710 31,773 
LOTT ee Neg. cee RE ONES kes 23,383 3,427 26,810 5,772 1,767 7,539 29,155 5,194 34,349 
See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
Chart — D Graphique — D 


Work Performed by Residential General Contractors, Canada and Provinces, 1975 


Travaux de construction exécutés par les entrepreneurs, généraux en construction 
domiciliaire, Canada et provinces, 1975 


$ millions $ millions : 

% 8,689.7 39.5 182.9 234.2 229.4 2,017.1 368.4 1,283.1 3,190.7 295.0 849.4 To 
100 z <a EEE ee — ae —— 100 
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Canada P.E.I. Nfld. N.B. N.S, Qué. Sask. B.C. Ont. Man. Alta. 

i.-P.-E. T.-N. N.-E. C.-B. Alb. 


General contractors participation 


tal residential construction value Peat pe em ee 
Total reside nae COS MONS ; Participation par les entrepreneurs 
Valeur globale des travaux de construction généraux en construction domiciliaire 
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Chart D indicates the percentage of total value of Le graphique D représente le pourcentage de la 
construction work performed in Canada by residential valeur des travaux de construction exécutés par les 
general contractors based on 1975 industry results of entrepreneurs généraux en construction domiciliaire au 
the construction industry as compared to the total Canada basée sur l’enquéte de l’industrie de la construc- 
residential construction value put in place by all tion en 1975 comparée a la valeur globale des travaux de 
segments of the construction industry as well as other construction domiciliaire mises en place par tous les 
industries. The provinces are arranged in ascending ségments de lindustrie de la construction ainsi que par 
order on the basis of their individual share in the total d’autres industries. Les provinces sont rangées dans le 
residential value. graphique selon leurs parts individuelles dans la valeur 


globale des travaux de construction domiciliaire. 
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TABLE 2. Total Value of Construction Work Performed — Current and Constant Dollars by New and Repair, 1968-19771,2 


TABLEAU 2. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Dollars courants et dollars constants, selon la construction 
neuve et les réparations, 1968-19771,2 


a a 


Total construction as 
percentage of Gross 
Repair National Expenditure 
New — Neuve - Total = 
Réparations Valeur totale de la 
construction en pourcentage 
Year de la dépense nationale brute 
Année Constant Constant Constant Constant 
Current 1971 Current 1971 Current Nighi Current 1971 
dollars dollars Dollars dollars dollars dollars dollars dollars 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
courants constants courants constants constants constants courants constants 
Hoa 1971 1971 1971 1971 
millions of dollars — millions de dollars 
os fp Cat eae iS Jere eae aa 2. | Senet k Newlin. gray Bl 9,908 11,495 2,305 3,029 12,213 14,524 16.8 ger 
Bers aire, cls wee MERE PMc pr oyNi mw Aue Kee Ie is 10,825 5 Be ey 2,382 2,866 13,207 14,801 16.5 GEA: 
Bee fis ey eee SA eM cr ees A. ide 11,320 12,004 2,461 2,707 13,781 14,711 16.1 16.6 
Se SERRE of RS Dit 5, SRE, ¢ - Ee rn 13,276 13,276 2,589 2,589 15,865 15,865 16.9 16.9 
Rey ty 6 hag ARR: Lf iviahs al da Seek, atl 14,469 119 2,820 2,638 17,289 16,353 16.5 16.4 
IS eb ee RECEP cL Se sy ain eA odtcay a cea 16,954 14,603 3,220 2,766 20,174 17,369 16.5 16.3 
Desa cranG ste ey cnr a rard Wt Fodna aha an f LOTT 2 15,085 3,921 2,883 24,693 17,968 1 iia 16.3 
3: Sep Biba ESAT Anat S ee, eras ee cae 24,056 15,409 4,320 2,848 28,376 18,257 176 16.5 
am Aree Ore Rs eS eat.) .2 Be 27,063 15,651 4,710 2,824 SS 18,475 Lid USES) 
Pee, eee taste Shireen tr eve ae take alan coe 29,153 - 5,194 - 34,349 - 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) ala page 45. 


TABLE 3. Capital and Repair Expenditures — Summary by Sectors, Canada, 1975-19772.3 
TABLEAU 3. Immobilisations et réparations — Sommaire par secteurs, Canada, 1975-19772,3 


sep es 


Capital expenditures Repair expenditures Capital and repair expenditures 
Immobilisations Reparations Immobilisations et réparations 
Sector Con- Machinery Con- Machinery Con- Machinery 
~ struction and Sub- struction and Sub- struction and 
Secteur activity equipment total activity equipment total activity equipment 
= = = = = - — = Total 
Travaux Machines Total Travaux Machines Total Travaux Machines 
de cons- et partiel de cons- et partiel de cons- et 
truction outillage truction outillage truction outillage 
millions of dollars — millions de dollars 

\griculture and fishing — Agriculture et péche . . 1975 479.6 1,968.2 2,447.8 190.2 392.3 $82.5 669.8 2,360.5 3,030.0 
1976 507.1 2,323.0 2,830.1 203.3 434.2 637.5 710.4 Zo topae 3,467.6 
1977 $50.7 2,333.6 2,884.3 219.2 489.0 708.2 169.9 2,822.6 3,592.5 
BOSELY’ —OFCTS gays oe us cE cial ete ke LOTS 9039 104.6 195.5 33.2 130.4 163.6 124.1 235.0 359.1 
1976 93.7 91.3 185.0 39.6 1365 176.1 133.3 227.8 361.1 
LOTT 108.5 109.2 217.7 41.8 145.8 187.6 150.3 255.0 405.3 
fining, quarrying and oil wells — Mines, carriéres 1975 1,968.1 643.9 2,612.0 302.7 699.5 1,002.2 2,270.8 1,343.4 3,614.2 
et puits de pétrole, 1976 25395.0 1,052.7 3,447.7 287.3 770.8 1,058.1 2,682.3 15823.5 4,505.8 
| 1977 2,873.3 1525:4.8 4,125.1 3224 825.8 1,147.9 3,195.4 2,077.6 Syne) 
lanufacturing — Fabrication ........,... 1975 1,568.5 3,952.9 $,521.4 381.0 2,064.1 2,445.1 1,949.5 6,017.0 7,966.5 
| 1976 1,468.8 3,803.0 ree ag fale) 90D 2,221.0 2,618.5 1,866.3 6,024.0 7,890.3 
| 1977 1,697.9 4,379.2 6,077.1 430.9 2,408.5 2,839.4 2,128.8 6,787.7 8,916.5 
tilities — Services d’utilité publique ....... 1975 4,402.9 3,629.9 8,032.8 697.4 1,531.6 2,229.0 5,100.3 3,161.5 10,261.8 
1976 4,626.8 3.73758 8,364.6 I55.6 1,646.1 2,401.7 5,382.4 Sele 10,766.3 
1977 5,681.6 4,114.5 979614 823.1 1,788.2 2,611.3 6,504.7 5,902.7 12,407.4 
onstruction industry — Industrie de la cons- 1975 80.2 488.2 568.4 19.4 430.4 449.8 99.6 918.6 1,018.2 
truction. 1976 89.8 545.7 635.5 PS) 481.2 502.7 111.3 1,026.9 1,138.2 
1977 97.2 590.7 687.9 23.4 521.0 $44.4 120.6 Te@t ll 12323 
Mess opement pc. cc. avacend oho aok Gln eon 1975 (MBS) - FLI3.9 1,575.6 - 1,575.6 8,689.5 ~ 8,689.5 
1976 9,763.9 - 9,763.9 1,813.7 1,813.7 LL577.6 — 11,577.6 
1977 9,807.9 = 9,807.9 2,055.5 = 20a 54o 11,863.4 = 11,863.4 
rade (wholesale and retail) — Commerce (gros 1975 350.9 644.7 995.6 97.6 136.4 234.0 448.5 781.1 1,229.6 
et détail). 1976 352.6 672.1 1,024.7 95:2 136.9 232.1 447.8 809.0 1,256.8 
1977 359.0 667.3 1,026.3 101.7 146.8 248.5 460.7 814.1 1,274.8 
inance, insurance and real estate — Finances, 1975 1,559.9 195.0 1,754.9 93.8 36.4 130.2 GSoe7 231.4 1,885.1 
assurances et affaires immobiliéres. 1976 1,455.4 290.6 1,746.0 110.1 34.8 144.9 1,565.5 325.4 1,890.9 
LOTT 1,504.6 248.6 1,753.2 116.3 38.3 154.6 1,620.9 286.9 1,907.8 
ommercial services — Services commerciaux. . . 1975 857.2 1,608.1 2,465.3 39:5 187.2 22607, 896.7 13795.3 2,692.0 
1976 597.4 1,559.7 QUES Till 35.3. 234.7 270.0 632.7 1,794.4 2,427.1 
1977 300.2 1,628.4 1,928.6 38.3 263.4 301.7 338.5 1,891.8 2,230.3 
Stitutional services — Services institutionnels . . 1975 1,190.6 293.4 1,484.0 163.8 60.3 224.1 1,354.4 308s 1,708.1 
1976 1,119.1 302.9 1,422.0 ioe) 64.2 239.7 1,294.6 367.1 1,661.7 
1977 E1205 310.3 1,430.4 182.5 66.0 248.5 1,302.6 376.3 1,678.9 
overnment departments — Ministéres gouver- 1975 4,391.8 632.8 5,024.6 725.8 166.6 892.4 Salis 799.4 5,917.0 
nementaux. 1976 4,591.7 632.5 5,224.2 774.4 145.9 920.3 5,366.1 778.4 6,144.5 
1977 5,052.5 662.4 5,714.9 838. 153:5 992.2 5,891.2 815.9 6,707.1 
otal :..\am y= ee hie Re) ee oe E: 1975 24,054.5 14,161.7 38,216.2 4,320.0 5,835.2 10,155.2 28,374.5 19,996.9 48,371.4 
1976 27,061.3 15,011.3 42,072.6 4,709.0 6,306.3 11,015.3 31,770.3 21,317.6 53,087.9 
1977 29,153.5 16,296.0 45,449.5 5,193.5 6,846.3 12,039.8 34,347.0 23,142.3 57,489.3 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 4. Total Value of Construction Work Performed — Type of Structure, 1975 - 19771,2,5 


1975 


New Repair 
te = Total 
Neuve Réparations 
No. 
1 Construction — Total — Travaux de construction ......... 24,055,805 4,320,539 28,376,344 
2 | Building construction — Total — Construction de batiments . . . . 13,923,751 2,685,664 16,609,415 
3) WResidentiali—sHabitations«= spa knee. a eee eee ore 7,113,857 1,575,805 8,689,662 
4 Single detached dwellings — Maisons individuelles .......... 3,740,882 
5 Semi-detached and duplex — Maisons jumelées et duplex ...... 355,389 17 17 
6 Row houses and apartments — Maisons en rangée et appartements 1,800,045 
7 Other residential construction — Autre construction domiciliaire 1,217,541 
Siimindustrali= Batiments nagustricis ara ae en 1,146,232 363,446 1,509,678 
9 Factories, plants, workshops, food canneries, smelters — Manufac- 
tures, usines, ateliers, conserveries, fonderies ............ 957,36 277,648 1,234,964 
10 Mine and mine mill buildings — Mines (batiments et usines) .... 133,742 50,088 183,830 
11 Railway stations, offices, roadway buildings — Chemins de fer 
(gates, buteauxetibatimenitside Voices) mami nant nena 33,758 21,493 So,201 
iby Railway shops, engine houses, water and fuel stations — Chemins de 
fer (ateliers, hangars a locomotives, postes d’eau et de combustible) 21,416 14,217 35,633 
13 | Commercial — Batiments commerciaux ................. 3,378,962 353,503 3,732,465 
14 Warehouses, storehouses, refrigerated storage, etc. — Entrepéts, 
Magasins entrepoOtsmneorliqucsnc (CHm am ts mane 0 nna 320,002 Sie lou SOMOS 
15 Graimclevatons7—#Silosralcrainwe aa eee eee 17S 5,485 23,002 
16 Hotels, clubs, restaurants, cafeterias, tourist cabins — H6tels, clubs, 
restaurants, cafétérias, cabines pour touristes............ 234,127 30,591 264,718 
lf Oitice buildings — Bdifices aibureaux i) eee a ee 1.357.820 132,779 1,490,600 
18 Stores, retail and wholesale — Magasins, vente de détail et de gros $37,916 78,739 616,655 
19 Garages and service stations — Garages et stations de service ... . 148,190 46,769 194,959 
20 Theatres, arenas, amusement and recreational buildings — Théatres, 
cinémas, stades, établissements récréatifs .............. 761,214 19,195 780,409 
Dl Laundries and dry cleaning establishments — Blanchisseries et 
etablissements.de nettoyage asec... 1. J)... pnee. . NGS 2,214 4,389 
22 | Institutional — Edificesinstitutionnels ................. 1,376,134 184,768 1,560,902 
23 Schools and other educational buildings — Ecoles et autres maisons 
CeNscisnementay a ute un eee ee LA rete ks ee 803,348 98,771 DO2IGES 
24 Churches and other religious buildings — Eglises et autres édifices 
TOM SICUX Fire naa atime earn | 6 Seeere te .1| t ounmenn 71) 0 PE 27,984 11,083 39,067 
25 Hospitals, sanatoria, clinics, first-aid stations, etc. — H6épitaux, 
sanatoriums, cliniques, postes de premiers soins,etc. ....... 337,845 50,205 388,050 
26 Other institutional buildings — Autres édifices institutionnels .. . 206,957 24,709 231,666 
27 | Other building construction — Autres batiments............ 908,566 208,142 1,116,708 
28 Farm buildings (excluding dwellings) — Batiments de ferme (a 
Vexceptionides logements)is ses 2 a eee een 316,098 124,422 440,520 
29 Broadcasting, radio and television, relay and booster stations, 
telephone exchanges — Postes de radiodiffusion et de télévision, 
stations de relais, pré-amplificateurs d’antennes, centraux 
teleéphoniques” + 20.. aeawee tte mets by speek tevel ease 133,316 18,323 151,639 
30 Aureratt hangars’ — Hangars d:avionae |) eee ee eee BO MS 7,287 37,418 
31 Passenger terminals, bus, boat, air and others — Gares routiéres, 
aérogares, gares maritimes et autres ................. 136,349 3,251 139,600 
32 Armouries, barracks, drill halls, etc. — Manéges militaires, casernes, 
SallestdkeXeIcCICO CC: sar ena eee eeu eel eee ie | een 13,410 11,306 24,716 
33 Bunkhouses, dormitories, camp cookeries, bush depots and camps — 
Dortoires, cuisines, dep6ts et camps de biicherons......... 16,745 8,413 25,158 
34 Paboratorics.— Laboratoires: ae -gulee a eee Sle 54,878 5,786 60,664 
35 Other building constructionS — Autres batimentsS ......... 207,639 29,354 236,993 
36 | Engineering construction — Total — Travaux de génie......... 10,132,054 1,634,875 11,766,929 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU 4. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Genre de construction, 1975 - 19771,2,5 


SSSA EES GRR ATT SR ENT ERTS apa Ee Faker ERI AGREE ae RRS AR aE NRE Wee a 
1976 1977 
| aa a | 
New Repair New Repair 

— - Total - - Total 

Neuve Réparations Neuve Réparations NO 
| 
27,063,092 4,710,086 31,773,178 29,155,316 5,194,009 34,349,325 1 
16,058,798 2,975,312 19,034,110 16,157,408 3,306,286 29,463,694 2 
9,763,811 1,813,859 11,577,670 9,807,914 2,055,296 11,863,210 3 
4,986,477 4,704,294 4 
474,433 518,544 5 
2,763,878 nt aT 3,015,693 ah ae 6 
155395023 1,569,383 il 
1,075,584 379,295 1,454,879 1,090,387 411,052 1,501,439 | 8 
871,635 283,121 1,154,756 901,854 306,703 1,208,557 9 
156,399 58,638 215,037 119,508 63,262 182,770 | 10 
30,822 22,920 53,742 46,152 25,174 Tiles 2601, Ly 
16,728 14,616 31,344 22,873 15,913 38,786 | 12 
2,970,534 357,187 3.327021 2,879,433 377,521 3,256,954 | 13 
293,102 40,073 SB aes 292,802 42,686 335,488 | 14 
22,060 8,690 30,750 36,322 9,514 45,836 | 15 
171,723 26,102 197,825 151,318 26,306 177,624 | 16 
15395,095 142,003 1,537,898 1,495,758 151,651 1,647,409 | 17 
476,334 72,330 548,664 463,835 75,387 53922 es 
135,136 46,396 181,532 172,399 Slesni2 223 7A a9 
474,710 20,506 495,216 265,703 19,542 285,245 | 20 
1,574 1,087 2,661 1,296 isis) DANS 21 
1,323,637 187,774 1,511,411 1,362,505 202,207 1,564,712 | 22 
715,862 103,788 819,650 736,940 107,602 844,542 | 23 
31,698 10,107 41,805 23,824 Oil 33,735 | 24 
359,956 54,860 414,816 374,671 58,254 432,925 | 25 
216,121 19,019 235,140 227,070 26,440 253,510 | 26 
925,232 237,197 1,162,429 1,017,169 260,210 apse) ) 2a) 
340,750 133,836 474,586 367,617 143,274 510,891 | 28 
126,719 18,604 145,323 158,068 21,027 179,095 | 29 
32,452 8,801 41,253 28,767 9,591 38,358 | 30 
150,751 3,437 154,188 182,210 4,091 186,301 | 31 
13,475 11,870 25,345 14,674 13,189 27,863 | 32 
16,923 9,994 26,917 12,846 LOR Tiag 23,6230|98> 
65,253 5,890 71,143 70,743 6,277 77,020 | 34 
178,909 44.765 223,674 182,244 51,984 234,228 | 35 
11,004,294 1,734,774 12,739,068 12,997,908 1,887,723 t 14,885,631 | 36 
1 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Size 
Group,¢ Canada and Provinces, 1975 


Item Total $0 -249,999 We eNE TORE. 
No. 
Canada 
| number — nombre 
Establishment classification 
al\Potaliestablishments;.2 6 peut bey caer p rs eae em et cet stein ae 14,234 11,965 1,444 198 
Classified by legal entity: 
Dl SolespropniecOushi pint tes Means) adie heel areal) ome eaee dare et = 11,970 10,634 1335 6 
3° | Battnershipa ayn serunpemc |) bekiy Mew om haere “en ee 1,414 1,323 76 4 
Anl incorporated !companys ohn canoe se eee car ks ben erg Meee or 850 8 43 188 
Classified by principal type of construction: 
Be. Singlevde tached et cee mae ts) vies oh sae tetera Rae) =e Ar ers afore 11,819 9,838 1322 177 
6. || Dowble"(duplex semi-detached)" cirae yee) 0 cna eueter-ts ewer en= Be = 480 411 31 9 
| GROW NOUSIOE, euch ksue iS a aieien ios ao oh eee ee Reo: iD) 44 32 3 
Hal PNorninealcmisMennclblelin=aoylOd) 45 oA an.) oo eo ne le Boo Doe 1,823 1,672 58) 9 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 10,861 8,638 1,418 189 
[Oe MRepamconstructionsee.c caret RO co oc oes ly SME: Jc 3,373 3,327 26 9 
dollars 
Characteristics of construction output 
11°) Total valueoficonstruction Output ac. ches Go ee eee eee re 3,579,333,452 770,299,731 $00,765,451 122,845,236 
Detailed by type of construction: 
TOV Sineletdetachedtcs eye se elke cao car' fa tare a ens) ie 2,492,101,101 617,559,875 426,719,342 101,541,499 
(3) i Double (duplexssenn-derached = evens se he eee cums ake ae 245,821,277 36,516,385 11,789,419 9,010,881 
L4t | sRowahousing Vac seeree ee een teeta ne chore ictce cee ee Pas ememres care 279,388,623 8,924,021 9,804,966 2,522,655 
15.) Apartments) Gmacludan ge: tnt lex) een aus) a ear = hake art telnet ee 357,404,032 21,470,601 12,935,929 4,792,929 
Gn puNonsresidentialh>utldin SSin dae een uctenee iy Cy eae alcatel, 195,868,597 83,506,060 38,143,291 4,883,832 
LW iighwayatoadvamdibricigee ce cpwmemerct exert = cf. cari fo MeN were! ‘cieme 3,086,981 1,646,305 = = 
Siri) Ophemencineerin cont nel nme un Seren eet coe eee eres ety ate 5,662,841 676,484 1,372,504 93,440 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 3,364,566,922 604,689,878 478,335,565 116,245,578 
20), Repaimconstructiony ssc. nh OL emus eel erate ea ee ee sy 214,766,530 165,609,853 22,429,886 6,599,658 
Income statement 
21h Notalteperating revenue. = seers eee et eet > cis feet ewe ace 3,791 ,137,389 780,574,468 $04,918,338 126,576,343 
22|; ConsimMction TEVENNE: Fp -un conten hes eee Lyne ae tte Tn 3,579 333,452 770,299,731 $00,765,451 122,845,236 
239i) Otherreventic® co. ois pa Reeey Se ns aicgtns hie ola at eee cea 211,803,937 10,274,737 4,152,887 3,731,107 
24. \\Lotaloperating: costs (itech) erased usa aeons + ieee) ey <u ates 2,989,984 ,829 562,154,068 390,697,094 103,853,675 
25 | Payments to sub-contractors .-..- 1-2. 61s ents eee ee 1,217,142,270 168,325,210 133,833,509 41,728,686 
26. iMatenals:. "oct kia eo ee tata hr acme neta eer Lite SRN a 810,337,575 194,115,169 131,062,360 31,481,384 
27 Wages! 0 ED Be; Fk ene BORER EAN PN coo ws. (so eg he 325,685,817 110,760,142 57,881,812 12,080,286 
DRr Salaries! Oe pitch iro MAR. Ue ogee gta Pane) call Blears, nats, Pants 43,241,614 10,260,524 9,586,479 961,713 
29) | Tear Oe ane Re ee EAT AeA Ai, oR ose es ee 403,039,855 21,781,368 26,983,976 13,858,102 
30! Othemadinecteosts! 0,6 seat beictd eb oas wt. «tok cl Pa Sede 190,537,698 56,911,655 31,349,128 3,743,504 
Si\ | Totalloperating costs: (indirect re ee i eee ees ee 440,710,434 125,711,079 78,117,786 14,636,368 
SO MR Salarieel One tet 7s | ea ea ee here eee Aa ar ee Mem  cu cae 154,305,271 28,238,574 27,315,198 6,328,283 
33: |) Bad debits ara ves sae TNO S woe See tin oh een te Baa rae 6,519,023 1,368,990 2,849,595 215,901 
345 Binanoine keene cy een tree Petes cee eae tee atte oe het Sane ow 78,778,068 17,533,847 7,709,895 2,160,621 
35a} (Depreciationt: ho. 2° Mots a eR beertes.& Oa ene Pe ee Oa adhe 44,356,483 21,502,387 8,924,472 997,354 
S6n (Other indirect, costss en. eseens 6 care aetats sole tela Gcep ee eMan wie adaue 156,751,589 57,067,281 31,318,626 4,934,209 
37 |Netoperating profit (loss) before taxes 2 2 so. cig. = ca ee ge || 360,442,126 92,709,321 36,103.458 8,086,300 
SONIMRIOU UE. fame acacia n Wen coe Cece inte Ae eee Aer eot Renee Rema 380,810,364 103,858,590 38,556,573 8,663,539 
39°) TOSS ize-;. <hoaeee ce Sle a tis Nope ty hk Meets Sted) ae ieee eine 20,368,238 11,149,269 2,453,115 577,239 
40 |Miscellaneous profit (loss) before taxest2................-5. 14,059,752 16 16 1,081,009 
Capital expenditures 
4% Totalicapitaliexpenditures . 7; AASB EM: 2c. ~ - o e eeees 97,025,872 47,893,153 12,141,664 1,522,990 
AD MNe Newamachinehy atid equipment meas Meme City ait <1 1-1) oes) tener el te 39 420,402 23,744,861 6,081,963 837,198 
43\1\\ New puildinesvandiothier stnucturesyi a. aeekclinmie: si soauehee sie anes 57,605,470 24,148,292 6,059,701 685,792 
Labour characteristics number — nombre 
44 |Total hours worked by wage-earning employees. .............. 50,501,042 19,101,208 9,080,864 1,758,273 
457 |Toral'salaniediemployees: saa aeucey sues Aye eases coo eee) sisi, w er ao fe fo 19,077 9,187 3,298 S01 
46a |W Ditect® FAR Maas oe sea Eee. 2 oS ey Bey POEL SEE 2,811 544 774 $1 
Aid WeINGire cts ook cutee cme ema ok) ea ieee eri Ane wee 16,266 8,643 2,524 450 


See footnote(s) on page 45. 


TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1975 


$10,000,000 
$750,000 - $1,000,000 - $2,000,000 - and over Détail 
999,999 1,999,999 9,999,999 = vet 
et plus NO 
Canada 
number — nombre 
Classification des établissements 
133 242 PNG) 35), || Kotalides-établissementseaaeunetwe nse te tN ts chen on 1 
Classés suivant la forme juridique: 
- 3 2 = PRO prictaivestuniquesiee team eee...) .  « LAR Aee aeleeet) 2 
2 5 1 Societecnmmomneollectivesn mn: sno y oe cueee sunt 3 
130 237 210 34 Socieses a respomsabiteimitce fee) lee i en 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
115 195 150 2 Maisonsisimplesdétachcessunene nen nn ee wed Nets 5 
5 14 10 = Maisons doubles (duplex, semi-détachées)..............004 6 
Ss 4 16 8 Mansous eniranvecatvr Beat ena eho teergs ian? ae ean on eee il 
8 29 41 Bi Appartements. (y.compris les triplex)... .. ce swe cocks ee es 8 
Classeés suivant le genre principal de travail: 
129 236 216 35 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 9 
tions). 
4 6 1 ~— Reparauonsrrwerrcs Caste arr te cee ore ite nie rn mt 10 
dollars Bae f : 
Caractéristiques du produit de la construction 
113,972,097 334,934,380 866,950,006 869,566,551 | Valeur globale du produit de la construction ................ il 
Détaillé suivant le genre de construction: 

90,241,743 252,872,876 482,554,521 520,611,245 Maisons simples détachées . . . Py RiGee Romy Meese onan ee Mee ones g eeienres 12 
§,99 72123 21532.773 87,189,584 73,785,112 Maisons doubles (duplex, semi-détachées)................. i} 
4,255,012 8,961,403 81,057,976 163,862,590 Maisonsieniansce Se aren, Wt) ni PRN 2.9. Suey ask cere ow eEE = 14 
6,756,362 37,816,223 176,351,164 97,280,824 Appartementsi(ViCOMPRISUCS MpleX).. « cw . a 2 ye A ee 15 
6,357,329 12,494,171 36,457,134 14,026,780 BatimenesMOnadoniciiairesin, Uke. Fe alyerd. «Aes eras, « 16 

364,528 301,001 775,147 = Gtandesxoutesscheminsctaponts, .. . - » sams seen abe inuenee eee ie 
_ 955,933 2,564,480 = Atiiresithavauxideigenicr™= SL waaae «. ... c sche? lth baw. eee! 18 
Détaille suivant le genre de travail: 
110,403,970 323,854,367 861,968,047 869,069,517 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 19 
tions). 
3,568,127 11,080,013 4,981,959 497,034 IG Dan AaI OLS aan eae ret iy CARRE GN RU nage cos hea oe 20 
Etat des profits et pertes 
118,382,150 341,582,783 906,568,282 1012535025. totalidestevenus:d-exploitationa..« « sss 0.0 ws fae 21 
113,972,097 334,934,380 866,950,006 869,566,551 REVeNUstd C4 CONSLEUOULON wars sits sinei swan a eke Giieta ln Geile ee aie 22 
4,410,053 6,648 403 39,618,276 142,968,474 PSDERCS TC VCIUISUIN tuteme Tit, haut ae tae i, SO Oe en keene Mean 23 

97,546,823 287,374,777 758,500,388 789,858,004 /|Total des cotts (directs) d’exploitation .................-.. 24 

40,043,093 127,196,387 353,444,919 352,570,636 AlSMeEN tS AUS ONS haltann Spe wmule «matte, nite Gleeiaa turn Aciednis ceca 25 

29,089,660 81,637,051 190,547,418 152,404,533 Mateniauxe hes tener nrc ete ne, Re ee CORRES 26 

10,335,383 23,264,409 53,209,349 58,154,436 SalaresLO a ei a Ae ew a ES oe en oes eer 27 
1,120,795 3,324,972 7,559,379 10,427,752 iraitementsLOMn ete Se nee ee ee Se ae ee eee 28 

135733913 41,503,922 122,199,927 163,138,647 RELA Sue RCN Me: eee ah en ey eee he 29 
3,383,979 10,448,036 31,539,396 53,162,000 PAUIKESEO GUTS CILC CECE Ray munes «Stain tae ne tty er cy en ied nance ta 30 

12,428,376 34,387,660 84,169,339 91,259,826 Total des coats (indirects) d’exploitation .................. 31 
6,095,143 18,023,251 38,705,562 29,599,260 IMAL TEITIC OSU CMg eMetrics 2 leat Pin set ee att 32 

216,586 379,782 1,248,320 39,849 Ereancesmnrecouvrablessme sty | tae nnn, Ctl ® POE me ae Oa 33 
1,589,728 4,594,471 16,209,265 28,980,241 ima Cemenieee nema Pate ee i eee ee a eee 34 
892,955 1,670,150 4,328,465 6,040,700 AT OMUISSCICH ERE Me ertte eae eee Pe On es ea See ee ee ele 35 
3,633,964 9,720,006 23,677,727 26,399,776 PASTING: COMUSANG ILE CLSMuras ee meine cont tities Munch acts Sect wer nee, 36 
8,406,951 19,820,346 63,898,555 131,417,195 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts ............ 37 
aS) 21,826,647 67,090,955 15 Benciices aru ae iim ere Pil Lek OMe erent 38 
15 2,006,301 3,192,400 15 TOT EGA olny ceils ah sp sek Get dare aie Pei i AE MIU fi a 39 

545,790 905,458 5,204,738 5,919,366 |Bénéfices (pertes) divers avant impOts!12................... 

Dépenses en immobilisations 
1,490,751 3,511,273 12,059,470 LS406557.18 | Totaldestinimobilisations «2-2 >; 5 =. -..0 sept Yea idles tatoo 41 
741,568 1,820,181 4,281,488 1,913,143 Machinestetiegiipementmeunsn:. » . ci amduhomit Suen leyeeiea cent sere: 42 
749,183 1,691,092 7,471,982 16,493,428 Batimentsetautres structures meCULs mtn estan tis Seen cueelfelien a) serael« 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
1,683,459 3,370,250 7,522,132 7,984 856 otal des heures travaillées par les ouvriers salariés.... 2.2.0.0... 44 
404 1,062 2,093 Dyoo20 |eOtaltdesiemployesia taltements . 8 .8c) anh . eee nee ene mei 45 
l 

64 181 434 763 DINO CEES. rewracsnsme selects tatome She (ive ts Weve te oor hate ty alae ES 46 
340 881 1,659 1,769 INGILeCh Fame cc emeecwagtae Mawes OR Toes ta a meee: ne nomics te Ree 47 


Voir note(s) a la page 45. 


TABLE 5S. Residential General Building Contracting Industry , Operating 


Statistics Classified by Size 


Group,® Canada and Provinces, 1975 — Continued 


New- Prince 
found- Edward Nova New 
land 14 Island!4 Scotia!4 Brunswick14 
Item Total = Dies = = $0 - 249,999 
¥ Terre- Tle-du- Nouvelle- Nouveau- 
Neuve!4 , Prince- Ecosse!4 | Brunswick14 
Nat Edouard !4 
Atlantic provinces — Provinces de l’ Atlantique 
number — nombre 
Establishment classification 
1iihotaliestablishments. <<. < «2s = piette ein tency ene ene 954 179 66 392 317 821 
Classified by legal entity: 
24| “Sole proprietorship” w sl. ees <esurunms ceaiere tm cme 852 158 60 357 277 765 
SM IRKPATETICISIILD' os eery es on oo) scl cto teaed hres erat tomo ent en eT eco sao 57 13 6 20 18 56 
4'| “Incorporated! companyy eters sien ee ee een 45 8 - 15 Oe. - 
Classified by principal type of construction: 
Sulesingledetached: wane + tly ores ony «ci Ce Re Ro noe 151 Sy 261 259) 620 
6 | Double (duplex, semi-detached) ....-..---+++++se02> 15 4 1 5 5 12 
Pal Wh On leo IAN it ley Soke CRBEE oie AbpBntte cdl hata amore shiuioks to "hc 5 3} — 1 1 = 
8 | Apartments (including triplex)... . 1... 55-2 eee teens 211 21 13 WS) 52 189 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions) 674 Neg) 44 224 253 545 
HOV) Repair (constuction esivncyars ewe ecg = bac ae er 280 26 22 168 64 276 
Characteristics of construction output dollars 
11 | Total value of construction output .....-..---+e++e sree 166,585,739 | 41,473,521 8,289,879 | 61,282,615 55,539,724 | 62,011,146 
Detailed by type of construction: 
12" | Sinple:detached'e. oieyas- sa tees ebtyier one hatte alta einmmenTe RN = Oot 93,390,677 | 19,789,228 5,883,073 | 29,795,495 | 37,922,881] 42,796,687 
13 | Double (duplex, semi-detached) .....-.--++--s-+++++2- 4,460,327 1,630,648 147,735 1,797,110 884,834 1,979,145 
4s iP RiowHoUSiIgtcen nN ikon. © vot nie “helen Sebel E eee ces ene tures wees 9,164,009 5,546,776 ~ 2.729927 887,706 - 
15 | Apartments (including triplex)... 2... +--+ - e+e eee sees 31,477,589 3,083,913 594,741 18,536,736 9,262,199 | 11,430,041 
16 | Non-residential buildings ......5--26) see eee ee es eee 25,393,655 9,230,054 1,528,936 8,304,055 6,330,610 5,805,273 
17. |) Highway, coad and'bridge’. . 22. Jim ye se 537,820 537,820 = = = = 
18° |. Otherengineering? £05. % co ee wis eel ym eels ope ae 2,161,662 1,655,082 135,394 119,692 251,494 - 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions) 150,781,748 38,456,925 7,212,050 53,669,725 51,443,048 50,419,777 
20)| Repair constuction... 5 26.52% tae es ~ ee ee 15,803,991 3,016,596 1,077,829 7,612,890 4,096,676 11,591,369 
Income statement 
21 | Total operating revenue... ..- +--+ ++-222s e+ ee neres 171,311,446 | 41,701,129 8,290,713 | 64,751,355 56,568,249 | 62,029,761 
\Oul Constrictiomrevenue. ... sea cso sc + = eee 166,585,739 41,473,521 8,289,879 61,282,615 55,539,724 62,011,146 
DS OtheritevenUeccuswel  oceeiie to esha ene hh aah Ree) 4,725,707 227,608 834 3,468,740 1,028,525 18,615 
24 |Total operating costs (direct)... ....------+ 22 +eeeees 138,803,378 | 32,252,897 6,874,197 | 54,776,986 | 44,899,298 45,677,312 
25 | Payments to sub-contractors ..... +--+ ee eee t este ee 41,998,896 6,209,638 1,434,902 | 21,648,621 1257052539) 9,773,543 
D Gl MNTATSLIAIS seeteic anes noe ot aerte tty at panel sc cores nan ced ce oe ri 50,950,068 | 13,249,830 2,985,354 | 17,256,265} 17,458,619) 17,7 24,866 
DTU WWaAcesh Ole cmrmerecig: cucu) tel SG gras ike) eicremcee ise eee emer 28,717,080 9,449,609 1,772,875 8,889,387 8,605,209 | 11,069,292 
Quite Calaricsl Ole tn, poem Non dub hire wit ete eis ap en nce ener aoe 1,695,216 329,078 50,467 707,942 607,729 952,396 
DOU Weloanidles!s perce cleo lente ne vnicaits bo) ashe icons 1c an anneal al 6,673,905 817,041 102,453 3,391,865 2,362,546 1,483,565 
Rui @thremdirect COSUS) sae Mannie itl ci eetou eke i ateeCnceti erie ottanees oes esc 8,768,213 2,197,701 528,146 2,882,906 3,159,460 4,673,650 
31 | Total operating costs (indirect) ......- +--+ + ees eee eee 24,086,544 7,046,015 950,230 8,351,656 7,738,643} 10,675,312 
Bow Salaries Ot way cacickee tse sis cae hop aur pen eRe ca cuba 5,683,451 1,431,291 136,542 2,074,080 2,041,538 2,576,185 
BSA Badidebts .f csnamine = ckomiaicne test Wie eae 968,332 35,830 163 888,795 43,544 74,383 
iS | MIEN NST eens Geuc a ca iPacie) Gabo oracle sokoeaue) 7 ESSr Sets 2,974,149 918,702 99,945 942,568 1,012,934 1,424,885 
Sd) |MDepreciation rs atte net ay ys een + yeas ecialg an 4,027,749 1,202,545 185,466 983,211 1,656,527 1,926,604 
BGA wOther idwecLcOstSyees gis fn a teeses Geile pte tented ain cae 10,432,863 3,457,647 528,114 3,463,002 2,984,100 4,673,255 
37 | Net operating profit (loss) before taxes... ....---------- 8,421,524 2,402,217 466,286 1,622,713 3,930,308 5,677,137 
Bishi Profit seen e ime cie ce certs) Baca cn) erences emai are Fog wea eae 10,781,569 2,756,219 517,743 3,232,381 4,275,226 6,580,536 
Xsan (Mh Prope See Red chic keke ie ura MMe io eon cir, Seem e yee res ies Foa 2,360,045 354,002 51,457 1,609,668 344,918 903,399 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 .........-.-5-: 826,834 16 = 109,778 16 “= 
Capital expenditures 
41 \'Potal capital expenditures .. 2 402 1 see en 12,249,454 2,899,188 217,248 3,778,786 5,354,232 9,781,639 
42.| New machinery and equipment...........--+++++s+- 6,294,651 1,509,122 107,696 1957-912 DT VO9 24 4,849,032 
43 | New buildings and other structures... .......-+-+2500005 5,954,803 1,390,066 109,552 1,820,874 2,634,311 4,932,607 
Labour characteristics number — nombre 
44 |Total hours worked by wage-earning employees............ 4,978,237 1,572,305 325,116 1,566,464 1,514,352 2,063,546 
45 |Total salaried employees ..-- +--+ sett teers 1,062 198 56 447 361 765 
FVEAL ADV tel teme es a, acy See RMU a te Eee eA ce OMGRD SD ea eet oo 106 20 1 41 44 58 
Ath Meliadixect «Guetta tester suche tax ch sg= waked laguractera ee les ame 956 178 55 406 317 707 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1975 — suite 


$1,000,000 
$250,000 - $500,000 - $750,000 - and over !4 
499,999 749,999 999,999 - Détail 
et plus!4 
No 
Atlantic provinces — Provinces de l’Atlantique 
4 
number — nombre 
Classification des établissements 
92 10 13 MSH Maral desretADNSsements: 141.) 2. chs a «. 4 >) celpelpoes Sade Buaeee, : 1 
Classés suivant la forme juridique: 
87 = = mH LB EO MME LALTESTNTIG UGS Sh rset. pot: sk sn enc, 2 + flee ax idguleearsae ane Pe 2 
1 _- = Sy mOOcietes enmmomyCOlectit..0).1,4:4. 0.52.5 Rt REO 3 
4 10 i} TSH MSoctetesraresponsabiite TMS oheyic Spccaey ve tec cmes ene Gack 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
76 10 8 Jim Maisons Simple detachees +. <-.0.4. +... sien ee i Bs) 
= - 2 1 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées)- ................ 6 
= - 2 SUM MAiSOnS Cnitan Cees = mim ae cece yee.) 7: <0 VR Re mea Net Mana Pane ae 7 
16 = 1 Onl MAPpaTtements(yrcOmpnis [ES triplex) yw) Mamaien ica cen euseenr ee 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
89 10 12 18 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- 9 
mations). 
3 - 1 SU RGM AKA T ON Sabana, is ies iu-ee Neca bear orlieucs oe y 6 x. aS 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
32,613,245 6,326,123 11,153,493 54,481,732 | Valeur globale du produit de la construction ................ Te 
Détaillé suivant le genre de construction: 
19,760,174 5,714,648 7,149,355 I/O GO Sl Sale Maisons simple detacheess.. <1. 4... ee ee een een 12 
54,338 365,675 1,250,288 810,881 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées)................, 13 
= 245,800 1,156,969 EOL 2a Ola Maisonsienitanges 0) -. 081s. eat Ne ne ek ete 14 
1,509,672 — 1,109,392 17,428,484 | Appartements (y compris les triplex) ................... 15 
10,606,309 = 487,489 3.494.504 Wmeibatinents non-domiciiaires. 1. . .).0.. 5 0, een eee een ee 16 
= = - 537,820 | Grandes routes, chemins‘et ponts.........'..:...++0000% 17 
682,752 = - LEAT OOM Nicresirav ate ide Semicon oo) 2) 5) i is eee a en 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
29,960,532 6,326,123 10,146,944 53,928,372 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- | 19 
mations). 
2,652,713 - 1,006,549 SSSrso0 mc patatl OnSite MEE AES A kc, Lie ny ap. ean ls 20 
Etat des profits et pertes 
32,777,832 6,389,988 11,710,900 B55402-96514) 4 otal. desmevenis d’exploitation, 0.2... =, . . aecpaeees euereeoeuee 21 
32,613,245 6,326,123 11,153,493 Sa 4Sle Sods Revenusde consimuctiont. . ste. sales ola eo ts ee eee 22 
164,587 63,865 557,407 BOD O8S a eAUTTeS LEVENUSS a rch ear oss tools, 5 ARES Bae cated eee rae 23 
26,746,338 5,343,061 9,793,210 51,243,457 | Total des coiits (directs) d’exploitation ..................% 24 
7,155,005 1,625,185 3,372,382 ZO M25 TS Ua baler ents auxasous-traitanitsieiel sect cea isiie 1-4. wie sone eee 25 
11,064,248 2,115,492 3,422,130 GEG Or SO OM Materia met PR fol ots. t meth Pt. edhe BS ao) NAS vg eee 26 
6,010,631 929,492 1,978,384 S29 Sil a|rrSalaresl Ome Vee em he oF Nard wt Mam Pate teahcbest esc e See 27 
21D AD 18,175 124,813 Sine UalmebrartennentshOl ps am een oe ew earn ee 2 tees 28 
167,456 489 646 614,012 SOOM OO pimelentalne i,t Mim ro rst ct oat at shisha hk ahictat see he eee 29 
2,136,886 165,071 281,489 LS CIRM Sa PANIETES*COULSTCIECTS Cres Ss. a,c, 8c up >, Sen Ming saree nme tenes 30 
4,530,603 853,002 1,308,977 6,718,650 | Total des coiits (indirects) d’exploitation ................02. 31 
644,540 281,696 258,411 92. Gog Serartements uO mete tie ts ct Skeet yt A est As a Sodas eee ee 32 
14,648 8,998 13,559 BOON AG CreancCesiIteCOUVIAbDIOS ia Ath castle che vies! st tease 33 
536,148 SHEA 308,884 GLSO2 Om Mbamanicements vate Mat havens cohen kes et cuca uci emer eee 34 
1,180,698 53,616 162,541 O04 29 Ola Atmontissement Sera cucu nes ct sooo dt iat ote ome Sate see ee 35 
2,154,569 417,480 565,582 PAG 2M 977 ap Autres couteiadirects =, — 2). 4 slew Muetiene: SEQQel-pehoac: Qhaticueers m4 36 
1,500,891 193,925 608,713 440,858 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts ............ 37 
1,723,127 15 15 ASG OONIIE. (I SEXES ASS) “or cl Ook Le SIUM fey NC RCC en Pe key 38 
222,236 15 15 DAZ OKA39 MIM Pertesy en Ae cos, Seu, oust. AON ERE AOI Cie eay civienserel? 39 
8,612 16 16 167,949 |Bénéfices (pertes) divers avant impots!2 .................. 40 
Dépenses en immobilisations 
1,338,288 20,645 117,503 9913 79a ihotatdes IImODILISANIONS.c. vk oe Se ace eecrer in tee el a) tae ee 41 
701,385 20,645 117,503 606,086 | Machines et équipement neufs . Ss Tn trae ace See HBS et 42 
636,903 = = 385-29 Snip Bauinentsiet aULLeSSEEUGTUTES MeULS. 0. is; een me orn nae) awemaiere te 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
1,035,386 162,062 360,587 1,356,656 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ............- 44 
121 21 23 132"| Total des. employésia.traitement . . . ..°.. . »eeev-ahqume-bareia: bar 45 
15 1 8 24a eDineCtrmemar OEM tfc Laat ae nah tutta shh a Saeco ks actin Raeeeae 46 
106 20 15 108 | boYebbRCO DM wiser ao A a clk oO NG Oe ar N EC MEME oo ols f 47 


Voir note(s) a la page 45. 


EGY ge 


TABLE 5S. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group,® Canada and Provinces, 1975 — Continued 


Item Total $0 - 249,999 *799°999 749.999. 
No. 
aces meee 
Québec 
ie number — nombre 
Establishment classification 
1 'Totakestablishmients, «sna ae mene: omen net emer screen so eet ead 2,046 1,508 339 53 
Classified by legal entity: 
DileSolespropLictorship. arene eflcler cai eer eee een eee 1,704 Sf) 318 6 
Quill <PartiGrshiDs os emacs “mets, Safes Mysuen cus ylen eae eee ae ee es ee 141 129 10 1 
AN IncorporatedscOmpany, aie eo aco usiteite ce anemia te eet 201 2 11 46 
Classified by principal type of construction: 
5:\|-Sintsterdetache dewey sa cmemitomet eaten ue ent oye got n tt -enaeternns wees aureater cree 1,909 1,436 315 46 
6 | Double (duplex, semi-detached), ..... . =. seme eee ee y _ - 2 
All! ROW) MOUS Rw a, cots evoked ae uaa ee: Are a ae DB) 16 1 3 
8 Apartments (including triplex) aurea cu elton eae) eae re minima 103 56 MS 2 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 1,647 1 u2 339 52) 
ON) Repairscon struction yay anne cee icons: cle hie sy catia Mann coca oem min te 399 396 - 1 
Characteristics of construction output dollars 
11 Total value of constructiomoutpute.. geieicw 2 ee ee ee es $71,047,628 129,184,965 120,113,826 33,533,158 
Detailed by type of construction: 
2 Single detached; wees eet ee es ote eee) see een ars 430,777,482 116,803,011 102,825,122 26,451,292 
1:3) Double (duplex, semi-detached). @ 2s. ego eueraes sue oe 29,869,252 2,761,264 2,069,637 2,455,961 
Adal Row HOUSING. nate civecuc lemonade taskg <Wo meted thom: mneches Darema 16,095,626 652,079 631,065 2,110,665 
15:1], Apartments(Gneluding triplex)” anis.c 0. 6 as.) eet ety auomen 60,939,689 1,117,898 4,229,319 1,476,126 
Gale Noneresideritia Mb ULGIne Stitt (alone eee: cee iit) eee me eee 31,973,510 6,766,862 10,358,683 1,039,114 
Gal dichwayeroadsandiondeese: = are. ouvir cai bmeticheciet rier san mer mais 1,312,161 1,083,851 - - 
('Su@phewencincenines samen weet 3 < cucy ew yan Earl Ue eee 79,908 = = = 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 535,233,880 102,382,216 116,663,606 32,707,978 
DON MRiepareliCOnsteuctlOn: se waeruer stakes in kel iciees 2 kr rei eee gee 35,813,748 26,802,749 3,450,220 825,180 
Income statement 
21 Rotalcoperating revenue’. -eemerete reese Ue ARN ote any empmeate to tne 577,056,668 129,811,592 121,042,695 34,329,270 
FON Coretta TEVEMUS wh vc: asta ahh oN Sere ene nee eee ota 571,047,628 129,184,965 120,113,826 33,533,158 
HAamOtherrevenuec Mets sal etk h 5 ob kes ten oat eevee Ree OR opt 6,009,040 626,627 928,869 796,112 
DAA otaloperating costs\(direct) Gees ce 0 eas ns re ee ets 469,770,662 98,993,545 93,221,251 28,830,692 
25) Paymentsto sub-contraGtorsi.. se. case att tnt Seen eas Mente teats fe 197,998,207 28,876,228 32,413,459 11,444,461 
2D Gul Pat rials Wes, ee oa: rae cette on, Pn, a RA a et 152,190,957 31,436,399 34,135,555 10,538,876 
DTM Weaces Ome owes te fe on aire ey, ouseyisan) sgn Boa tae eeu ere a eee 65,579,863 25,824,185 15,395,495 4,147,097 
Del Salatios ulm, .c neres cic ses cismeas, br ae ete ey oe ee le eee eee 6,223,020 1,078,285 2,080,454 130,774 
DOR aide nt. MeN icrace ipodcci tn tevh sees Aue Baty ine ce a ti eee 21,676,005 2,635,353 2,118,572 1,577,267 
SiO LOL GITSCE COSTS. <.ce oe Gkaciteln ache play Dueck cons ace See oes 26,102,610 9,143,095 7,077,716 992,217 
Bs Motaltoperating costsi(indixect)|ccn casi siet cle ais) ) eee eaten ea 64,166,255 17,094,170 18,660,177 3,482,049 
Si Salaries Ons pecs cers ve dsttor Muon Che ee 22 EP at SPR CR ea re 21,661,996 3,193,790 5,850,197 1,400,190 
B51\| Badidebts mies vac 8ac Sete cis) oa, ise aOR 2,821,533 172,158 2,344,575 ARPES) 
BARE Binancin ite, fei aleercnileer oss <= = = fol to Cae RR keen 6,527,288 1,413,948 1,298,302 496,260 
B5il | sDepreciation™ 201-05 aie es chee es cys = eee 6,652,878 3,116,330 2,056,659 31353271 
BorpOtherincirect.costss aos ac ys evs teat oo oa eo Cee eee 26,502,560 9,197,944 7,110,444 1,194,973 
37 |Net operating profit (loss) before taxes ........-.2..22500-. 43,119,751 13,723,877 9,161,267 2,016,529 
SBT DEO Lit ce. yte-cy ae Oe, CR eh ee tiene: RP eee 45,438,482 15,510,088 9,385,308 2,271,050 
BOM BAUOSS aa s-o03 merase te ees fel mae an Pees Hae totes cegaunt wie ca aa 2,318,731 1,786,211 224,041 254,521 
40 |Miscellaneous profit (loss) before taxes!2................4.. 776,928 = 218,140 16 
Capital expenditures 
Ai; Lotalccapitalkexpendituxes.-.., ~ «es 2 2 srs 3 piece ene eee 9,347,257 3,278,064 2,906 444 429,474 
42 | New machinery and equipment. ..-.. 21. :+..+++++see0e- 4,902,132 1,626,884 1,441,654 177,287 
Ast Newabuldinesand otiien strucouresa:. <0). screen a G) elvis anne 4,445,125 1,651,180 1,464,790 252,187 
Labour characteristics number — nombre 
44 |Total hours worked by wage-earning employees .............4--. 8,765,089 3,657,796 2,052,800 $21,737 
45ilPotalisalariediemploycesi.: .. <2. - = « steNers baler ee eaairee-Pemed es - 2,819 L197 711 125 
A Gal DITeG tices sr oat aes Sule Tepe ie tenn esa lle eoicep este fo) oy ooh OER 381 35 167 9 
ACA mladiveCtucn mali parted oasis sue) ante Grin ejrnay(oNe cp chic) aut Pc oh 2,438 1,162 544 116 
nacht, 3 eae, 


See footnote(s) on page 45, 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille® , Canada et provinces, 1975 — suite 


TS aa ye a a hp a a SFr a 


$750,000 - $1,000,000 - $2,000,000 - Die 
999,999 1,999,999 §,999,99914 pewail 
NO 
Québec 
number — nombre 
Classification des établissements 
35 67 Mago talides ctablisserMmentSy ore. ccc <, cosas dost dete vl ew ave & oo to sos ae OE ER: Be 1 
Classés suivant la forme juridique: 
- 2 AM MPKOPIetaires itd UC Sie ug Musas te seca tasty ble ily eds 4) eta. a ren acces cey 6 IE OF 2» 
1 = Pa SOCLetOSICnMOMCOlCCtiin, pc nutri ine ao ca oi es 4 Been 4 3 
34 65 ASiaip Societes a responsabilitelimitees . ye aie cc tos. oo his a. css, yack 1 JORRR DINE IMEC 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
31 52 DOME Maicons sim plestdetactees ane wu trim cee a GaciRh Via e sn sa aces, a. oR ee es 5 
= 5 29) Maisons doubles\(duplex, semi-detachées). ........ 6c saw ubes ale) wee 6 
1 2 Dale Maisousientnanecerr ct enh ee ee en ke Mea hte. 8 ogee 7 
3 8 ESE Appartements.<y7 compris les triplex) 2... +. sk su 2 <) emeReie gee Gite) eereesiete 8 
Classes suivant le genre principal de travail: 
35 65 44 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations)......... g 
- 2 - REDALA TOUS ea em REE tem eats Uh Aion amdint «ie fe Sat en one inets Gea 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
29,992,599 92,293,589 165,929,491 |Valeur globale du produit dela construction ..............-. 0000 eee eee 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 

24,177,936 67,247,011 0327800 sl Maisons simplesid Stach esau sem eeara sans «. 6 strut ceta Gus) 01 vec Gu she, v/s) Secmece tun ee ee 12 
301,904 6,365,890 15;91'4-S96 5! iMassons' doublesi(duplexstsemi-detachées)me ama eee es 0.) hack het nn ee eee 13 
907,567 3,487,330 S38 06202 OS Maisons, Gniran cee rena teh tyiuhiies, tt kes a ee RSPR SOOw ot eee) Eee 14 

2,256,922 12,153,843 3970S 58k. leADpantements(vacompnislesitriple) gues Uae eee). 2.4, 5. you kn * cok Aa 15 

2,348,270 2,731,297 MSDE) sty | axioben mas seme loroMONlchidas a os Glos c ol AnOMNey nn Ain WwViuskalic Avairaecus hy ee chemene. 16 

= 228,310 - Grandes coulesscheminsetipontsmwetws Seni) 5.6 fol 4 cuts a ee ne eee nie 17 

= 79,908 —TopeAuires travaux GersenicrAmerenis Aimmats tn Shoe Ato bao cn ey Ol eee 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 

29,546 602 88,865,852 165,067,626 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations)......... 19 
445,997 3,427,737 BOL B6S A URe DAarAnONS, «sno Se ele eee ee RETREATS Le SIR IY TUE A, MPLA Aik 20 

Etat des profits et pertes 

30,838,400 93,618,103 167-¢16,608sTotallidesrevenusidcexploitationwas 4 eit eee et oe = a see 21 

29,992,599 92,293,589 165,929 40MM Revenuside constructions = 04,4040 0 55-244 s22 0th beac ee mee eee 22 
845,801 1,324,514 ISA SiMe AUN CreSurey eTUSCE Mee tee mh ee cote eo acon tn, Marie et aes 23 

26,398,642 78,783,681 143,542,851 \Poial. des coats (directs) d’exploitation .....-02-.+:22-+-5+-+4+008. 04. 24 

11,886,272 37,127,842 Or249 OAS miePaicmentsauxsous-traitantsy a ss mann: sas cc.see: 5 4 eee eee 25 

8,873,850 26,372,724 4.05303 SO SmiM Materials as ee Neer ete me Mier me eel De Ars Ne aati pt bear. 26 
3,026,083 7,274,675 SUES Piet vegess UNE Ge yh sca cece ea Re ate cen ta a Meera GR oanEnet fe 27 
226,495 683,645 PROUS SOW ele iraterrenits! Omen rs eck esi t ae otk An oe Gene | Na 28 
1,403,297 4,795,852 SAL OOGm Mlerienn sis La peeve en creer ots nn ab dauct, coe ceeded chetiid ies Mee 29 
982,645 2,528,943 SME ID pmlVAUTeCONts GINCCES MEM edie eho kty cl bcs gen Gh bee co sled las ella neue eee 30 
2,659,942 8,900,966 13,368,951 }|Potallides cotits (indirects) d’exploitation -......»5.+++.21+0-200+0e0. en 31 
1,248,491 4,351,579 SOL AGM MeRnaiterientse 0. pam nA moe pak Bi 5S Bb ht EO x Oh EF ee 32 
45,813 37,699 LAS ORO my Creancosirrecouvrabicsamees ete et Ee tat Le ee gaa 33 
267,430 963,762 2,037 SSOmiikinancement: ements fas se cl statesntaBota wisi Goer “acl bob wpeeieaeeey 34 
150,944 374,021 CAFS Fie R ATHORUSSCTICK TR Me Men en kom, a eb aU Ae (outs tounks @ Ata ews Si ae ee, ol genes 35 
947,264 3,173,905 APSt 8 OSOB E AUtres COMIN GINeCTSMmeen emt sn) mr nents ste Gado neo wl A sagan 36 
1,779,816 5,933,456 10,504,806 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots ..............0-.+5000. 37 
15 15 LOW OA BOGR IR BEMELICES co. ks oe hens hs bo ALA x uc ae aie, Se cyocks gi co A Oe 38 
15 15 = ISMN, Bese ee Cutout oon Beg PEE he ae et ae ee en ete eae ee ee 39 
315,366 16 16 Benetices(pertes)diviers.avan gimp Otse2nnn mae cei Tie. “ho Ge mebe re ih vuoe Fate oe 40 
Dépenses en immoabilisations 
719,065 321,922 1692 2658 LotalicessimmODMISATON Sita sak Mecano Gaol Sverre ve ae. oo es ape al tere) eure oe 41 
140,724 282,838 L232 745.0 Machinesietiequipement Meus ues taeyes edna cm, sans teal Gone ccarctarea a ae pacino 42 
578,341 39,084 459 S43 | Babiments. ChaUtresiStLUCtULeS MEULS, sks) esaz csp xis a & o ERMGNToRAyTEt nn VY nMEic cuit 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
411,004 895,706 1,226,046 |Total des heures travaillées par les ouvriers salariés... 2... 1 ee ee 44 
109 273 404s Motalidesiemployesraitral temen. tant ied sieiey et emote eter cpteniat olla nalsigatells\ ms) alien mene 45 
16 36 DES RDITC Ct Tene Meee een eet: tee ne Tate heh roe cilia eich kee ated nn a's., @) oN ET 46 
93 237 DS CAN Mn Cine tiie da temert ke as ewe otra Ware age te es nove namin esse aaNet cay eget Lo agen 47 


fee | | 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Groupe,® Canada and Provinces, 1975 — Continued 


" $250,000 - $500,000 - 
Item Total $0 - 249,999 499.999 749.999 
No. 
Ontario 
number — nombre 
Establishment classification 
1} Lotal-establishmentsi. sc. ceategees. = nk soso chanel ccs = ae She ene 4,901 4,086 $12 83 
Classified by legal entity: 
PESOS ohio Nr CiKons tohaWin ¢ Goo OG nD oO Omnis ie Seo co 3,989 3,536 452 - 
3 | (Paernerstape 6 . Gee ce oo coe cna cie ies TAPS Sie ete oe a eo 600 545 44 3 
Falwilngorporated company . cm ae ae eo ee cree ce let ewe eee 312 5 16 80 
Classified by principal type of construction: 
St Single detachedss <. sey ays ieseust cust soos ote ees, use oe re 4,044 3,307 486 78 
6 || Doubie’(duplex, semicdetached) a> 25 o>...) eremenene eerie. mame 314 2S. 20 4 
Tht ROWROUST Eek. tae Coke el escciie’ es ene en Muelle. te FECES toil citer cc 18 4 1 - 
8) | Atparinients:((ncluding triplex)) <2)a0.04 < csc 2 = 2 ee eens ek ete $25 496 5 il 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 3,627 2,838 496 1G 
UG? Repair cOnsmUuCKON (Siow woendGi cena ye ease GS ee leon ewes ees 1,274 1,248 16 6 
dollars 
Characteristics of construction output 
11s) Totaltvatue ofconstructionoutpute.-.~ « ais suc fim as teers! ¥) vac | 1,365,161,277 264,947,840 7 PATS 1S2 $1,233,955 
Detailed by type of construction: 
P2oSingle’detacheds. & i e-seur tse coe Gas we a eg ree iad se eee 867,141,717 191,487,250 155,457,567 44,394,762 
LS, |e Double(duplexssenu-detached)ie. ais1<, 0. 11 sta Sst) one, otis 153,667,886 22,776,238 5,366,985 4,504,205 
TAU AROWMNOUSINE seals a co ces colt eat as del set ens: cine a ee ete 147,613,670 4,984,312 755,718 166,190 
LUSH Apartments (iscludin gatriple x)” e mee ile iets) ost es ah ore a eae 122,398,734 3,331,136 4,394,204 460,363 
16.) Non-residential buudings ees coc. sac eiy cc. + pou) et eos) cae iene y iGreen 71,969,647 41,644,262 11,198,678 1,614,995 
Ll aphiwaremOaGranGueriG Peme emia pcr aia ees cuka el ie ee ato 926,982 562,454 = = 
18) Ogherienpineeringa = siswi a.) Wh sheags, aeons stam Una tetes nual 1,442,641 162,188 - 93,440 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 1,270,668,419 193,288,772 164,953,368 47,292,520 
ZN ROMA I CONSEDIOUOMS, <b) atu shea cue dks eae ane rw Coe oo Mae 94,492,858 71,659,068 12,219,784 3,941,435 
Income statement 
21 |Total OPCLATINETEVENUE: cit) cya fe eine ine > laine) oot a ag erate ck oe eae 1,452,738,256 271,046,004 178,146,226 53,328,929 
231 COASEMCHON TEVERMES c.2% usa syed eS = Rae Soe: aa) Re ee 1,365,161,277 264,947,840 LETS SZ $1,233,955 
23M Otherrevenucs. tec .t be 2s salen ous, bus oar etki sa meen aan 87,576,979 6,098,164 973,074 2,094,974 
24u Total operatingcostsu(irech) ae s,s se ae = cob + sas) eee 1,140,162,367 197,025,109 140,938,161 43,373,029 
25M (PAVINENES bo SUD-CONTTACEOIS? 2c. 4 2 S03 ong 54. a Jes SE ee | 453,895,993 54,892,014 46,576,705 17,726,409 
DOM IMAL ernie ms Phe cog alan. 4 eae reieeehe wt “S\G08 Val eye 2 Grea eee eee eee | 307,090,110 78,544,650 45,535,675 11,606,248 
DM Wares? Unter. ake. ont cote GG: wk aa a et Saree Rte en 96,332,521 33,629,670 19,036,364 4,356,092 
DBMeSalameswO. He eet. ce bs Sen gin cece: tuded 4, Me epeeees tants aymentaEe 15,538,927 3,778,115 3,881,576 577,983 
DOM Teand, Nel siyn, sia tosue coals ue gies, RS.4 ura teens) & aco Meme” einen ea cae 199,014,351 8,746,766 18,845,777 7,533,018 
Siva (OREr CHECU COSTS 1h) ileus a. vdnponigoa ee eins ache eee ease cman 68,290,465 17,433,894 7,062,064 1,573,279 
31m Rotal'operatine: costs, (indireGt).. 2 6 ss ps se = cue pos See cae pe = 168,989,432 39,839,539 25,098,547 6,540,573 
SQM P Salaries hO: Pom 0s ner tukgg. Sie eS Moe Ate Rl ALS le eee 63,587,175 10,455,499 11,377,340 2,686,382 
SOs Badidebtse wernt se tynttc ue Sehanbon @ Oo Mieeees © eS eos ee aes 1,153,445 289,762 117,634 67,748 
SHARAN an Cine smannt oe eters, Sle rae ly, me eu tp vce eee rae ce Se eee eee 34,864,429 5,094,785 3,695,417 1,164,018 
SonPnDepreciahoninre eu os a4, 5 esas Sh eos @ Mees oe Oa ee 16,178,422 6,466,511 3,030,949 404,331 
Sid OUT INGITOCT COSI. aos suk ade ave ats o Se heeds AeeCoeeete be 53,205,961 17,532,982 6,877,207 2,218,094 
SMINeL operauiuexprotit (loss) Deforetaxes. 1. cs oieieie ie nae oie a 143,586,457 34,181,356 12,109,518 3,415,327 
O15) iso 5 eee Reed Ae ee Reni ated eet ee a ae Men aie eeca ta stiy 151,623,127 37,600,941 13,354,987 3,595,312 
S98) LOSS, shay. Hace cp Aga ihG sumleo ds Dig a te 6) 2 SPOR MI 8,036,670 3,419,585 1,245,469 179,985 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 ...............05- 8,625,098 59,956 91,895 311,458 
Capital expenditures 
41a Doral Capital expenaieanes? 2. vs... Gms ns hea ee pee eee 21,010,252 9,129,759 1,517,976 644,036 
424 New machinery and equipment... i. 5 -.o « s <= 0 ¢-4 eee Re eee 7,757,694 4,526,856 766,931 277,940 
43) aNew buildmesandiother struchires..evwe «easier eras een nen et nen 13,252,558 4,602,903 751,045 366,096 
Labour characteristics 
number — nombre 
44 |Total hours worked by wage-earning employees............... 17,094,048 6,771,525 3,452,016 708,683 
455) Total'salaxiedemployees =e s.c-s.) «Gis el aoc) el vaty opi che oie at ele 7,095 3,207 1,318 218 
AGED ireChomiat acs are ere tty cleo ae uence e ele ane hin oun Shee Greet ane 1,067 244 329 30 
ARR inidate etme cae acute Oty ae ee Rhos ene ale See eae Rie cs te ema eee 6,028 2,963 989 188 
—— —t 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1975 — suite 


$10,000,000 
$750,000 - $1,000,000 - $2,000,000 - and over Détail 
999,999 1,999,999 9,999,999 - pce 
et plus NO 
Ontario 
number — nombre 
Classification des établissements 
38 97 68 tial Motal:desietablissementsita aie. on tie seers cath Ol wee oe nati ] 
Classés suivant la forme juridique: 
— - 1 SP METODUCtAITO SSIES: ants errre cath sik fc) erence tae eta oe 2 
2 2 4 EMImSOcicies en ROM) COCCI meus elem tae etait dn, aa Rete 3 
36 95 63 U7) WSocietes 'alresponsabilité limitee 2%. 15. ee ee ee 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
36 84 45 BieviatsOus sLinplesCtachees << ce feria siacdya Gri al ac ees eorueS ata Giasie 5 
1 4 6 — | Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................. 6 
1 - 5 ile aisonsromiranc COmmneckies, cos mucin cen, Actin cr ae Gan aaa Ano 7 
- 9 12 De Appartements (ycompmis les triplex)! 2. 5 se. sites pe tes be des se ey 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 
37 94 68 17 LOUIS cep tas OR etc SIRE ta, nee oe GS hy ee eS a on ten tan he ee 9 
1 3 = EU PROMATALIONS) meyer veacmete cote ome EE, hous ae Satter esis blade ee 10 
dollars 
| Caractéristiques du produit de la construction 
32,157,988 134,996,817 283,757,788 420,893,737)! Valeur globale du produit de laconstruction ................ 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
DU S21Gs42 109,945,810 141,251,623 97: 283-36 Sua EMaisons-simples:d6tach es. -s0c ye. vesecme evens cede rere ears eo SMe eee 12 
2,361,688 8,891,186 52,861,118 56,906,466; Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ky; Arete ly aes See 13 
915,961 1,766,468 30,282,898 LOSS 4 Ons Maisons CO) TANCE c.ckae ssw oe es esp ar eorter None rage et sas) Dock een ee 14 
- 11,191,673 49,610,709 53.4110.649)) pAppartements (y compris les triplex) .°...)\ eae k. tiem fate be eee te 15 
1,194,469 3,100,237 8,665,870 4.55),1.36.| 5 Batiments nom-domiciliaires 2c... ce eee crm eue in Meteo aete Pea atle Ria 16 
364,528 ~ - al mGrandesmOULES, CHEMIRS CD POMMtSiL vc. sstsus apo - Meee wane Coenen cl eters 17 
= 101,443 1,085,570 =A | MAI TESSITTAV AX Ae SEMI Ia. se oe ac) vacece sy sccus. vasa chea) eee ae eae 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 
31,271,469 130,279,464 283,186,123 420,396,703 EIOMIS) lorece tem cy st ey ou a aarletas oF raisktine geR TT ce oho fee RT eae 19 
886,519 4,717,353 571,665 AGTAOSA MRE Daratlonse: spwwai anata Ace hehe hake ses ats he es cage isle Greet oak oes 20 
Etat des profits et pertes 
34,157,311 138,239,936 296,421,041 ASI-398°809\Totalidesxevenus d’exploitation oc... 4.6) consis wee ee ye os 21 
32,157,988 134,996,817 283,757,788 BIBIBOS 1S) | PIReVONs Ge CONSUMACHION c. csccgr a. share ae sha ee xen en Mies gatas Cag 22 
1,999,323 3,243,119 12,663,253 GOSOSIOTD| PAUITeS TeVeCIUSOe WeRetee tat cays tao sec) ape chown csr sae, ee eacaten ees 23 
26,554,958 114,200,907 242,557,137 375;513;066 | Total des couts (directs) d’exploitation. .........-+5-500022: 24 
10,088,851 45,816,989 104,062,201 174,732,824 Paiements AUERAR OUI SAAT UATIUS ples aaa A oath don Shae Me SMe suck fs: aus) eh tsmze 25 
7,553,570 29,956,063 59,306,527 PARSE OTM Matemauxn ture tcdky tetas upp hotttnet iene cue nea8 io eae eae 26 
1,869,372 7,278,217 10,805,081 HORS STS ewalaires! Ctra reneo a sin) hecarsy nc mace baptist ts iE genes 27 
397,182 1,647,787 1,873,069 OCB EO imliraiFemen tsuneo ot ec ily crigeec Cac eds ee is arouse clan 28 
5,631,237 24,802,868 55,993,682 PAGE OOS Plencaln SitecweaiN atts caper ny se ceera. cy oy of ar Mute olny cs Fh, eh ob elec incre alee 29 
1,014,746 4,698,983 10,516,577 DSPOSORIOD ANI iTeS: COMES GITECES-.0 cuteicey cetersh sop a) = suckin Ooh sus Sasa es eo) ca ne 30 
4,817,172 15,598,201 30,394,038 46,701,362 |Total des coits (indirects) d’exploitation.........-.-+.+.-.5-. 331) 
2,778,041 8,214,677 14,552,550 MB SPOrORONE LIAILCTENtSLO mr mast orocie aedas «ici shin ls) =) quanta mas “pease 32 
16,087 260,474 169,297 DR OIAABH iE Greances ATreCOUVTADICS 5. 6 cud» cheno uns ais om aka tors © Seehamome 33 
644,747 2,444,934 7,118,335 14 ODOR MRinancement yen 2 a cet ee eh cose om ym osm) oro ep aia 34 
240,155 694,613 1,122,984 AON SIOTONIM ATONEISSCINOMIC .\ee-f op alta cleats gia e ee See 8 6 dele nope aaa nests 35 
1,138,142 3,983,503 7,430,872 HAVODSeIGHe le Autres: COuUtSsInGISeCtSia a st sue = eae os fm ws eile Bel eal ol escnd 36 
2,785,181 8,440,828 23,469,866 59,184,381 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots............- 37 
15 9,314,655 24,983,527 15 IBETICLICSIE BEN TA Aueeeoee na direcn ee pais oho oaks aii knee pete acgeale 38 
15 873,827 1,513,661 15 Lg rece oe 7 Ue UR We 9, page ee He had, a Snead Ie ie Sam re art 39 
72,502 682,674 16 16 Bénéfices (pertes) divers avant impots!? .. 2... 2... 0.2 ee es 40 
Dépenses en immobilisations 
327,650 1,675,567 4,990,327 23724.937)| Totalidesammobilisations = 5-14 5 on) yg 5 vp eee 41 
241,876 769,263 873,319 301;509!) Machinesiet équipement neufis.... 2. . See ae ale al 42 
85,774 906,304 4,117,008 2,423,428] Batiments et autres structuresneufs..........-- +22 es sees 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
335,945 1,240,698 1,755,954 2,829,227 |Total des heures travaillées par les ouvriers salariés .....-..-..--- 44 
141 462 662 1,087 |Total des employés 4 traitement. ....-. 2.02202 se eee veers 45 
ils 85 105 Bis) IDayseibty SO Am, ced Oho ae niet Re eee Gea D mac eerie oetacn > Snier eet 46 
124 377 5o7 AVON wttktebteserue wh RAN 8 fapea eoawictaA tere cee Peer cos ence atiaec mre. ONomcl Cnc 47 


Voir note(s) ala page 45. 


TABLE S. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group,¢ Canada and Provinces, 1975 — Continued 


S23 


Item Total $0 - 249,999 799990 ; 
No. 
a biel — 
Manitoba 
number — nombre 
Establishment classification | 
(| Potaliestablishiments: cecil o cae eet he Oe eet kee a tees tee 779 723 33 
Classified by legal entity: 

Qe SOle PTOPrIetOEShIp | clo cic &. bw oa Weer tien MMe gel: See ae Gta 684 654 30 

Sr IMBATenene hip eennwe teen ee Paice ach oh onal eee en a ee ae ee eae 74 69 33 

Ar eiinconporated{COmPany mucus sweated cole oe ceteon oe agen a enone aes Al - = 

Classified by principal type of construction: 

Sule Single detached Ae ee iwi o ciewee ety is cuca enemas eae naan 624 586 20 

Gr iniboublen(duplexs senii-detached yo Mime ana). 2 cease ee ae ee 18 14 4 

TU ROW NOUSHIS otis opeont whet ce tuepeluslict cite: aie cd ve Sama tip cae 6 1 5 

Si) Apartments Gmeludingcthiplex)) .meue ecerusia) vs. tency iq) ouiem ene ancnrean ears 131 122 4 

Classified by principal type of work: 

9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 523 471 30 

RO. Repait consirucpion”s aissacvets ts 6 et useees eo x auction coe ee Raenat co ames 256 B52 3 
Characteristics of construction output dollars 
lide Rotal.value of construction Outputeauen eis aia ite ee erence cane 150,430,106 29,961,119 10,556,828 
Detailed by type of construction: 

| Sinele detacheds...7.<chuc vurwcas nad 5 <a eee eee eta 104,995,003 26,303,740 6,404,625 
13) Double (duplex, semi-detached).) status ws «Serer eel tence 18,465,735 525,659 1,304,593 
V4 SRNOW HOUSING et. cease seeds’ esus sings peckcinew anes Aten Pie eae 3,588,396 Se oree 1,445,110 
(Se oAtpartnoents:(ncludinesttiplex)) «yeu. ea sieht encieiee al aan mer mca 16,876,884 ’ = 
1G) Nomeresidential puildines” wales ¢ vias © ac) Speen cen eae ae 6,266,761 2,835,168 1,402,500 
AG ae Wiehwaye road aadiDiiGeen.- 0 su.a ousk kt ened ern aan pe Ney 237,327 a ra 
LSMiMOtherensineering? sf ost..05. s. Gecudusds bs cata sen SA ee a et = - = 

Detailed by type of work: 

19 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 139,308,564 23,003,689 9,150,375 

20: Repair COnstiuchion/ eres > css nincelc Ch une eeborerilase oes ance ce cee ae 11,121,542 6,957,430 1,406,453 
Income statement 
21 j|Lotal’operating revenue... ve 6 + ed oi ee 162,284,831 30,179,483 10,911,708 
DD eo COmsPPNCHOMmEVEMUC! 9) sc cv-c/s 9) vues eer oe ee ale 150,430,106 29,961,119 10,556,828 
23a MOthentevyenues mare oi. crstancaee ate eee ae te eee eee 11,854,725 218,364 354,880 
24 iMotaloperatings:- costs: (direct)! Ge-u-.siuehae ces oe oe oe cee 122,189,008 20,197,772 8,334,647 
25 whayiments torsub-cOnmactOrs) dic bs stivls, eolsussioe sie) sults ise nels) Sue 47,638,210 5,204,638 2,589,529 
QGniiMatenialshaenaye swe neces «\aice ocho a lie wi Glo o ete tence pentane mn 32,422,008 7,323,811 2,654,634 
DURIR Wages LOM re wean Oect > 2) iy, momen et Pals) fe, Gaerne nn ea et 15,027,844 3,912,339 1,953,641 
DOM Salaries LON + va Fone Aly eh eels a? Oe tm ee en oe ee 2,329,428 514,137 219,096 
PAS Tiel SUES Xe eae an are me ae eee tite ee toe Cre ht, Phe ee MeN 4 chs 17,103,105 732,311 - 
SUR eOtheridirecticostsr. sus, autteust eh Coho baa ened auch ca eueme (een 7,668,413 2,510,536 917,747 
Sila Potaloperating costs/(indirect))) acu) ei cieis ies eee a) eee 19,989,069 5,646,563 1,900,576 
B 2h Salaries Seema: Seem wce ai since ese cee aueh ee, soe heke inks eae are 5,149,357 1,391,068 592,434 
Soule Badidebts r,t aichapecencies cit tech aap + relic Achcn Hiec atc ot cc cue ener eae 204,155 109,856 50,874 
SPW BINA CLE et i sevlcive ot ae oars «sialon oustich ata ohne con ee Sone eee ae $5,135,329 521,637 106,945 
SON MS DLOCIATION. 2.05 .exdel eee iwc y, ayertcd oLte te Atay oh Lhe emer eet amend 2,008,619 1,113°705 232,594 
Bon wOpheindinectscOsts® . ae avl.c mcd ws, ore, sia eee ee eee 7,491,613 2,510,297 917,729 
Sy al Net operating profit(loss) i beforewtaxesi... sane) adie see aus Sic eceaels 20,106,754 4,335,148 676,485 
S Sa MELOLity wens, cre: cece aie ere cere S cov ch dit are, eeh i Aciecbishicl ag ay wath eule 20,707,869 4,739,859 728,743 
SOM TOSSIRS, fe kode a ela te ue mn eet Ae Rear) nn ee 601,115 404,711 52,258 
40 |Miscellaneous profit (loss) before taxes!2,..............20..- 104,388 ~ - 
Capital expenditures 
Al» Total: capitaliexpenditures: 2 ¢. 5) « ‘+,-«./5 a 2 0. 0-0 Gita den eee Be ake 5,596,034 3,429,944 1,246,113 
4OMieNew machinenjand equipment. ~ 4) < s.clewene telesnsy ela acne mene 3,188,047 1,700,338 617,732 
43m New puidinessandiothen structures: pacman cilia seaiee te emieicne neat 2,407,987 1,729,606 628,381 
Labour characteristics number — nombre 

44 |Total hours worked by wage-earning employees............... 2,414,894 692,342 286,097 
45.4 Lotalisalaried‘employees:; . «4. tus 4 Ree eee 880 484 74 
AOA DIFEC Ns, © ik tusdere es Guts Mice =a Ginko bean h cor aeatie ame eene are ie ome 135 15 i; 
ASO CT Ss aay os ate: Statute rea hie Hegemon e. pulltgis Memancauou pice sae narnia 745 469 57 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU 5S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1975 — suite 


$2,000,000 


$500,000 14 - $1,000,000 - and over!4 Détail 
999,999 1,999,999 - oe 
et plus! 4 
Manitoba 
ere 
number — nombre 
Classification des établissements 
4 5 d'4qKotalidestetablissentents. 6.5 v1 5 FON SSS ba tee ee a 
Classés suivant la forme juridique: 
a = = PLOprictaiesWINdues Fah AM ets WEA ELE eth eee ee 
wd 23 Di MSOcicteslenmOlmmCOllecuie ttm Ais, Heeb | bah SG ce by Sk pee Lee es 
4 5 2 |Sacistesabrosponsabiiteshmitcess oe 1 nt es SS Gk eee ee ee 
Classés suivant le genre principal de construction: 
2 4 12 | Maisons simples détachées . . . SN Ny Ra CR te re ties Sela Re age bist nip Wo 
ne = = Maisonsidoubles\(duplexysemi-détachées)). 1.1.1.5), 0. )09 
= = a NaTSONISIerinnan pect N MeN RENN Ch RL AK Am Oke | Whe dm EN gk | a nD 
#; i} 2) PeAppantementss(vacomprisvlestmaplexy «ti os. ne Ros Pe ee eee 
Classés suivant le genre principal de travail: 
4 5 13 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transtormations)) «1.5 6 6.1. 
2 = IBC parations ote armen mee cre alee ES 5 ty SOE ie aay eae SOP ERIN ey 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
3,013,548 5,994,202 100,904,409 | Valeur globale du produit de la construction. ..............0-000-0004. 
Détaillé suivant le genre de construction: 
1,081,746 4,696,202 665 0croI 0a moaisonsisimplesidetachses ina wan ete ah nats hte aw ea cone em 
96,000 = 16,539,483 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées)...........00.0000ceceeececee 
374,400 = TRO SASS UT mMasonsienhannce: ait a ANA Mee A AA RA SS AAA ed es end 
929,299 1,298,000 L439, SOS mlmAppantemrents| (yiecomprisdesitiplex) a5 .5 5.5 sn] A en enn ene 
$32,103 = La C990" MBatiments nondomiciliaites: Ay suy i heads 4 os co ee ee emir) 
= Se 237/327) \erandestontess chemins‘etipontsa ten % Asx toa Sn oS ee ee cs 
— — Sf (MALE ciura valid CieGrnic ace. mum mye, Wenn Both, Mocs air 4 kd ae 2h ee 
Détaille suivant le genre de travail: 
3,013,548 5,828,331 98,312,621 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations)......... 
= 165,871 235 INAS SM MRC aration, vane SAS iy MR Secudic: tke NS oe es, ok PUI Bue 
Etat des profits et pertes 

3,046,681 6,004,383 125142576" Wotalidesireyenusid2exploitation, - 454 24 -0hae25. ua. teeter 
3,013,548 5,994,202 LOOK0 474 OUR MRevenu sderconsiuotionis a jcuteu a fut a 4+ a banter a =o. S 52 ON ee ene 
33,133 10,181 LIS ZSOMUOMMMAatne steverus® fecha eas ng A Mohan Gs che > fed h see sch nn SRO 
2,565,149 5,228,580 85,862,860 | Total des coiits (directs) d’exploitation ... 2.2... 00.000 eee eee eee ee 
1,578,690 1,847,635 SOG U/C onmRaiementsaussousitraltants 5 swe satan ff zt aa eeoisye.p A ee 
430,835 2,043,597 Loo COMES RM atcriauxabay atm anee ek SN OAR auels ks tein cee t,o kee ag 
158,373 644,776 SSDS HALO WEG lites LOL marr Ana Men nh RAY Newmont AY ce fdee e, aban here Mike | yt ae 
26,441 36,503 LES 3 se a msTinaitement sl Oed Me tituh RoR yALe Crm ons 4, Ge sp GON aN nadb edhe wc thie ten AOR 
237,357 510,655 USO DMS 2 Meenas reed Wh ey Wye Mla Se lanier. 2. Kotak fea c wate ohne Ak hs 
133,453 145,414 SOR 2OSS AU tresicoRtsditeCtS* iat Mrs NA Akio ste oe hee ee eee ian 
306,264 411,148 11,724,518 | Total des coats (Gnidinects)idtéxploitation: #2 asses dc bd ee eee 
144,020 205,529 IO LOSS OOK MliraitemoritshOl- a ehh mat Fa ete Se pmenatAhiS t Sos Rot by. Sekek caer 
20,037 3,397 PO roda RGicancesitrecouviabless <a) oh. 2\ dheetezeketis Pee Ge lt pe, de ek so a 
15,018 56,878 GSA SA UM Mbinancement ty Aunt. ptt Se hae Ge becuse Iles ieles bond 0 2 ih ane 
53,223 29,468 SOO COM WE AtionGiasemient yesh Ai nath! ccdies oe Antibes tebaeeStntciSedac c sod j peka pane, MMe 
73,966 115,876 SSI Sa IA SmimAn res COULSndIrects! (Aan Siete Ae Ae ee | en ee 
175,268 364,655 14,555,198 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots ...................... 
175,268 364,655 DEO OO GAMER CDELICES 5 seu rma WMO eRG Ss ty MORN pu ticarty meek a vba oye bn tek Meath eee Ee 
- - LA GRIMS OF BSTC te ttwie eRe mea aeMNAihne NHR Oe Winn desMidyAin Cpe ® his dnl gaya! oo ous diy otk 
(37,028) = 141,416 |Beénéfices (pertes) divers avant impots!2, ....:.....0 02.007) 98. er, 

| 

Dépenses en immobilisations 
85,777 = 8342008 Totalidesiimmobilisations «<5 © cla Whasert dda ons > 5 ee 
85,777 = (84 200M Machinesiettequipementmeltsigyeys ais int ses. + «(cee ee ne mh 
= = 50}000%)"Batimentsietautresistructuresmeufs ;.-..+..+-.0. lees 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
26,955 101,348 1,308,152 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés... 2.0... 0. ee 
11 11 500s Motalidestemploves/aitraitement, <r. 7 ae sae no eae eee See 
1 2 MOO 3) PDTC, 5 ohh ER coger Renen Arai het WON tees Be hue SA, te aT, 2 a A 
10 


200 | Indirect 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 5S. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Size 
Group,© Canada and Provinces, 1975 — Continued 


30- 249,999 "uses 
No. 
Saskatchewan 
number — nombre 
Establishment classification 
Ae ROvalestablisitinents «<5 a cup oueanee bind ee nye oth aor aga 525 456 4} 
Classified by legal entity: 
pe SolewPLOpLietOXSHip! cama pe Mile © s uamupeurt gc eeweegey wre nt cence cee renecrunsis 439 399 40 
Bail) MPartnershite a ii vinycece ais) eel erupt ea era cen her urna $7 57 ¥ 
4) Incotporated company 14. 6s 6. se te Bee ee 29 rs 1 
Classified by principal type of construction: 
Bul aGitiglerdetaghed. 6 cess eect ot we coe te eee a cea 469 413 32 
6 Double (duplex, semi-detached) .. 1... +6 ee eee eee ees 16 12 3 
7 oh walakouMislen beans GeOks GiGeD Heo suitg ooo. Wiotekace cat OEags e 9 4 5 
8 Apartments (including triplex) ©... 66. eee ee ee eee 31 27 1 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions) 384 316 41 
Oss Repalmconsiitctionen «tc seam) acer tum comer «mine tD i is 141 140 = 
Characteristics of construction output dollars 
11 | Total value of construction output .......6. 25-25 -eeeeee 126,889,362 26,231,439 13,081,376 
Detailed by type of construction: 
{Dele Sinple detached a satus 2 sys et ep cok ss casey ale shoes ele: omens 104,286,580 22,594,273 10,122,825 
13 | Double (duplex, semi-detached) ...... 62-222 e eee ee eee 3,686,975 710,090 1,011,409 
UApiisROWOUSINGN hee te at cits cues. shapes, sei incerta Leora 2,018,235 345,787 1,428,220 
15 | Apartments (including triplex)... 66.6 eee ees 7,037,963 374,017 448,637 
16a | cNonresidetitialibuldings cs. a2 60. owe er ola se aaeeoae 9,859,609 2,207,272 70,285 
Ly Hiehway, toad and bridge. 06 os. = 2 ve ae oe Bila oe a = a 
{Sal Other eneineering?. . wuts se oie leaps) 6 ¢ = eeu tes aes em = — = 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions) 120,170,080 20,849,865 12,734,524 
DO Repairiconsthuction aes we vis Wiehe riers te tetany fries) tera coe 6,719,282 5,381,574 346,852 
Income statement 
21 | Total operatingrevenue..... 2.0.02 e eee eter eee 132,934,848 26,471,226 13,614,708 
DBAl, CONSHUCTIONIEVEMUG «4.5 0. wo eee sue ge mG © Geis se a 126,889,362 26,231,439 13,081,376 
ARal Cer nevenUeS a. cca diel orttetnw anette patentee sea Meee tates 6,045 486 239,787 533,332 
24 | Total operating costs (direct) ©... ++ ee ee eee tte e eee 101,568,939 16,875,127 10,562,536 
25 | Payments to sub-contractors .........25+ +e esse eee 43,960,039 4,386,467 4,129,026 
DG dlbaintaterial sim fcuk coz Wlare,c ts anette Reale etek cen cepetgia toma ones 28,843,806 5,068,801 3,013,008 
Dale Wacee lO... tucdite lukas romuras ae) cite tone man ngs ra tenes tay 12,859,546 3,897,173 2,207,789 
Romana ates. hc 6 Oe, Wet Aces Car giiens fOr mnietee re Geet aa Sonor 1,460,848 570,199 247,680 
FSH al) CG ae ee ES) Cee Ags Sedecaduact Mink Abo 8,859,956 940,148 Sohal 
Rl VOTMeMainece OSES: Aue Mek cmeeencerioens endeokew eet tg ome tonaeeye 5,584,744 2,012,339 959,442 
31 | Total operating costs (indirect) .... 6.6. sete eee et ees 15,548,773 §,351,607 2,225,786 
DOM PALES Oa ae pena emea een woe ENO Or veers ce hey cinche cea ccm 5,561,871 1,542,283 622,841 
BaMle pad debisp c-tie cali aes Gaertn tas oo Na ee cas een agai 238,480 50,304 165,793 
BAM Hinancineas ee ot. ae eens ee el senate wea e eps eta eae 1,072,279 467,324 62,882 
BS al eiMepreciationion vim aletsietecs ams wan eller aut raat ire arom 2,056,906 1,279,581 404,145 
BE WO thiersindinect’COsts ate Guia we nel a ah aeole Siete Caen eee 6,619,237 2,012,115 970,125 
37 | Net operating profit (loss) before taxes... . +--+ ees errs 15,817,136 4,244,492 826,386 
Bul mBrotitk © ee dhe. iar mori aera hae eo 16,306,202 4,633,848 926,096 
Bs) IR as ne eres teens a9 GUA ree lo ae ene es. 489,066 389,356 99,710 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 2.2... +e ee ee eee 231,461 = a 
Capital expenditures 
41 | Total capital expenditures .... 2.60000 see eee teens 6,274,087 3,839,913 1,105,940 
42 | New machinery and equipment ......--+- ++ sees eeeees 3,637,076 1,903,553 548,245 
43 | New buildings and other structures... 6. - 0s eee ee ees 2,637,011 1,936,360 557,695 
number — nombre 
Labour characteristics 
44 | Total hours worked by wage-earning employees. ..------+++++> 1,998,741 664,271 300,573 
45 | Total salaried employees .....-- e+e ss eee crete rte eees 683 375 83 
46 Dio ae eae ee eS GaO Ch ORME o> Srp COM ONs yee 75 24 18 
Ain MRidiecthe SAM akties: toes ae hock Geel ee ee 608 351 65 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille® , Canada et provinces, 1975 — suite 


$2,000,000 
$500,00014 - $1,000,000 - and over!4 te 
999,999 159995999 - Detail 
et plus!4 No 
Saskatchewan 
number — nombre 
Classification des établissements 
i 11 LOMMOtal-destetablissemientsyts eke SR re a ne we ld evade ciyly cal a RRO 1 
Classés suivant la forme juridique: 
- _ = Broprictaires Uuiquesumme rete: ya foe hoy Revie oie lalhey it fete “acl ih ar, at AOR 2 
= = Se SOCiete sien Nom icollectinee a 8% Aow it atattte nile nal> vo Gt A yin dtd Woe als EOS 3 
7 11 OM SOCIctesTa esp Onsabiive limites i wre eas ele coc oly a levels. wy ca ya s RMRUNOMG I wT 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
6 10 SMINMasonssimples detacheesur an te fitness oon teas ee a Bee 5 
~— 1 =n Maisons: doubles (duplex, semicdetacnees)i pits sv. a 1 a a siteneny motneltua na mantny Samra 6 
~ = — Maisonsienizanace sSmerr at Nore oe firth ann ahs od Ste eee ay eh ot oR il 
1 = Zam Appartements (ViCOmprisslesutnIplox)l ame ia me ead a co Sn Meena Ulin pe ee UNOPRT EteF 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
6 ll 10 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ....... 9 
1 - ae ENC UALATLONS Ry ewer ER Mere A crv oi Merten ide giGhe 5. x wy ths i Ee ena tat 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
5,399,635 16,308,139 65,868,773 | Valeur globale du produit de la construction... 2... 2.0... cece ee eee 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
4,112,165 13,707,478 Doh 4 e8 os mi Maisonsusitnples dotachcese siepayARWeemmtwenh clo cs sisc5 40s fac 0 ae fea poets a 12 
= 1,175,446 790503 0g Maisons: doubles (duplexssemi-detachees) cs aga cinh sites cats Goa. omtaie RG die 13 
= — Baa 2 Sale Matsonsienian eee o Mag) hig eI hoa cod.6 wine Sis ie yeldin oUs voce oatunnsicd ops 14 
397,897 142,140 556756272 ale Appantementst(aconipiisdesitriplexol emus encde ess © gus ty soca aptass > uansaneeeas 15 
889,573 1,283,075 540954 045le Batiments no n-G OMICHIAINeSH., suchmumecmeycMe Ue teMe uc, oii: 5 oss omcersiliead ea Satea seamen: 16 
= ~ = Grandessrouvtesy Co enMnSteap OMUStae -aaemalIme Si du MES os ce 4c. js) (oa tlees Side Bue ine avaccanctas 17 
= — = Aunties travail de cemte oma wma auto ets So Sues) scan, a acae cel’ a Muy rtaam opie cams pare 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
4,822,993 15,893,925 65,868,773 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ....... 19 
576,642 414,214 SPAM CALA OTS Ge NPAT st RERMOMM E Not coct aiid, Siro oe ete lene mee eae enka olny tide faye halve 20 
Etat des profits et pertes 
5,423,533 16,681,194 LO 44 Sie Motal des evens) CXPlOlta OM yay ars ches eyes a) site's ew, br ul ccs Gs Ge A hes ay heh de | 21 
5,399,635 16,308,139 GSS8O Se Mom mR venuside/CONSUUGHON MTC anemia Luni gues -stnvte manors, Ok Gad ey ee ene ke 22 
23,898 373,055 4 STS ATA RAtiTee TeVEMUSS § hain Se we 4 he hehe te ek sis ox OR Oe 23 
4,194,149 14,160,319 SOLO SUSE OLA Gescouks (directs) dex ploltauONiras wis. eu eee ns + see is el ce) ae eg 24 
1,832,226 6,128,697 24 83 OL om lm paements AUngsOus-traltantsies Wel uri suons Secs. + cigs < & ceeeen Ghaer sae e,gbie 4 25 
1,699,916 4,487,400 14 SHA OS LM Matetiaux ste th ckat ei na 6 Sek eke rc ce leles rie Se ae ey 26 
474,020 1,029,558 5D SOO Gm SalaiteswO mre ten, | sate ROL wes meine ints We Taoele ae cae a he a Se aie Se 27 
32,199 179,512 AST SoiMeahrartcmientss Oak, Hae pease IMs 2 Beck se wien lave fs SMe tee scelen es eSee 28 
69,961 1,837,140 COO TMUTGe eT oruaSe pans S Say cee eee en ais kien s fs Aha ee ce a Bla bie A ae ole te eee 29 
85,827 498,012 2029 12a MAEAVITeSICOUISRGITCCISS wee sie sanis it aes Mle sso la as a a a RR 30 
618,124 1,214,725 GlS85o le iLotaldes.couts(indirects)id ExXplowtationy cn. Gy os es ee ee we 31 
235,489 563,309 DES OTRO SOM MUL Tait GrientSL CMM een RRE ai uct Ra RAM MerR grt ass hascrre Ride. uae te Secure oes oe tl Canta 32 
7,000 Sealy HDRLGGMiCreances itrecouviables® 2 os 80: ccd maoaes Soh es kes eles See ale Bae wl. 33 
19,981 100,188 42 -OO4EMhinancement acta Sate wie tee eee ea ae eas era lne es ele oe 34 
76,989 77,600 DSSS OMT Amortisscmenton Gs Sn en fons cleiciees vials idle Gus. saeiacwenle is aaraca tn oo eRe ees 35 
278,665 470,411 2880 2 UeimeAnveres-COULSHTICITOOtSH eee a es et Sas teats teh Se cle agate a sls 6 uals SEOs 36 
611,260 1,306,150 8,828,848 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impoOts ..........-....---00-- 37 
611,260 1,306,150 SEB 2 8504 Sahl MD CHELICCS Rema meu EMCEE Sat ey Mc cM eon nceter ince ea) ett ee me ek es 38 
— - _ PEK TOS rey eke hae hiner che hen aeiorn Oe Sic ak Mo, a han ee tere ea 39 
1,081 16 16 Bénefices: (pertes)diyers avant impotst2) of) 02D 40 
Dépenses en immobilisations 
165,603 242,133 920498 anlotal dessimmobitisationsn a: & otek ei bees oe ic) tases > +. oh Smtemsbtapee tate Speco A 41 
157,103 145,322 889-5853 Machines etequipement neutsin jes acumedies kos «)-< y  espegeusie ca tence wie eines od 42 
8,500 96,811 37,645. nls Batimments etantres Strictires MeULS: 06 reese ammys cuit? oy ony eeekd pee Stay Fue usy sys (best aus 43 
number — nombre 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
75 414 174,940 783,543 |Total des heures travaillées par les ouvriers salariés. ..........-...--002000- 44 
18 35 A7Dmotalkdesiemplovesanttattenlen textes e moma wae che se ae od Ale gabe as Seat a 45 
2 10 2AN DTCC a whee me Reka erties Rain aah ee ee Pe Pa Re rk oh Fos, Wgtlads Shar Binis. ce eos 46 
16 25 151 IN CITECES oreo MR ge PLAT Lea Cee OM ine CORP Selo, Seer irs nea 47 


4 


Voir note(s) a la page 45. 


ie 


TABLE 5S. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group,® Canada and Provinces, 1975 — Continued 


$250,000 - $500,000 - 
Item Total $0 - 249,999 499.999 749.999 
No 
Alberta 
r= number — nombre 
Establishment classification 
LPP Gtalvestablishments): 5 aeeew suet ane Wee sama oe ah eee eo 1,629 1,360 150 20 
Classified by legal entity: 
DE ASoleiproprietorships wi cecie wots) ote beers ccs itoneysrenaa)aratenerses aes 1,359 1,222 136 = 
Bi Partnership) 6a) x ale kaa cea) Doe cacre Mae wile fo oka ae a te Se, 20 ee 148 138 10 - 
Ail Tncorperated company sa. 60. es ee oe ee ee ene 122 = 4 20 
Classified by principal type of construction: 
Se Single detached «<i cwir eye ee dam mekanala cuales 1) uote ctor HAND 1,478 1,242 135 18 
6] Double (duplex, semi-detached) .... 0.4 55 dienes ie Has 46 38 4 2 
ThA ASTON pais oh gees Ce: om ece MONG) & (art econ rekon > carniten int 23 8 vi - 
8 | Aparttinents Gneluding triplex) 9... 0. 6 ea ae ae 82 fia 4 - 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions) 1,161 899 146 19 
UO! Repair constyrctionay ayes wsniv choc nae tee) walls) ote) 1 lems tras ta) (Re ued 468 461 4 1 
mt , dollars 
Characteristics of construction output 
11) |Lotal-valuie of construction Output 25 0.5.5 vee eee ee 660,042,174 70,958,034 51,446,619 12,484,542 
Detailed by type of construction: 
IDaP Singleidetachedias, chamerciae wis vee tle tpt eG emus kearnueueaes 527,547,451 62,824,505 45,637,735 10,994,831 
135) Double(duplex, sémutdetached)*. 25 55 sake eee ees ore 20,707,479 1,428,832 1,617,343 1,052,999 
LAC ROW OUSINE amir Cueiirincs Sia snails Bt: dite, fo ho Ween cian eens tana 68,978,939 720,284 2,079,400 ~ 
15%) Apartmientsidricluding triplex)is 50 3 ca 5 3 2 2 i ee aay 26,268,558 767,722 295,483 148,026 
16° Non residential bUMaiigs uo san oc e: bie as a nes, een ene we 16,467,056 §,216,691 1,816,658 288,686 
17 Biphway, PORMANCIOMORO mes, Chats ted oo cue ciate on een sae ch sven 72,691 - - = 
LS se Othemenoineerings | sad se nin Aran tyn cog aera 7) uyerau seteeores - - - - 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions) 641,331,038 56,761,739 49,452,396 11,760,579 
20) || MRepairscOnstructiON wn ca sce teeta wie raw sy ye aed veers stances 18,711,136 14,196,295 1,994,223 723,963 
Income statement 
Nia Total Gperathe revenue nacre ci zie ieee weenie > nea elersine eran rennet 715,042,840 71,635,270 $2,634,527 12,745,421 
OD MUNG OUStHUICHONTEVENUGl 02, 2 aerdu.e 4 oie lear ate esa eity unl ae 660,042,174 70,958,034 51,446,619 12,484,542 
DB AOC HOUaeVENUCoaac tach ae coca ehh catiens inhe tiv dice c aaeCe yay Renna a arm 55,000,666 677,236 1,187,908 260,879 
DAW MTOtal operating COSts (direct) .c) sarees ne ciyienes sl eis eaten ne eo 564,675,015 45,834,377 40,023,818 10,052,028 
D5almPayiments to subscontractOrs: wats) Seance eee eet ene 244,588,437 12,287,306 16,076,992 3,850,562 
Dole Materials es ekcke tees, -r..d0 heb ee acalepi i sack hee ocans Panam s 122,848,558 13,687,663 13,952,932 3,065,632 
Fgh ANSON Patan ae ites BRR Re HORE Cicer Als oemrmrercnaam ms co 51,785,455 11,110,491 5,196,058 783,723 
Boule Salaries Om), Ol 4 als a: Sheeran uur ae Oe Gite a cc sacne Rs Pelgun mms 8,715,015 1,458,731 829,036 92,538 
Dae). | NEN ely oe yc eet er Dene 0, Fecitioe 8 cel Bonnar, MPC ome Oo - 103,637,193 1,793,728 192,867 1,983,504 
BQuir Othendinect- costs ats acensas oouicuc © cule @ svroiels accatren sgt se cay ele tearriie 33,100,357 5,496,458 By og oS 276,069 
Bik Motaltoperating costs (indirect) ee auere soit esiaien on-site mneee 74,001,852 14,600,921 7,972,797 1,613,125 
SsienSalarieslO, 4, yimmenides e Ghakeen ck picabeptiwnatuclaee fe. ele 31,155,067 3,945,343 2,460,443 963,930 
SOulP Badidebts-© Aa gas mie ere Amn manel Qualaeanh cure eanie coat catches 459,688 164,524 151,751 10,226 
S4a\ebinancing <i... tems as wasup oar wasectees & ecm! @ ynd aole oes 13,957,183 1,381,093 684,143 139,518 
3 SAME CpICCIAHON Marea a nieo a oie fic Gein cate mas ie eee 6,881,440 3,614,062 845,628 82,245 
B6ul Othenindirecticostswy ins kt hos he cakea nice ta eee ae oe 21,548,474 5,495,899 3,830,832 417,206 
37 |Net operating profit (loss) before taxes... ....-.-..--2--005% 76,365,973 11,199,972 4,637,912 1,080,268 
SU Pale (ots Ren eae rie eer a ey EPO mn Pa Ee es nen Ceeier rit! Gf Ay 6 77,570,695 11,929,260 4,723,421 LS 
SOL le TSOSSe Faas cwaphaiirs un pe PERI euea Seta f\fehe, cme ee 1,204,722 729,288 85,509 uD 
40 |Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 .......-.....----5.% 2,980,590 = 16 52,820 
Capital expenditures 
Aleotal capttalexpenditures) ty ty) shes eee) eee eee 18,097,755 11,808,165 3,022,794 117,070 
A0ul) New machineryandiequipment| +... - seein cane cece e 8,811,699 5,853,631 1,507,022 117,070 
43h) New buildingsiandtotherstrictures: ss cies ee cy eee cue menenr area 9,286,056 5,954,534 L505 7 72. = 
Labour characteristics number — nombre 
44 |Total hours worked by wage-earning employees.......+--+++5+5 7,734,667 1,898,812 766,879 112,717 
45¢\Totalisalaried’employ.ees) 3.3 eae co a ce ee ORE chien eit ores 2,909 962 298 65 
AGM DIRE CEN eo. ss soe Aon hte tee ts Doel ye Levies ABS 0 Ole) ire taco ane M eerie 544 74 67 4 
AT NPSINGITCCE =e Aken te ee ey eee er ae cee 2,365 888 231 61 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU 5S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1975 — suite 


$10,000,000 


$750,000 - $1,000,000 - $2,000,000 - and over Détail 
999,999 1,999,999 9,999,999 = etau 
et plus NO 
Alberta 
number — nombre 
Classification des établissements 
19 25 43 WZ MLotalidesiétablissements a 4.4.1 ary anc ao oan oc ee. eT. 1 
Classés suivant la forme juridique: 
= 1 - — REQ Re nines UINGUCS Ae ity ai) cies alu isarcini airs. 1c cas, 6 2 
= = = = BOceromON NOM COlectiing cqupset a Fay wae kau: fea, 3 
19 24 43 UZ iWauiSocictesia responsabilité limitée, ., 2... < « ¢ Genes ye A eoene.. 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
17 21 35 OV PeMaisonsicimnlesidetachces.: aka: ae ce taven GES ee NEE 5) 
= 1 il = Maisons doubles (duplex, semi-détachées)................-. 6 
1 1 5 1 MAISON SeNTANP Ooo ac trea i venice daikon sabashe a 1<)6"0) cae EO OEN oe i 
1 2 2: 1 Appartementsi(y compris les triplex) = 3.04.7 alti a) Seen 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
17 ps} 43 12 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 9 
tions). 
2 - = = REDArANOnS rotek erent irre ee sire Eas ieee atin ewriee Cetuic at es ee 10 
dollars ee. : , 
Caractéristiques du produit de la construction 
16,461,189 34,382,980 154,462,803 319,846,007 | Valeur globale du produit de la construction .,.............. 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
ec VA oho) PERE PIETY 114,324,439 252,257,445 Maisons sunples dctachcess =. = tse cities cus oe eee 12 
120,699 1,902,296 6,576,888 8,008,422 Maisons doubles (duplex, semi-détachées)................. 13 
384,306 1,097,995 19,882,428 44,814,526 Matsonsientiaiccens aati Se ee eee * Ree ee eee 3 14 
1,493,137 2,452,469 10,375,273 10,736,448 Appartements (y compris les triplex)? 2 2 ees es ec ae 15 
687,268 1,124,812 3,303,775 4,029,166 Babiments on -COMmICIianes* LG ns aries «net oe Mt casi aeen 16 
- 72,691 = - Grandecranreschemilisiempontsy = a sh .2 te Gnteu ee ree 17 
- - ~ — PANIECSNPEAVaUN CyZEMIGO scones ta htc a mek e cMene es eeemen Perens 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
15,278,154 34,309,781 153,922,382 319,846,007 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- | 19 
tions). 
1,183,035 73,199 540,421 ze Rep aratlonse ee ema anata hata A Ok ae Ret eRe iced chee 20 
Etat des profits et pertes 
16,669,300 34,689,770 160,307,700 366,360,852 | Total des revenus d’exploitation ,.. 25... 6508s eee sans: 21 
16,461,189 34,382,980 154,462,803 319,846,007 INOVENIISSCCONSERUCTION': 4 dic c: ce-e-G) oa. ccs vacua aes PON ee Oe 22 
208,111 306,790 5,844,897 46,514,845 UNLV HICSS) Sin ERS ire aan PN EO a 23) 
13,724,018 29,357,960 138,525,013 287,157,801 | Total des coiits (directs) d’exploitation ..............+-++-- 24 
6,097,624 15,473,659 64,307,244 126,495,050 Paiements.auxsous-traitants. 4.4 6 aug ace oe we me ee oo AS Qe 25 
3,410,929 6,626,641 30,059,947 S2OAA ISI AN er Nat ena Rw Men si rcds 5 is id utube Greecte euehene  eee eN e 26 
1,664,931 1,927,397 §,324,171 SMB OS Ad ERO AIAIRG SEOs eedty Fetes oe (Ss are ot aclccgeh S stashesy ess) Ss a 27 
139,338 209,228 1,678,958 rams Gila murat LGMOptSh Ore res sis ets aedaon ita: actieeeaenashee co eonle ee et th cain aE ot 28 
2,009,399 4,361,972 30,248,536 PS (ATi SUR IM PMMRELLAATISE cs elec crack cera vous devs gle a9. a! Gv igs ws com See en es 29 
401,797 759,063 6,906,157 15,484,880 AUETES CODER CITE CUSU sath ape. O72 Ai said digg Saget 9) lacus sein ay ag 30 
1,585,722 3,087,361 14,722,179 30,419,747 | Total des coats (indirects) d’exploitation .................. 31 
824,576 1,832,523 9,441,288 TIVES GO 64alamuMrattcments! Oo Wien dc asta gets wis Motels G viele eNews Rae. 32 
72,971 23,453 33,145 3,618 Greancesinrecouvrables, <6 a) e963 6 hw gus ae ts ca ce 33 
126,401 260,990 1,569,485 9,795,553 Binancementar wt fences ss hs. Ga hes Gi Grit ee cee Ao cae 2 34 
138,465 139,943 778,452 1,282,645 TATRONEISSOMIONE, o catagss. <tc latin a ctcarvst ance: ese cou Sdhiwaclogcuoms Mantras > 35 
423,309 830,452 2,899,809 T2690 .9 OHmePAUTECS OG ULSHNGITECTS 6.08 Mae aoe ela cay Sts Nica /agtee . « lee owl cee 36 
1,359,560 2,244,449 7,060,508 48,783,304 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts ............ ai 
15 15 15 ASH RS.S (lay WE ReneliGes eave i Lee Seka! Gg cee crac h See! uh oe 38 
15 15 15 = SERS dere ne avn he a pan ay oR iin an Sale) coi aire WOH ah Giwansen 39 
132,916 29,923 93,484 16 Bénéfices (pertes) divers avant impots!2 .................. 40 
Dépenses en immobilisations 
173,157 201,016 2,111,142 664541 10 otalidesimmobilisationsss 42 insta oe ee eee ee mee tees 41 
88,089 201,016 624,460 420,411 Machinesiet equipement Neuts=. c.); sis sees ape aoe aac ee ieee 42 
85,068 = 1,486,682 244,000 Batiments et-antres structures neufs’.. 05.0. 0.000.002... 5. 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
295,327 289,905 801,833 3,569,194 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés.............- 44 
56 90 423 1,015 | Total'des'employes/a traitement’. . ./..¢8- 2 -2- - eee we em 45 
8 10 97 284 CCL erat eer es pone ts SeMPTMe os eel ee igs ately Peay ee eee eae aes 46 
48 80 326 73% 1G yal EASxel oR Ai sotcl os ORE MEE ake to he iniined den tmcber taecl teeters 47 


Voir note(s) a la page 45, 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group,6 Canada and Provinces, 1975 — Concluded 


: $250,000 - $500,000 - 
Item Total $0- 249,999 499.999 749.999 
No, 
a British Columbia!3 — Colombie-Britannique!3 
number — nombre 
Establishment classification 
tM Potal establishments. ssa: <cioinew tore & cumin ee eee 3,400 3,011 277 27 
Classified by legal entity: 
2 Solesproprictorship as aq osha esl: Wie Re Made tees eaten > 2,943 2,681 262 = 
37) (Panthershiplc tc cue. cit: fy ie ena Gone ean clipe are aremmee 337 329 8 — 
4 | Incorporatedicompany = =. i 4 « «ite itette verte tel totyerm users © 120 1 7 27 
Classified by principal type of construction: 
§ WA Sinale detached jf onaue con siete fo meen Coton aneeesmny > 2,572 2,234 258 22 
6 Double (duplex, semi-detached) ........-2+4 ee yeteres 62 56 = 1 
TEN. GWAR OUSINEL veaj)h tensa Qo com bin Meme lela hea nmin Oran: 26 11 13 = 
8 | Apartments (including triplex) 2... 6 ee 740 710 6 2 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions) 2,845 2,457 277 25 
10 Repair constiuson eu gis mali pi cunt e ors alco ein 555 554 - - 
Characteristics of construction output dollars 
11 | Total value of construction output, .. 2... 2-262 see eee ees 539,177,166 187,005,188 95,780,405 16,133,310 
Detailed by type of construction: 
OMe Sinelerdetached ..scysuiiisia-- 0) sy») anit Ne epee ee mec 363,962,191 154,750,409 86,511,294 12,442,231 
13 Double (duplex, semi-detached) ....- +--+ eee eee eres 14,963,623 6,335,157 365,114 632,041 
14 ROW USING: « o vyoke vosoe a Ge ueed) a sa oup oo Wea An ae om nemaneenl 31,929,748 2,135,024 3,465,453 = 
15 Apartments (including triplex) .. 2...) 20+ s eee epee reese 92,404,615 4,239,770 2,058,614 1,758,562 
16 Nonresidential buildings: i, . ©. 5 + sss gt Sug 0 gata eee fleet 33,938,359 19,030,532 2,690,178 1,300,476 
Ly Highway, road and bridge . 6 ng ve epee meee bees = = 5 = 
18 @itherengineering? gcc: « aces; stein en cW yer ais =r ema veesmcrae: 1,978,630 514,296 689,752 = 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and conversions) 507,073,193 157,983,820 95,420,764 15,600,872 
20 Repair cOnstrucuion |. <i-.c ua aera es hee) eos 3 9) one R ee 32,103,973 29,021,368 359,641 532,438 
Income statement 
D1. | Potaloperating reyenue 2. v.14 ses eee Oe ee a 579,768,500 189,401,132 95,790,642 16,601,564 
22 Gonstmotiomrevenuee.. 0 che oe hn en adore see cn eye warn eentete 539,177,166 187,005,188 95,780,405 16,133,310 
23 Otherrevenues’ «Ma's! ee w Sev a dae @ a aerate ene se mee 40,591,334 2,395,944 10,237 468,254 
24 | Total operating costs (direct)... .--. +--+ ++ see eesreeees 452,815,460 137,550,826 70,870,343 13,686,718 
25 Payments to. sub-contractors ©. se. pepe ee ete 187,062,488 52,905,014 24,892,623 5,582,920 
Soult eMfaterials’s. «woke qi Gwe Ae oe ee eee eee 115,992,068 40,328,979 20,706,308 3,540,952 
IN a Wace One vole mw itate ig ane nist ei tee ele ei Sette eet eee ere: 55,383,508 21,316,992 8,081,834 1,523,509 
28 alan Ost Oh acto 2) CaN ie We tel eee PEON Mets, Saket, 2) sere maceanns 7,279,160 1,908,661 2,116,525 110,044 
29 and: eke le Rs Sk eee eee eee Me, ee er ee ee eres 46,075,340 5,449,497 5,653,713 2,274,667 
30 Other inet CostSnaq wee eo ee Ream ee fe fe fe aie fs oe eee 41,022,896 15,641,683 9,419,340 654,626 
31 | Total operating costs (indirect). ..... +--+ +++ eset seers 73,928,509 32,502,967 17,729,300 1,822,402 
|e SNE CREM US tesco orate arin Gren telban P 21,506,354 5,134,406 5,767,403 843,479 
BeMInR aad debts: «area oas 8 a 4.2 eta Cae 673,390 508,003 4,320 34,610 
34 Binancings | averted wht cic note re ee era 14,247,415 7,230,175 1,326,058 257,813 
35 Depraciation i vecteys 24's Gee ys ns ite Geom ae 6,550,469 3,985,594 11735799 114,836 
36 Other wndirect GOSS ss Sy 4 ee eee ee eee 30,950,881 15,644,789 9,457,720 571,664 
37 | Net operating profit (loss) before taxes .....--- 2-2 e+e eres 53,024,531 19,347,339 7,190,999 1,092,444 
aM TOLiE . -a coche, ae eu et aaio, Pola eats Reo GRE Cac eo Sa gh cat aI) 58,382,420 22,864,058 7,714,891 15 
39 TOSS ik EE A ea tae Dla es lee ee eee 5,357,889 3,516,719 523,892 15 
40 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2...........-.--45 514,453 16 16 26,929 
Capital expenditures 
AANemGtal capitallexpenditures n= 4+ + «1. 1.015 Sumeeiceecemontl ae kote 24,451,033 6,625,669 1,004,109 189,169 
42 New machinery and equipment .. . ju46 yee bee oe - 4,829,103 3,284,567 498,994 130,160 
43 | New buildings and other structures... .. 6-2. 2+ eee ee ears 19,621,930 3,341,102 505,115 59,009 
Labour characteristics number — nombre 
44 | Total hours worked by wage-earning employees ........-.-.- 7,515,366 3,352,916 1,187,113 208,479 
AS sotalisalariedsemploycesiy< ccf ere «ciel Ges ead Geen eek ees 3,629 2,197 693 58 
46 Direct cpency whew eye) ray ima Es hie ete ong ohet eh ee 503 94 161 5 
47 Tivdivect yee is ek ans Sey iota era ee eee es eee 53 


| 3,126 


2,103 532 


See footnote(s) on page 45. 


See 


TABLEAU 5. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille® , Canada et provinces, 1975 — fin 


$2,000,000 
$750,000 - $1,000,000 - and over! Détail 
999,999 1,999,999 = ones 
et plus! 4 NO 
a ee ats 
British Columbia! 3 — Colombie-Britannique !3 
number — nombre 
Classification des établissements 
22 29 SIS SRSA | SERS PET FESCIGH SYST aint ey ch. ene AY te USGA ro Ee eras ae 1 
Classés suivant la forme juridique: 
- - = POR USTAIFESUCUGR ES «lore! Uta Ghaomitite's sul. aelS © Gene, Ged RAMONE SRL Nas 2 
- = = SocistGsienvpormt COMET s jenna: vce Oy te | OR Re sein «na Kirn cui 3 
22 29 Sarai, SGoletan aime npOnsa bilite WIMItOC in a: aus cane ed as do pon op pF eee Pu woe y a eh Pos 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
18 19 Bini MalsonelsinmliesidetachiGesa miescc, must citesrn Gy 1 amen Mem naman Oe atau Bacal 5 
2 2 1 |, Méisonsidoubles:(duplex, semiedetachses) sien ¥.wehdun © tae aed 2 Ghat elayhs meter. wates 6 
- = Gi UVIGISO MR ANAC CRs Ue Aan Ale aces ies aieis uals; ult G sos glewslo es QRRee: RR aeeOeOne au 7 
2 7 V1 Appartements(y compris. les thipjex)ing. teeny.) ee ees: Ss eh eae 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
22 28 34 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations). ........ 9 
= 1 = Reparahonsaa meme... , 6 cick: aReeerae CROs ote ci Meets co gai: Shae 10 
Caractéristiques du produit de la construction 
18,927,793 39,635,933 181,694,537 | Valeur globale du produit de la.construction . , .- 2. 66 ep see ee ee peng 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
14,167,155 23,861,163 TOMO OS OW Maisons simplesrdetasheesees seer eee etre Goer ete tear nc, cere aeons ee 12 
1,866,544 2,387,074 37571,093> 1, Maisons doubles (duplex.semisdétachees)\ 5: 35 us: Gea ee ee ee ee £3 
$15,809 1,229,954 Die Sars OM MN ALSONSER-LANSOE SNR Crt haan ee atte Meena nn i a cere etc tare Me Me ec. 14 
1,519,567 7,738,716 (a,089 386.) Appartomentsi(yicomprs lesiriplexy he 7 ae geen ac gees ule, se 15 
858,718 3,644,444 6404 OU Bi Batimentsnan-domiciiaies gem es, 6 suc edusoitgras © outeeeinaaarns 2 Fuse ees 16 
_ - = GRANGE TOUTES GDEHINS CMPOMtSi gy 6 og pcr gris es Gon a ey we ee at AG eke eC, ws Nei 
= 774,582 = AtiiTes travalGe cemee- so + ..40 4) 70s Eiapead oh aie akehego nes RTC. run ews 18 
Détaillé suivant le genre de trayail: 
18,881,766 37,491,434 181,694,537 | Construction neuye (y compris rajouts, modifications et transformations). ........ 19 
46,027 2,144,499 ~ Renata ONG omen pen Te Rata Coed Sia me A Cie 8 Sar, nol eet ee meee acre” see 20 
Etat des profits et pertes 
19,717,196 40,986,587 DT 278/37 a ROtaldes TEVEnNS dex pIGItANON fo chee a perl ey my Sp = ca Sci Sigeng eee) Sun pape ue 21 
18,927,793 39,635,933 181,694,537 PAVENUMGCICONSUMUCHOLMN Tween paeRsa dc GATOR See rare ea te ee eee 22 
789,403 1,350,654 BiSES iG GHe lt AnntnpS TeVORURS cates 5 sche tesa bare bsp cs) ave 2 PO os DL AGM DOL» ckerosent ote 23) 
16,884,844 35,467,418 178, d58;011° | Lotal descouts (directs) (exploitation. 0. - Sages 2 cess es eueae © 2 ee eee 24 
6,686,197 16,934,997 BOSOM 37 - | Paiements ax sous-trattants.. 2 -: <Upeh rere rrr Ge Pp oe epee eine 25 
4,312,614 8,991,113 38,112,102 IMEGLOTIAU ane UMM ole, ere Sc yet, eae i i a Ai i a ae hes 26 
1,504,593 3,692,448 HOO GA SOU me Galainesue. ween aie cei. (Mm Liedhs cca 2 Quccy fl Ones othe Glee ase oe Pi 
206,526 441,241 PRAIENGSO me iraitemeniss© casave asst merece Ato sia hs Goons g aGy ede s+ 44s, 25) ethene 28 
3,608,650 4,014,132 25,074,681 WET UANINS Ui psu escent ofa ou a Salk Diotenas yihis aris Mea efoto oe ae Re RR On 29 
566,264 1,393,487 13,347,496 INIA e ONES CANAL tel! 2 ace eetin aicdtr si S. Sas ob ome do Kee nue SR gE ee 30 
1,457,392 4,081,635 16,034,813 5)Totalides couts (indixects)diexploitations. . 2.02. 01. 506 ss sg Oe ee es 31 
758,721 2,372,039 GlOSONSOGw lt Tenitenieniss© secure a 52 & pecans Mee ERE! Bled A Seen eas 32 
58,139 30,336 SHPO 80m leCercancesibleCOUNrA DIGS) ain, ce erence stpa ici, cae te ns ewe suena eee en 33 
219,067 569,580 4,644,722 A ACORORE eae ee ce hee ens ha Gg eee oltac it~ a; = pith ee ett Cea 2 34 
99,637 253,306 923,297 (MTR ORTISSC MOYER ed hs ae SC en hc ga we Oe muk es tua, ao a SIL ee ee 35 
321,828 856,374 4,098,506 AVIATOR COUPSHT CITE CISY vio kom smile Alastor come gun ogthy: a) Aisiull' g: usin spss sce, 7 TS 36 
1,374,960 1,437,534 22,581,255 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts ........-...-.-+++-055 37 
15 15 15 Benelicass - yey ee RA, = ME BR, Se Se, Fe 38 
1S 15 15 NT ek SP Ae Arar oe ee A Ee nh Ge enn SCRE Seiten Ret rey A 39 
17,959 123,049 16 Benefices (nertes)\ divers avant impotse2- ss gs Ge sl cee din to eee ee 40 
Dépenses en immobilisations 
24,592 609,346 15,998: TAS ii@otal desimmopuisatlonses <0 5 beg 7 2 ote ae tes sds co ice yee: ag eee ae 41 
24,592 229,141 661649) Machinesieticqnipement neuts ami. a cls ne 6 tem) clan mote Glee) ele fe wie 42 
= 380,205 1:5:336,409) | Batimentsetantres Structures NENTS, 9... = we as © ieee @ cone nea 43 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
222,822 423,617 2,120,419 | Total des heures travaillées par les ouvriers salaries... .. 2.22600. - 200s eee 44 
60 150 Anmliotalides emplovesaitraitement ec care aesiclis specs fet cos Siete Tene sure eo ua 45 
14 26 DAUR WD fife emenpen a Go eetone. ata Im AUD OF er. eee ene rg et SA a eres Cc 46 
46 124 268 Weis Ct 5 eee tes ioe ce allure: esaegMMRMe oleh sini sana B evcs vos es ana eae ONE ca, 40) Ranaodenlg 47 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 6. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Type of Work, Canada, 1975 


TABLEAU 6. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant le genre des travaux, Canada, 1975 


New construction Repair construction 
Item — Détail Total = Ripa 
Construction neuve Réparations 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
EstaplishmentsicsT otal —Etablisne nentss meagan aie onan ant ey eee Gee ears 14,234 10,861 3,373 
Classified by legal entity — Classés suivant la forme juridique: 
Sole proprietorship — Propriétaires uniques... 1.1. - 0 ee eee te tees 11,970 8,943 3,027 
Partnership — Sociétés en nom collectif.. 1... 1 eee ee ees 1,414 1,089 325 
Incorporated company — Sociétés 4 responsabilité limitée . 2... 2 ee ees 850 829 21 
Classified by principal type of construction — Classés suivant le genre principal de construc- 
tion: 
Single detached — Maisons simples détachées.. 1... 1) +e ee peepee tt ees 11,819 8,995 2,824 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachees) 2.2). epee 480 480 - 
Row housing — Maisons en rangée . es ee ee te te res 112 112 - 
Apartment (including triplex) — Appartements (y comps lesitriplex) ensue eeeeetih nance eens 1,823 1,274 549 
Characteristics of construction output dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction .........- 3,579 ,333,452 3,425 981,376 153,352,076 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de construction: 
Single detached — Maisons simples détachées....... 2+ ep e peepee ects 2,492,101,101 2,380,204 ,615 111,896,486 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, Semi-détaghees)y.<. 5, s:cainisie es) one 245,821,277 243,778,138 2,043,139 
Row housing — Maisonsen rangées. . - 2 2-5 - eee ete ttt ees 279,388,623 278,671,914 716,709 
Apartment (including triplex) — Appartements (y compris les CTIpleR a was ht a eee at ee 357,404,032 348,957,526 8,446,506 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires ... 2... .. eee eee eee ees 195,868,597 166,022,879 29,845,718 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts, ... - 66-2 e eee ees 3,086,981 2,683,463 403,518 
Other engineering? — Autres travaux degénie?.. 1...) 1 ee ee 5,662,841 5,662,841 - 
Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction neuve 
(y compris rajouts, modifications et transformations .... 1... 2666 eee tees 3,364 ,566,922 3,343,122,373 21,444,549 
Repair construction — Réparations. ©... 1 pete ee tee tee eee 214,766,530 82,859,003 131,907,527 
Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation .....---- 22 - see eet eters 3,791,137,389 3,636,844 ,267 154,293,122 
Construction revenue — Revenus de construction ........6.2 0c eee ee ee eee eee 3,579,333,452 3,425,981,376 153,352,076 
Othemtevenucti-#AutrestevenWsoly an = a bhe . ones ont ae ale a acest ace ee ree 211,803,937 210,862,891 941,046 
Operating costs (direct) — Total — Coats (directs) Wexploitation! /.<..1. cee a tenet en eee 2,989,984 829 2,883 ,384,937 106,599,892 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants . 6... - 2 ee ees 1,217,142,270 1,185,243 ,862 31,898,408 
Matertals = Matertaune piace tt cacl acts latch ponte, oe Rusheba ata: pmtmrs te bets, Grae ne Kehoe g amen acai 810,337,575 771,173,473 39,164,102 
Wares! Ops SalajrestOane Sis sis 5 nis Gite eeu niente ca ietietrel ety aarti s 325,685,817 305,125,169 20,560,648 
Caldties LO easP raiterientSLe: 20.0 -sjcecw atest tome ces Huan Gacicael aaeamemalis curate Shceerpe, eee Oe reac ewes 43,241,614 41,101,837 2A 39;7: 
Tiandl€= "Terrains: com nig shay tama Ahcirn “anette: ous uate ay eilew brane an 7) 9.7% ng Pea a CO 403,039,855 400,230,039 2,809,816 
Othendisect costs: —AitIesicOMtSiGIFGCtS ess nw vie ete resus agg ie ee ce) na 190,537,698 180,510,557 10,027,141 
Operating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation .....- 1... +. sees 440,710,434 415,954,768 24,755,666 
SalanieslO-Rraitementst Oo see ee ee ee ces ome Geemarc cee ae aee 154,305,271 147,487,550 6,817,721 
Bad’debts:— Oreance imrecouvrables’ a6 0.c2% 4 Ge ote a g eee ee to bok fhe img 6,519,023 6,182,136 336,887 
Financing —Financement’. 52. geenyre ete See Woe ele) = eh gue eee bgie tm viateral a ne genase tyres 78,778,068 76,394,240 2,383,828 
Depreciation — Amiortissement 2723) 2 ue nie ee ee oe ee belted in ee = eee eens 44,356,483 39,651,135 4,705,348 
Otherindirectcosts: — Autres coutsindirectSi. 5 sus us wis = pcg tees oes sects urna ere aes 156,751,589 146,239,707 10,511,882 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots .. . . . . 360,442,126 337,504,562 22,937,564 
Proitts-aIBenSficese a tek co eahheh Pteie tau & cuted ah oc aber Gite Mae eiy be ee earn seating moe rn gee 380,810,364 356,041,284 24,769,080 
Dogs Peetes, "ssa gees sch ak aoe hice Cees eS) EG aha ig ca ea Te ae ga 20,368,238 18,536,722 1,831,516 
Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers avant impots!2 ......... 14,059,752 13,973,537 86,215 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations ....... 6... 2-02-05 e eee eee 97,025,872 89,745,007 7,280,865 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs .... 2... ...-25525505 39,420,402 35,685,653 3,734,749 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs...........-+.;5 57,605,470 54,059,354 3,546,116 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers salariés . . . . $0,501,042 46,954,802 3,546,240 
Salaried employees — Total — Employés a traitement... ........--0 5-0 epee eee eee 19,077 16,945 2,132 
Direct = Ditecteien 6 elt 2p cee ee renee ache Settee oye ic aR cor gu GMM nae oy neg eee cute Meee ae 2,811 2,708 103 
Indirect’ "Indirects— 4 ee ee Re ee ree aetna 16,266 14,237 2,029 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Degree of Specialization 
in Major Type of Construction Performed, Canada, 1975 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de spécialisation 
par genre principal de construction, Canada, 1975 


| 
| 


Item — Deétail Total 8% -45% 46% -65% 66% - 85% 86% - 100% 
Total 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
astablishments — Total — Etablissements............000 00s ee eeeeecel 14,234 1,745 1,463 1,552 9,474 
Characteristics of construction output doll 
Caractéristiques du produit de la construction Oars 

Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction .. . 3,579,333,452 222,324,503 649,077,391 608,884,980 2,099,046,578 
detail by type of construction — Détaillé suivant le genre de construction: 

Single detached — Maisons simples détachées- +--+ +--+ 02sec eee eee eens 2,492,101,101 55,352,358 274,813,500 385,543,697 1,776 ,391,546 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ....... 245,821,277 27,528,197 84,252,014 67,391,449 66,649,617 
Eeovenousins: = Maisons:enizancee,... 21. Sobel es. > 5 > nee es oe ew wee ee 279,388,623 47,570,847 87,895,238 72,451,279 71,471,259 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les triplex). .......... 357,404,032 15,471,804 124,187,642 43,765,148 173,979,438 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires................ 20004 195,868 597 71,014,743 75,227,091 39,335,676 10,291,087 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts................ 3,086,981 1,859,964 1,078,064 148,953 - 
Other engineering? — Autres travaux de génie?.. 2... ee ee §,662,841 3,526,590 1,623,842 248,778 263,631 
Jetailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 

New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction 

neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ..............04 3,364,566,922 190,903,891 622,128,657 $78,221,406 1,973,312,968 
Bena construction — Reparations... 2. 0s Ges a eae te le rg dee ee 214,766,530 31,420,612 26,948,734 30,663,574 1255733)640 
Income statement — Etat des profits et pertes 

yperating revenue — Total — Revenus d’exploitation ...................00. 3,791,137,389 232,204,816 732,329,696 668,194,384 2,158,408 ,493 
Construction: revenue — Revenus de construction ......4.0008 ee eve acces 3,579,333,452 222,324,503 649,077,391 608,884,980 2,099,046 ,578 
Meabevirevenie® = Autresireyents® .... 0 Gee yh ey ok eu ete dob ke wae anny ane eiens 211,803,937 9,880,313 83,252,305 59,309,404 59,361,915 
Yperating costs (direct) — Total — Coits (directs) d’exploitation ............... 2,989,984,829 176,609,074 $82,310,851 531,629,353 1,699,435,551 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ................. 1,217,142,270 65,547,442 239,328,112 227,384,098 684,882,618 
BeEe TIALSy a Mat CTIAUK MRE Me Pe Meise seta LN en os oa ow) GI TN rey a ai ae 810,337,575 52,678,682 151,012,832 135,683,667 470,962,394 
Wages10 mpalairest O MANY A Weer lr kes ESR OUAREN AEA? fs MOAR G Las cee 325,685,817 20,774,758 58,181,474 61,895,517 184,834,068 
Salaries10 PULEAILCMICT TSAO Me ayy ses Ee Ee ae eld See Neh a: sean eee 43,241,614 3,140,919 7,085,614 7,734,816 25,280,265 
Berdeetherrains scp hme. coi LE EE | PON RD Oe ea ee 403,039,855 25,602,925 74,159,301 75,288,685 227,988,944 
Other directicosts-aeAutresrcoutsrdirectsim. fin ihe > ua bls ete A aye a ueeteee 190,537,698 8,864,348 52,543,518 23,642,570 105,487,262 
/perating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation ............. 440,710,434 31,562,515 78,914,402 65,244,406 264,989,111 
fone Feu urAltementsLO Meshes nar we eee eee os a elem tam Metis ans Gs eee 154,305,271 8,542,131 24,941,762 24,024,153 96,797,225 
Bad Gebis:—\CreancesarrecOMVrAbhes «nk. ce 3 os wes be ee wine pau ee ee 6,519,023 500,677 496,123 1,722,756 3,799,467 
BEREICH MT INANCCMONE, «ees a) okra eter et rie ar -a aral et eho ts os ons cok eee 78,778,068 4,261,572 21,813,817 14,087,902 38,614,777 
BEDLCCLATLON —vATOTtISSEMIONE 2 chee cs eh tane hn oa dws a eee see aie sweden so keeee eee 44,356,483 3,405,353 8,649,282 6,119,147 26,182,701 
iernerindirect:costs:— Autres\coutsindirectS, . 0. 6. ss se ee be me mn he 156,751,589 14,852,782 23,013,418 19,290,448 99,594,941 
et operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant 

MOU i ee Ee cases sea Oe eS Ge eee Oe aes Bee 360,442,126 24,033,227 71,104,443 71,320,625 193,983,831 
RPE BCICLICES. Oe eee an nah. eet te cate hs EEA RO Yad hie 380,810,364 26,028,936 73,314,315 75,320,114 206,146,999 
OSS) 2 "RST EE ACD Aer ac, 208 ar Re, Sea kd i et kh, SRR. EL 20,368,238 1,995,709 2,209,872 3,999,489 12,163,168 
iscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers avant impots!2. . . . 14,059,752 3,008,707 4,006,619 3,558,936 3,485,490 

Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
tpital expenditures —Total'— Immobilisations’y 2 5... 2 eS ne es ee rn 97,025,872 4,333,629 28,161,135 9,672,599 54,858,509 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs .............. 39,420,402 1,656,144 5,417,007 4,966,548 27,380,703 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs......... 57,605,470 2,677,485 22,744,128 4,706,051 27,477,806 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’ oeuvre number — nombre 

ours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers 

“1 ACTOS der IPE Fs. Sd AE, Ri cuca ete SR Ae i 50,501,042 3,433,952 8,240,606 9,849,530 28,976,954 

laried employees — Total - Employés a traitement ................0000-- 19,077 1,899 2,645 2,694 11,839 

oS a= WARES Gh) aa cups Ren rR turn re ci Irae tard een EA 3 bol 2,811 210 508 509 1,584 

BerrcChea directs) Marna ttn Sia Me tne Ge on Meet shen ven iis ake eens 16,266 1,689 2,137 2,185 10,255 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 7, Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of Specialization 
in Major Type of Construction Performed, Canada, 1975 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivan’ 
par genre principal de construction, Canada, 1975 — suite 


t le degré de spécialisation 


Item — Détail Total 8% -45% 46% -65% 66% -85% 86% - 100% 
Single detached — Maisons simples détachées 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements i 
Establishments — Total — Hiiblissemients? Baek ees ood oat okey oR B ae 11,819 205 1,261 1,372 8,981 
Characteristics of construction output mona 
Caractéristiques du produit de la construction 
i 
Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction .., 2,719,772,942 53,075,111 387,528,614 486,109,678 1,793,059,539 | 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de construction: \| 
Single detached — Maisons simples detachetscn (66 sty a ae ns, Tes 2,379,953,650 20,651,980 213,850,847 371,133,562 1,774,317,261 | 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ....... 108,354,765 3,566,783 57,569,810 39,661,176 7,556,996 | 
Row housing — Malsonsen tangée 6.0 ee ee ee eee 72,448,735 2,384,551 30,699,739 39,364,445 - | 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les triplex)... ...-..-> 37,782,321 3,418,379 27,303,552 4,713,734 2,346,656 i 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires ©... ee ee ees 112,952,603 17,676,847 55,712,778 30,987,983 8,574,995 
Highway, road and bridge — Grandes routes, Chémihsiet ponte ni fight are BA 2,618,027 1,849,981 768,046 - - 
Other engincering? — Autres travaux de RCI tar aA AL Up dons Se OMEN Cos oe 5,662,841 3,526,590 1,623,842 248,778 263,631 
Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction | 
neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) . . . Pearce 2,536,019,538 41,432,670 362,997,618 458,880,447 1,672,708,803 | 
Repair construction — Réparations. 6... te ee 183,753,404 11,642,441 24,530,996 27,229,231 120,350,736. 
Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus PMexploitationa ty «<4 2 Ree PRES: ©. as ee 2,854,625,131 §3,250,830 415,494,109 544,017,414 1,841,862,778 
Construction revenue — Revenus de construction . 6... eee ee ee 2,719,772,942 53,075,111 387,528,614 486,109,678 1,793,059,5 39 
Other tevenue®— Autres revenus®. . .). AWE Aa ees A 2 2 he 134,852,189 Seto 27,965,495 57,907,736 48,803,239 
Operating costs (direct) — Total — Coats (directs) Vexploitation.j 265, ap. «ss FEE 2,233 544,244 41,845,639 330,905,885 424,536,914 1,436,255,806 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ... 6.6 eee eee eee 864,795,105 14,418,082 127,174,326 171,929,313 551,273,384 
Matertalsic= Ma téniause Sait cours 6s ch PR aa EES oe oR PE 2M oi fel o oy cea 632,233,366 14,601,544 96,057,687 104,445,931 417,128,204. 
Wapes! SieeSalaitesl Ou cr dis. sea RA ou se hep aye ote Qa 255,569,554 7,670,169 37,634,171 50,770,174 159,495,040, 
Salsries!'O, t Traitements1O\ cid: vee la een autho change A OSE ate oo ee ee 32,597,125 905,551 3,285,977 6,676,605 21,728,992) 
Vandgcalerrains «4 ena tah co cnote Gabe IAM 9. lee Sey cau as eat ene 302,947,729 1,998,206 35,045,314 70,573,466 195,330,743) 
Otherdirecticosts = ‘Autresicofits directs in as os 0 0 vue lou Sh 0 so ole Sie 145,401,365 2,252,087 31,708,410 20,141,425 91,299,443, 
Operating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation as ce 0% Obed 344,391,974 8,255,249 45,203,462 53,247,865 237,685,398 
SalarieshOuen 1 raltements t Orig wuina sciertan eat amt fn Pepa tease rs ole eerie 123,598,229 3,057,066 13,468,514 19,872,556 87,200,093 
Bad debts:— Créances.itréecouvrables . .. ses cgee «4 a ss eee es be es ot 4,818,701 156,608 320,059 766,405 3,575,629 
Financing» Financementtay <5...) someone at © ale slot ay GMM htet Ge con oF el cola 56,317,421 955,616 10,433,118 12,409,645 32,519,042 
Depreciation — Amortissement .. 20. 66 tpi be ce Me Be ee ee 36,322,116 1,226,246 6,215,728 4,888,949 23,991,193) 
Otherandirect’costs —/Autres'conts indirect: t04 55 +> + le Goa oi © «oe Ofek 123,335,507 2,859,713 14,766,043 15,310,310 90,399,441, 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant 
impOtsyiew Ge. RO Ee os oh ce pa ie 4 ok eels ee eur 276,688,913 3,149,942 39,384,762 66,232,635 167,921,574 
Profit "Bénéfices’* 4k acti 25. ee RRS Pee Pe oe en ee eee. ees 292,256,981 4,091,193 41,269,850 68,221,168 178,674,770 
hose eiPortes:s,: fal: tea eae hehe Wy Oe ts)» GAR D fost a Gee ae 15,568,068 941,251 1,885,088 1,988,533 10,753,196 
Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers avant impots!? 7,143,449 117,164 925,173 3,240,046 2,861,066 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations ..... 2... 0.0. 2 eee eee 66,298,863 1,078,603 8,500,733 7,258,142 49,461,385 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs ........-...-: 33,927,017 760,244 3,825,377 3,827,785 25,513,611 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs......... 32,371,846 318,359 4,675,356 3,430,357 23,947,774 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers . 
salaciése. 656. A er A Re Sh eee ae ae ee oe 40,516,645 1,296,518 5,732,630 7,983,544 25,503,953 
Salaried employees — Total — Employés a traitement .........---.0-+ ese 15,273 381 1,684 2,308 10,906 
Direct — Directs. ene coe yeas, Seiten et ne tre Ao eet ee 2,080 ahi 192 445 1,372 
Indirect =. ladirectsiy gees © hawks on Ree Beco, ot eos al eek he Le op ee ee ae 13,193 310 1,492 1,863 9,528 


See footnote(s) on page-45. — Voir note(s) a la page 45. 
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| TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of Specialization 
in Major Type of Construction Performed, Canada, 1975 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de spécialisation 
par genre principal de construction, Canada, 1975 — suite 


} 


Item — Détail Total 8%-45% 46%-65% 66%-85% 86%- 100% 
Double — Maisons doubles 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
tablishments — Total — Etablissements....................-.-.0-... 480 2 86 | 103 289 
Characteristics of construction output dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
lue of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction 123,521,865 4,851,667 22,783,856 36,016,364 59,869,978 
Itailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de construction: 
angle detached — Maisons simples détachées...........-.0 00000 eecuee 15,691,309 1,138,328 7,840,097 5,070,759 1,642,125 
Jouble (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ....... 99,288,235 1,930,587 12,686,504 26,708,431 SIG 2,703) 
PeOUSINE— MaISONSieMmANgeS .... 1. Writ BR... se RRO 6 > autem h 5,916,976 1,105,397 1,450,747 3,360,832 = 
‘partments (including triplex) — Appartements (y compris les ETAIDIEK) che os aa eee ae $03,026 - 148,026 355,000 ~ 
‘on-residential buildings — Batiments non-domiciliaires ................... 1,973,366 677,355 658,482 372,389 265,140 
148,953 - ~ 148,953 - 
‘ailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
‘ew construction (including additions, alterations and conversions) — Construction 
|neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ................ 120,086,216 4,851,667 22,516,982 35,451,775 $7,265,792 
Beearaconstruction = Reparations» ..)s 8... 4. sca c ce, SAMO cl. te 3,435,649 ~ 266,874 $64,589 2,604,186 
Income statement — Etat des profits et pertes 
prating revenue — Total — Revenus d’exploitation ...................... 126,036,096 4,875,453 23,281,195 37,072,688 60,806,760 
bnstruction revenue — INCVERSde:COMSHNCHIONNG, . 5 ....00 nh) eee... eee 123,521,865 4,851,667 22,783,856 36,016,364 59,869,978 
fearevenue® — Autresrevenus®......oeS0 ... 1 ne. sole... . ere 2,514,231 23,786 497,339 1,056,324 936,782 
}rating costs (direct) — Total — Coits (directs) d’exploitation ............... 101,786,238 3,971,239 19,498,422 30,844,375 47,472,202 
lyments to sub-contractors — Paiements AUXSOUS*CLANANTS =: Eo Mat Bele... coal chemise 38,914,473 1,493,511 7,164,256 12,635,517 17,621,189 
Peeeaeise Material cum en as 2.) cl Balas ishe. cl, CARRS EE eee ae 29,092,781 882,119 5,414,896 10,819,514 11,976,252 
9,326,785 110,076 1,998,600 3,413,003 3,805,106 
1,601,011 — 256,239 256,106 1,088,666 
16,466,590 1,016,873 3,381,975 2,351,106 9,716,636 
6,384,598 468,660 1,282,456 1,369,129 3,264,353 
rating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation ............. 14,202,141 548,640 2,415,873 3,865,447 7,372,181 
|laries10 ES LXAILCINCHTSLOMmt se it eee Orcas: occas MUR ee Nahe; so ee 5,549,469 359,541 862,736 1,207,452 3,119,740 
famecose a Creanicesimrecouviables\a s.0 2)... . EROS...) a Ree 89,805 48 44,877 8,432 36,448 
Peper hInanccMnentawn a eo te Me ML ..s yc; sk Redan. sn Lael 2,528,805 50,073 $81,737 747,993 1,149,002 
BeeeaviON— -AMONISSEMENE - wa... beeen ee vy es 2 x Rs se ee 1,364,161 9,559 PEGE PANS 547,528 $35,859 
Heeandirect costs — Autres coats indirects. 04)... ..... athsloe-d... +. ee oe 4,669,901 129,419 655,308 1,354,042 2,531,132 
operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant 
OS) cog intial Ac Stee Ene 8. <8 Se Ai of eo oo Oe eee 9 es 10,047,717 355,574 1,366,900 2,362,866 $,962,377 
memeabcuctices §. Lien ih 2 Rae. Ree) eee Be 10,546,648 355,574 1,382,854 2,484,175 6,324,045 
BBECILCS Fay BUN os col St Re de a soe ke oe ah 498,931 - 15,954 121,309 361,668 
ellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers avant impots!2,.. . 260,909 3,831 207,140 15,537 34,401 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
tal expenditures — Total — Immobilisations......................... 2,405,454 11,138 418,909 634,515 1,340,892 
w machinery and equipment — Machines et équipement neufs .............. 1,291,437 11,138 184,104 413,577 682,618 
buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs......... 1,114,017 = 234,805 220,938 658,274 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
ts worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers 
eS eee 4 ; Be) agin and SED, cae ashe ve Seel eaten 1,642,016 25,498 324,355 636,962 655,201 
ied employees — Total — Employésa traitement...................... 616 17 137 149 313 
Oo, sd DR ey ey ca nal Se erator 68 leis ROA PRD ON SS ie a RR A> 91 = 14 10 67 
BeCieNGirects Ses rien nt eee nd Re te ee 525 17 123 139 246 
ae 


_ See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 


S40 


TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of Specialization 
in Major Type of Construction Performed, Canada, 1975 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de spécialisation 
par genre de construction, Canada, 1975 — suite 


Item — Détail Total 8%-45% 46%-65% 66%- 85% 86%-100% 
Row housing — Maisons en rangée 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
Hetablishments = Total VEtablisseMentS.cae oops es ewe a oe os a 112 8 34 14 56 
Characteristics of construction output dollars 
Caractéristiques du produit de la construction | 
if 
{ 
Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction .. . 297,963,092 112,036,712 75,477,864 37,990,624 72,457,892 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de construction: { 
Single detached — Maisons simples détachées 2... 0. ee ee es 52,094,232 32, 2023115 13,951,286 $592,812 338,019) 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ....... 33,809,420 21,487,569 10,648,906 543,037 1,129,908 
Row housing = Maisonsenitangée 2... ee ee ee eee 185,072,825 44,080,899 40,341,356 29,660,605 70,989,965 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les triplex). .........+. 22,490,196 10,951,737 9,823,564 1,714,895 = 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires . 2.1... 6. eee eee eee 4,486,436 3,294,409 PUZTS2 479,275 - 
Highway, road and bridge — Grande routes, chemins et ponts ....--..--+.s4-s 9,983 9,983 - = = 
Other engineering? — Autres travaux de génie?. 6... ee ee ees - - - - = 
Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction 
neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ........0.++4 06: 297,680,440 14'1';827,259 75,477,864 37,917,425 72,457,892 
Repair construction — Réparations. ©... ee ee te ee ees 282,652 209,453 - 73,199 = 
Income statement — Etat des profits et pertes 
| 
| 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation .. 1... 0.6 ee eee ee 310,403,206 121,403,055 76,107,176 38,081,210 74,811,765 
Construction revenue — Revenus de construction .. 1.0.0... cee eee ee ee ee 297,963,092 112,036,712 75,477,864 37,990,624 72,457,892 
OthetreveriueS —Anirestevenus®: ... .. REO ho 2 soil @ die. + oe Pome 12,440,114 9,366,343 629,312 90,586 2,353,873 
Operating costs (direct) — Total — Coits (directs) d’exploitation ............+55 254,095,738 93,817,600 65,660,974 35,694,613 $8,922,551 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ©... 1... eee ee eee 120,605 302 40,463,925 28,511,896 20,454,083 31,175,393 
Materialist Matériaux ih Meets 5 «1. bone eMMOME «Vice oy ceeentemneh otis ceo fetta 56,070,543 21,407,868 13,597,728 10,633,901 10,431,0 
WapeslOe Salatresl One 5G .4 op. joc ARSENE fe lv ai gett on, te Peso) ote pe Meets 17,952,363 6,014,732 4,845,676 1,936,602 5,155,353 
SalarioshO SeTraitementsuo: © s.< oy «a, SiMemeN ale te, she blch a. en Vetere) te setae tok ks oR eRea 3,038,079 1,729,333 560,034 NTP? 635,940 
Mandi: Detrains..horstd sicteds ccs spake alters oe kek Peete. «Aa. kee 47,862,871 21,926,509 15,481,876 1,828,139 8,626,347 
Othendirect costs — Altres Gofts directs 200.9%... 005 eR ee es AS 8,566,580 PPS oo 2,663,764 729,116 2,898,467 
Operating costs (indirect) — Total — Cotts (indirects) d’exploitation ...........-. 30,139,046 15,081,626 4,975,905 2,228,861 7,852,654 
SdhlarieslO! = Traitementes OF suc, a ceebsetve eas. ace <7 skq MMe elec torts) wha eee ee 9,416,258 3,712,618 2,060,395 941,445 2,701,800 
Bad debts, — Créances srecouvrablesi, «clade 50 so we sleMets te we old forte aan 280,639 205,649 3,461 3,263 68,266 
inaticing — Financement wer) vs a1 sled e ulaile (conta le Moraltnicads toe tele (== oa mrainame 5,471,460 2,562,471 1,210,388 391,952 1,306,649 
Depreciation — Amontissement -1. sys fteciel ties elvis <peieh atts ei ea Sac Bs Neen 1,826,197 608,543 639,080 158,803 419,771 
‘Otherindirect costs —fAmtres'cots indirécts. 772...) PML. 2. 0 ee 13,144,492 7,992,345 1,062,581 733,398 3,356,168 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant 
AMPOtSY oe. |e she MOS) oc) a. hay MME 3). > ERPS ool a. Remit Ee 26,168,422 12,503,829 5,470,297 157,736 8,036,560 
Protite! BEnelices t2eers Meee oy re Ay ce MES & ike ou eda ERO: bn aL keene 27,498,353 12,503,829 5,745,401 1,157,611 8,091,512 
ibossie Pertes:” 2 USSR EE Us ce SAP peste soy Re euch oe, boat te cee 1,329,931 = 275,104 999,875 54,952 
Miscellaneous profit (loss) before taxes! 2 — Bénéfices (pertes) divers avant impots!2... . 3,551,765 2,887,712 (415) 227,862 436,606 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations ... 2.2... 0000-2 + eee eee 2,834,319 1,773,739 744,651 196,508 119,421 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs ............-. 755,196 151,180 395,617 89,108 119,291 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs......... 2,079,123 1,622,559 349,034 107,400 13¢ 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers ub 
ALRTIOSS. 25-6 oS a Sa ae MARES, lacie, say eed RAID 2 o cont feu be el 2,693,263 922,802 657,022 356,167 751,272 
Salaried employees — Total — Employés a traitement ...........-- 22005 eee 887 426 173 58 236 
Direct = Divects’ ee a ee hos Pe a ce eho ais Ok, ogame hae eee 196 121 31 8 36 
Tditect A Indine tome A tes GA cei, PAR ae one oe eee ote eo 1 ace 691 | 305 142 50 194 
ee : ae 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of Specialization 
in Major Type of Construction Performed, Canada, 1975 — Concluded 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de spécialisation 
par genre principal de construction, Canada, 1975 — fin 


Item — Detail 


46% - 65% 


66% - 85% 


86% - 100% 


Establishment classification — Classification des établissements 


stablishments — Total — Etabhissonmientsisses. 0) tite kM cutee iio ee eee ae aoe 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 


‘alue of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction .. . 


letailed by type of construction — Detaillé suivant le genre de construction; 


Single detached — Maisons simples détachées. . 6... 0 eee pet tee eee 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ....... 
/Row housing — Maisons en rangée «0. ee ee ee eres 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les*triplex) deste se to 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires ... 5.500222 2 se vngee 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts... 5-6 +r ere ee 
‘Other engineering? — Autres travaux de génie?. 2... ee es 


Jetailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 

New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction 
 neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ..-)- 1 peer eee 
Repair construction — Reparation Sint ncen sian nck ae ole CBs uu "en ct eget eg ea ges Te 
| 

| 


| 
| Income statement — Etat des profits et pertes 


\perating revenue — Total — Revenus d’exploitation .. 2... 2-6 ee eee eee 
Construction revenue — Revenus de construction .... 6+ sere epee eet eee 
Ber orreveniic See TA tres TeVenusOne cn riy putea 1 Goo) a a chap ee aa ePrse glee aeg 
} 
| 
)perating costs (direct) — Total — Cotts (directs) d’exploitation .....-..-+++045% 


Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ,.. 1-6 eee eer ee ee 
MMiaterials — Matériaux 2-0-0 ee meee ee et ree ne ts 
ean Se ENISHI tne Fan, Gonatra sail finery aeeeGuet) tied ace iartaoeouacrinetie Niven ce 
Briarics OF eiralfements+ Ome i. .), ethene en i ean c | Siti teen iaiyer bayesian cut 
Serr aire tee eae Pe Ronse ein heap ca hd Slay ete dos ues Waa toa 


Other direct costs — Autres colits directs .. 1... e ee ee et ee et ee 


| 
)perating costs (indirect) — Total — Cofits (indirects) d’exploitation ........,....-. 
Bemeines! Oe Tratamentss O12... « aqbatePeerol ne gin oe try ey Peretacs eres at a cue 
mdidepts<—Creances itrecouvrables paldidiigiees 7 + ec th bik a OalGhe se 
WFinancing — Financement..- sere tere ett ett eee eee ees 
BPepreciation — Amortissement}. .... +e eee rhe terete bee re pte pee 
Other indirect costs — Autres coiits indirects .. 1... - ether ere ere tree 


Te STS STOR ole ates Se Cn a Seat conn ar Ca ee er, tor 
RRCEENRE TOS War ieee ERGs Waele tee atecte ipa ae Giep rn eae 4k aa 


liscellaneous profit (loss) before taxes!2 — Bénéfices (pertes) divers avant impdts!?. . . 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 


apital expenditures — Total — Immobilisations.......-- 26-22 + eee eee eee 
‘New machinery and equipment — Machines et équipement neufs .......-....4:. 
‘New buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs......... 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuyre 


‘ours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers 
eerics © Se ee ene ee. eee eR es ere. (eS eY aaeeh Pages OG ese 


alaried employees — Total — Employés a traitement... ....---- 06-02 eee eee 


BMRP CTO TITCCTS® Ay Ronee ec) chid-sne et ere ein eo ae a OTR e nesses) ee Bip ke 
Lotti BERS eee BR SR eT ERs Ae ee ete cee arene eRe rebate er fer 


Apartments — Appartements 


1,823 


438,075,553 


44,361,910 
4,368,857 
15,950,087 
296 628,489 
76,456,192 
310,018 


410,780,728 
27,294,825 


500,072,956 


438,075,553 
61,997,403 


400,558,609 
192,827,390 
92,940,885 
42,837,115 
6,005,399 
35,762,665 
30,185,155 


$1,977,273 
15,741,315 
1,329,878 
14,460,382 
4,844,009 
15,601,689 


47,537,074 


50,508,382 
2,971,308 


3,103,629 


25,487,236 
3,446,752 
22,040,484 


5,649,118 


2,301 
444 
1,857 


1,530 


52,361,013 


1,349,935 
543,258 


1,101,688 
49,366,132 


32,792,295 
19,568,718 


52,675,478 


52,361,013 
314,465 


36,974,596 
9,171,924 
15,787,151 
6,979,781 
506,035 
661,337 
3,868,368 


7,677,000 
1,412,906 
138,372 
693,412 
1,561,005 
3,871,305 


8,023,882 


9,078,340 
1,054,458 


1,470,149 


733,582 
736,567 


1,189,134 


1,075 
18 
1,057 


number — nombre 


82 


dollars 


163,287,057 


39,171,270 
3,346,794 
15,403,396 
86,912,500 
18,143,079 
310,018 


161,136,193 
2,150,864 


217,447,216 


163,287,057 
$4,160,159 


166,245,570 


76,477,634 
35,942,521 
13,703,027 

2,983,364 
20,250,136 
16,888,888 


26,319,162 


8,550,117 

127,726 
9,588,574 
1,523,259 
6,529,486 


24,882,484 


24,916,210 
33,726 


2,874,721 


18,496,842 


1,011,909 
17,484,933 


number — nombre 


1,526,599 


651 


271 
380 


63 


48,768,314 


3,746,564 
478,805 
65,397 
36,981,519 
7,496,029 


45,971,759 
2,796,555 


49,023,072 
48,768,314 
254,758 


40,553,451 
22,365,185 
9,784,321 
5,775,138 
689,333 
535,974 
1,402,900 


5,902,233 
2,002,700 
944,656 
538,312 
523,867 
1,892,698 


2,567,388 
3,457,160 
889,772 


75,491 


1,583,434 
636,078 
947,356 


872,857 


179 
46 
133 


148 


173,659,169 


94,141 
481,294 
171,632,782 
1,450,952 


170,880,481 
2,778,688 


180,927,190 


173,659,169 
7,268,021 


156,784,992 
84,812,647 
31,426,892 
16,378,569 

1,826,667 
14,315,218 
8,024,999 


12,078,878 


3,775,592 

119,124 
3,640,084 
1,235,878 
3,308,200 


12,063,320 


13,056,672 
993,352 


153,417 


3,936,811 


1,065,183 
2,871,628 


2,060,528 


396 


109 
287 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 


=40 


TABLE 8. Residential General Building Contracting Industry, Financial Statistics 
for Establishments Reporting Balance Sheet Information, 


classified by Size Group,© Canada, 1975 


$500,000 - 


$750,000 - 


749,999 999,999 
No, 
number — nombre 
1h Tetalicstablishments:: 4. sas eck eee ee ee et ee 768 226 D5) 
Income statement dollars 
” Total Operating TEVENUC sce. .c a kn peauirar te ee a 1,977,644,421 140,652,554 109,949,160 
Sub Constrctignevenpemra tc 5. .eeteeciey Gusta es mee aan tee ee 1,820,268,179 135,360,283 107,404,855 
4... Otherreyentie’ At eeavar nya eet ala ai) eee ee 157,376,242 5,292,271 2,544,305 
Sel Totalanerating coses!(Gireep) hes eu. tn ibs) ai ects eae eee 1,592,259,310 114,007,803 90,927,535 
6. |\MePAvINeNnts tO-sUb-cOnPTACtOTs..)yaaabe a a)soy So cee ee 698,883,438 47,123,176 BPA ay Loy?) 
Te Materials 45 on ti, or we a eh oo SA ee i es 387,828,741 33,509,275 26,757,777 
SE |" Wiateaie mee. 7 eet eee + bt Oe 7k - eae Reena Ree 122,330,612 11,785,676 8,203,684 
Ble Salar Ghd Seog ty su owes eta MR ar nee ee, ae ero ee 20,340,951 1,110,916 1,310,147 
LQ eit I 4 Pty ao ota & cet is hl ob dee een oe 289,800,077 16,044,824 14,047,615 
WL Other directieostsp ow eem estat och 0 tne ieee yc ee 73,075,491 4,433,936 3,355,760 
13s|Totalioperating costsi(indirect) ~ 4 Sipacs te. coe EMRE: Ge uae 207,167,435 16,430,182 11,617,247 
USiliseSalarios! Ove sy eeke cori vle! 8 ok SEC oan ee Ale a oo ieee a 86,699,656 7,489,735 6,039,316 
145)" Baddeutey’ , up Tee, ee, 2 ee ee 2,250,201 306,143 192,597 
45) |) BIN aN GIN ey id, ete Menu deo te ete a ee re 44,584,155 2533283 1,447,775 
16 de DEDTECIaOny. caneapatnate woes cen ieeen: <.c seaerree eee 10,759,973 1,138,173 726,096 
LT iy Other indirect eostsat eee... . + whee... 7] See 62,873,450 4,962,848 3,211,463 
18 | Net operating profit (loss) before taxes. ..........,...... 178,217,676 10,214,569 7,404,378 
19} PROT Eee. c-,cee ae aos ct TE nes (aN (nce: 183,528,441 10,723,666 7,649,376 
2) ORR WAN Str c.g. cece ONLAN 3: Om <r ER = A BD 5,310,765 509,097 244,998 
21 | Miscellaneous profit (loss) before taxes!2 ............,... 8,716,154 796,423 406,760 
Balance sheet 

22 P otal assets )2ak meee tees Nee ice cee ya EE ee 2,208,746,451 105,043,279 69,249,470 
23m sCashtandrshort-tenmanvestmentsla) eee oe oes een eee 75 284,435 7,600,666 $263,160 
24. |, wAecountsweecivable saw ele alae, 2 en eee Oe Meet ae 256,818,882 14,271,034 11,339,491 
25.) MIVEDLOTIOS ret (ORS Sameer MeN rare Meee. he 2 epee a biye 1,204,423,924 54,152,556 37,541,744 
26 |) Othencurrent assetseaen.: >. aga ann: ¢ ho CLE eRe ts ee 44,357,955 4,360,575 2,266,703 
Zi |" Pixedtassets'. 0. 7 ROMER eis), UG oo RMI te ee 395,701,185 15,305,359 6,520,773 
PA Sal ded OYUN SeT VERT THULIN cok OR MGSO a af Bakep et 232,160,070 9,353,089 6,317,599 
29"Lotaltiabilities:and equity .-0 4 ae wae eee ene eee 2,208,746,451 105,043,279 69,249,470 
80:} sCurrentabilities|* eet. ck ee ee ark BAe 960,159,959 $2,347,523 39,184,315 
317 | Lone stermiliabilitiessrueso9 fa diayca ccs) 7 oR nee oe 907,760,774 23,227,359 10,588,975 
32-4 EQUA Vice ys gS Rea soe 6 vay sous ae LN see < ee 340,825,718 29 468,397 19,476,180 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU 8. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques financiéres 
des établissements fournissant des données relatives au bilan, 
classés suivant la tranche de taille® , Canada, 1975 


$10,000,000 


$1,000,000 - $2,000,000 - and ONG ie S 
1,999,999 9,999,999 ét plus 
NO 
number — nombre 
211 173 | Soma lotrel deretablssenjenisovasittn; sa 7 culate tue Cine: 1 
dollars Etat des profits et pertes 

308,344,931 704,742,814 113.954.9621 Lotalidesievenus dexploitation seat cis, st ie ee eee eee 2 
297,171,654 666,617,829 613,713,558 ReVenusde cOnstmnoHone me cia o¢ . Le aca hte s 3 
a S274 38,124,985 100,241,404 ATITFeSMeVENlGe te at Cuero ee ee 4 
254,776,316 587,144,606 545,403,050 | Total des cotits (directs) d’exploitation................4+, 5 
111,885,638 270,608,270 232,013,802 Malementsiauxaseissstnaitants saa yoots Scie Ges leas sauna ou 6 
72,953,243 143,110,239 111,498,207 MAatetigi erie ne. kn ne Aa ee eatery Orbe siete) ts if 
20,274,305 41,209,893 40,857,054 Gal BIT es Olmert ea Ae Meera ag cae Ren a erage 8 
2556.5 22 6,302,386 9,060,980 PraitementccObe toot nact ee recon: tee ee Oe ee 9 
36,751,875 99,253,002 123,702,761 TESS RUN ie ak 6, URE RI Lie rea ieihe pole’: a meesalmyree cemerreriane Caan te ies 10 
10,354,733 26,660,816 28,270,246 A TIETESCOLTSIG IEC CLO ME OAD INS Rotare tn city Sk Pia hed cce eit seal sccne 11 
34,755,230 71,367,328 72,997,448 | Total des coits (indirects) d’exploitation................. 1.2 
17,555,199 33,899,830 21,715,576 NDNA TEC BILSL CRP AT Ram Sere tani) ok dee eee 13 
297,178 1,242,262 212,021 CreancemiziceQuviables. ...4. «6a ea kt Gee ee et SUA 14 
4,629 249 13,914,847 22,059,001 PiNaneementad. era ete fo litelat Son ela Da Gl ages CRS 15 
1,759,038 3,969,966 3,166,700 AM ODSSCIN ELI ERN ROMEO Nc out ou inane a Fi caa te circa abe 16 
10,514,566 18,340,423 25,844,150 ‘Autres coutsindivectst, |... O98 , fx. eS pe ees 17 
18,813,385 46,230,880 95,554,464 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant imp6ts........... 18 
20,225 683 48,710,112 96,219,604 Bénetices eens oe hes ee Be MCS 0 aN seen age 19 
1,412,298 2,479,232 665,140 Rertese ee Oo ee oe ee ee Oe ee hee eee 20 
1,674,042 1,663,844 4,175,085 | Bénéfices (pertes) divers avant impéts!? ...............-.. 21 

Bilan 
273,436,512 709,376,850 OST 640 340) wit otalides aCtiisitr cee tack. Piast ses, chee tea eae co teeny Ties 22 
12,671,597 20,243,994 29,505,018 Encaisse et placements temporairesde fonds............-.. 23 
31,944,047 84,499 600 114,764,710 Comptestinecevairae-% fae See. Shier. eee eset. 24 
131,042,330 357,199,622 624,487,672 INVeNta ite Sanne meee we eis GUE cui inacgs sh ccd prune esa i mca 25 
8,966,113 18,042,241 10,722,323 Aunties actits-a COUrMeCTINe sss ee da. Migecliue arewleeas peeeek sid 26 
71,982,297 129,943,815 171,948,941 MNMODIMSAtIONS Mee eie, aris cl 4.6) coc lcacuehe ene aperip eee so amon 27 
16,830,128 99 447,578 100,211,676 Autres:actifsia long termes ateancaly $a: cettiees +. rales eit 28 
273,436,512 709,376,850 1,051,640,340 | Total du passifetducapital ................%..- 22. 29 
136,292,716 364,099,150 368,236,255 Bassifscacconntsterines « :-tat os is Gikaicnicbthind deeicabere) «cause Situke is 30 
87,793,812 263,087,930 §23,062,698 Bassifs along: terme tt, sv on.a-<: eae tars ape Peer ete eens ee omroemeried 31 
49,349 984 82,189,770 160,341,387 Capital Beg cae eto itp eri oe Sich) Sige ate etn pCR 32 


Voir note(s) ala page 45. 
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TABLE 9, Residential General Building Contracting Industry, Financial Ratios for Establishments 
Reporting Balance Sheet Information, Classified by Size Group, Canada, 1975 


TABLEAU 9, Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, proportions financiéres des établissements 
fournisant des données relatives au bilan, classés suivant la tranche de taille® , Canada, 1975 


$10,000,000 


eye $500,000- $750,000- $1,000,000 - $2,000,000 - and over 
Htom.= Detail Total 749,999 999.999 1,999,999 9.999.999 = 
et plus 
; number 
Establishments — Total — Etablissements.............. - 768 226 125 2h 173 33. 
nombre 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impots 
weeps ol ee ee eer % 9.01 7.26 6.73 6.10 6.56 13.38 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
d’exploitation avant impdts 
pene ee a Ae ie he % $2.29 34.66 38.02 38,12 56.25 59.59 
Equity — Capital 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
d’exploitation avant impots 
% 14,27 19.38 24.63 13°72 13.39 13,98 
Total assets minus current liabilities — Total actif moins passifs 
a court terme 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
d’exploitation avant impdts 
eat Are ae a et % 8.07 9.72 10.69 6,88 6.52 9.09 
Assets — Total — Actif 
Profits! 1 — Bénéfices11 times 
op ihe ch pee, Chaldean bed - 34.56 21,06 31,22 14,32 19,65 144.66 
Losses (absolute value)!1! — Pertes (valeur absolue)!1 fois 
Fixed assets — Immobilisations 
ES a sR Raa eT as ag oto % 116.10 $1.94 33.48 145,86 158,10 107.24 
Equity — Capital 
Current Liabilities — Passifs 4 court terme times 
exe SS CS eae cone - 2.82 1.78 2.01 2.76 4.43 2.30 
Equity — Capital fois 
Accounts receivable at year end x 365 — Comptes a recevoir a la 
fin de Pexercice x 365 days 
SS ee ae ee ea - 47.40 37.03 37.64 37.81 43.76 58,67 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation jours 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation times 
RPM Nic st sth ho cena ee - 3.19 5.02 6.38 6.38 6.08 1.74 
Working capital? — Fonds de roulement7 fois 
Current assets — Actifs 4 court terme times 
aM Awe Pot SM ured - 1.65 1.54 1.44 1.35 1,32 212 
Current liabilities — Passifs 4 court terme fois 
Assets — Total — Actif times 
ee ais ws he AAO ao me - 1.18 1239 1.39 1,22 103 1.18 
Liabilities — Total — Passif fois 
Cash and temporary investments — Encaisse et placements tem- 
poraires 
ab icaen cet occ % 7.84 14.52 13.43 9.30 5.56 8.01 
Current liabilities — Passifs 4 court terme 
Bad debt expense — Créances irrécouvrables 
Midge alees % .88 2,15 A) 93 1.47 18 


Accounts receivable at year end — Comptes 4 recevoir a la fin de 
Vexercice 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 


FOOTNOTES 


1 Source: Construction in Canada, 1975 - 77, Statistics 
Canada, Catalogue 64-201. 


2 Actual expenditures 1968 - 1975, preliminary actual 
1976, intentions 1977. 


3 Source: Private and Public Investment in Canada, 
Outlook 1977, Statistics Canada, Catalogue 61-205. Because of 
rounding, totals may differ slightly from totals given elsewhere. 


4 Represents work done by the labour force of 
utilities, government departments and other employees of 
firms not primarily engaged in the construction industry. 


5 “Other building” (item 35) contains structures which 
could not be published in specific categories due to the secrecy 
provisions of the Statistics Act. 


6 “Size groups in Tables 5 - 7 are based on firms’ value 
of work put in place, i.e. gross construction revenue adjusted 
by change in work in progress. In Table 8, size groups are based 
on firms’ gross construction revenue only and values represent 
national volumes.” 


7 “Working capital” is defined as current assets minus 
current liabilities. 


8 Other (non-construction) revenues include sales of 
materials, equipment rental, project management, building 
rental and other types of operating revenue. 


9 Other engineering construction includes marine con- 
struction, waterworks and sewage systems, dams and irrigation, 
electric power facilities, gas and oil facilities, railways, etc. 


10 Wages and salaries represent gross payroll before 
deduction and include employer contributions to employee 
welfare and benefit plans. _ 


11 Profits and losses are net operating book profits and 
losses before taxes. 


12 Other non-operating revenues are reported net of 
losses and costs. They include investment income, recovered 
bad debts, gain on sale of fixed assets, etc. 


13 British Columbia includes Yukon and Northwest 
Territories. 


14 Data in more than one size group have been 
combined to meet secrecy requirements of the Statistics Act. 


15 Information was combined to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


16 Information was omitted to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


17 A breakdown of repair expenditures for residential 
construction by type of structure is not available. 


=f hen 


NOTES 


1 Source: La construction au Canada, 1975-77, n© 
64 - 201 au catalogue, Statistique Canada. 


2 Dépenses réelles en 1968-1975, dépenses réelles pro- 
visoires en 1976 et dépenses projetées en 1977. 


3 Source: Investissements privés et publics au Canada, 
Perspective 1977, n° 61 - 205 au catalogue, Statistique Canada. A 
cause de l’arrondissement de certains chiffres, les totaux des 
tableaux ne correspondent pas toujours au totaux apparaissant 
ailleurs. 


4 Comprend les travaux effectués par la main-d’oeuvre des 
Services d’utilité publique, des ministéres gouvernementaux et 
dautres employeurs qui n’appartiennent pas a l'industrie de la 
construction. 


5 Le poste 35 (autres batiments) comprend les construc- 
tions qui ne peuvent étre rangées dans leurs catégories propres en 
vertu des dispositions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 


6 Les tranches de taille dans les tableaux 5 - 7 sont 
déterminées par la valeur des travaux mis en place, c.-a-d., par les 
revenus bruts de construction ajustés par la variation dans les tra- 
vaux en cours. Au tableau 8, les tranches de taille sont déterminées 
par le revenu brut de construction et les montants correspondent 
aux volumes nationaux. 


7 “Fonds de roulement” est la différence obtenue lors- 
qu’on déduit les passifs 4 court terme des actifs a court terme. 


8 Revenus ne provenant pas des travaux de construction 
comprennent la vente de matériaux, la location de batiments et 
d’équipement, la maitrise d’oeuvre et autres genres de revenus 
d’ exploitation. 


9 Autres travaux de génie comprennent génie marine, 
canalisations et systémes d’égofit, barrage et irrigation, réseaux 
électriques, installations de gaz et de pétrole, voies ferrées, etc. 


10 La rémunération brute de tous les salariés comprend les 
contributions patronales versées au bénéfice des employés. 


11 Les bénéfices ou pertes sont les bénéfices et pertes 
comptables nettes d’exploitation, impot non déduit. 


12 Revenus ne provenant pas de l’exploitation sont ex- 
primés au niveau net, c.-a-d., aprés déduction des pertes et 
dépenses; ils renferment des intéréts d’investissement, de mau- 
vaises créances recouvrées, des gains sur ventes d’immobilisation, 
ete: 


13 La Colombie-Britannique comprend également le Yukon 
et les Territoires du Nord-Ouest. 


14 Les données de plusieurs tranches de tailles ont été 
groupées pour satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la 
Statistique relatives au secret. 


15 Tes données ont été combinées pour satisfaire aux 
prescriptions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 


16 On a omis les données pertinentes pour satisfaire aux 
prescriptions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 


17 La répartition des dépenses en réparation de la construc- 
tion résidentielle par genre de structure n’est pas disponible. 
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| ad Statistics Canada Statistique Canada 


Complete and return address-labelled Please quote your File Reference 

copy in the enclosed envelope. The Number in all correspondence with 

File Copy is for your own records. Statistics Canada concerning this 
questionnaire. 


FILE REFERENCE NUMBER 


or eal esr gles coef va oe pad 


(Enter above vour File Kefere 
from address-labelled < 


THIS IS YOUR FILE COPY 


CONFIDENTIAL 


FORM GC -11 1975 


Construction Division 


THE 1975 CENSUS OF THE 
CONSTRUCTION INDUSTRY 
RESIDENTIAL GENERAL 
BUILDING CONTRACTORS 


Authority = Statistics Act, Chapter 15, Statutes of Canada 1970-71-72, 


Préféreriez-vous recevoir le questionnaire en francais? [ Oui Non 
Would you prefer receiving a French questionnaire? Yes No 
SECTION A. GENERAL INFORMATION 
1. Correct name and address if different from above. (Please indicate postal code), 
2. If your firm during 1975 was active as a general contractor engaged in construction work 
involving the direct responsibility and supervision of more than one construction trade, 
please check (V] the principal source of your gross revenue: 
(a) Residential contract construction of new houses, (b) Other residential contract construction including 
apartments, country homes alterations, renovations, additions, etc. 
1 
(c) | Residential repair construction (d) | Residential own account construction for sale 
construction, 


we Trade or subcontractor (e.g. carpentry), own account construction for rent or lease, non-residential 
(e) | Other activity ees : : ‘ , 
subdivider, out of business, inactive in 1975, etc. 


Please specify: 


NOTE: If you checked either (a), (b), (c) or (d) above, please complete this questionnaire and return to Statistics Canada, If you specified (e), 


do not complete this questionnaire but return to Statistics Canada, 


mates if information is not readily available, 


All questionnaires must be returned to Statistics Canada within 30 days. You may provide best esti- 


— Sole 
— Proprietorship 


3. Check type of legal entity: iG 


7 Incorporated 
— company 


Bs J Partnership 3. 


NOTE: ALL INFORMATION IN THIS REPORT SHOULD PERTAIN TO THE FIRM’S 12 MONTH ACCOUNTING PERIOD WHICH ENDED 
ON ANY DATE BETWEEN APRIL 1, 1975 AND MARCH 31, 1976, 


4. Accounting period for this report is from; 


to: 


5. Provinces, territories or foreign countries where construction work was performed, 


6, Please list any joint-ventures (residential construction only) in which your firm participated: 


(a) Name and address: 


(b) Name and address: 


(c) Name and address: 


(d) Name and address: 


(e) Name and address; 


(f£) Name and address: 


5-3202-333.1; 2912-75 


SECTION B, PROFIT AND LOSS STATEMENT 


Dollars 
(omit cents) 


+ 


7. 


12. 


13, 


14. 


15. 


16. 


ibe 


18, 


19. 


20. 


21. 


24, 


26, 


Half 


28. 


29. 


30. 


GROSS OPERATING REVENUE 


Gross construction revenue 


Other operating revenue (e.g. sales of materials, land, real estate, rentals, project mangement fees, building manage- 
ment) please specify: 


Tatal gross operating revenue ......ccccsscececccssyeesrrsnenerspsenerenscsessrocensssscecnssaverseessenssansenteneunsenecerevinenrrarsnsnrtaessesensnecsanageenegrennngy 
OPERATING COSTS (Direct Costs) 
NOTE: If breakdown of direct costs is not available, please provide percentage estimates for items 12 to 18. 
(Item 19 to equal 100%) 
Sub-COMPracts .....cccecesscsscsssssvssccececegeepeeeccesenegaversprunrecsenevucvannnanayasnsvengnersesavareqansqenanespyeavanesseneraneantuautevarserecsentenefvreserserecedsrouteusensesasney 
Construction Materials and supplies .....ccccscsesessseseresesesesererereststsersnssreerssnsrssessrsryyesceeeasessererpreteseneressnucereseeccerstsegeatarscaraun seer eese rats 


Exclude other direct costs which are not construction materials; these should be reported below (items 14-18), 


Land Cost (include cost of services, carrying charges, etc.) 


All other direct costs (e.g, general conditions, repairs, design fees, marketing, realty commissions, location of equip- 
ment.) te 


Fatal opersting COSts .seccccgeyserrsecaniyerepcrees Piece ae ee ie bee a Sok, alle Reet chrtaa a rch A Lan SE. oa an Ee eat eee aha LTO 


OVERHEAD COSTS (Indirect Costs) 


Grass avayn@ad solories: ...scccrscpessts-isss parecuanspscdsvuses fucvaruccdanapeatere® svvavavutessiceqhays cist dvstiedazhsnashinaiatl 3 oiAeOTRAMMROURSS: Arce d 
Paid to executives, administrative staff, engineers,etc., before deductions for income tax, pension plans, insurance,etc, 


Total depreciation expense, on buildings, machinery, EquipMEMl, CCC. ooo. ccicceccsecse rer ceeeseeerseseeeereersetereerererseveresriecanseayeryegs 

Bad ‘debt expense written ef yacisccstiucpyeadetxsusssagnsegeppigensrccerscrscedgvaunshnniayntdenunasss eviahyeyttnexeusicecey ruqhees exestel ret anvarghvvt a DDT? ERrsay og TE IRCA 

Cost of financing (interest paid on mortgages and 1oams) ....cccesssessssseseeenecseerseeenreceneceeeteceenseenecscnserses 

All other overhead costs (e.g. premises, insurance, legal fees, realty taxes, C€C.) occ ccs cecccceesee terres tener tener renenenrenees 
Total overhead costs....... 

(a) Work in progress at beginning of reporting Period o.oo... sccceses sees re rer esee reset trtieeeteieereeee § 

(bh): Workin. progress: at end ‘of peportinie pertody cui sccvceccereysageedur ducers aces yenne sinners’ qansencer™s esvegieatceeysh $ 

(c) Is Jand cost included in work in progress above, items 27 (a) & (b)? C Yes | No 

Net operating profit before taxes (if loss please bracket) tae hs 


N.B. Please verify that items 19 plus 26 plus (or minus) 
progress. 


Miscellaneous net revenue (If loss, please bracket) 


(Income. from joint VEMture Operations — cpcss.:anvsacnasecensne<<nsoneunannestssdonsaasnasaenamsanasanntuanaenivaesans=ade<GxssWaedneyepesktxasnseadsstevuasenqvevenrhehtts 


(b) Other (e.g. bad debts recovered, gain or loss on sale of fixed assets, investment income) .. 


Earnings and withdrawals of working owners or partners (unincorporated companies only)... sss eesti 
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SECTION C. DETAIL INFORMATION RELATING TO SECTION B Percentage 
31. Of the construction revenue reported in Section B (item 7) what percentage is derived from 
(apiNewr constuction 41) ,OnisiCecComStrGlLomy sacs tere cue tone tuues Lassie fdr Wary CST oe Letts aati (hvsk focces ao chun die vnenddanasveccoveceivt in uansssyatesozcolaverdivecets 
GiitAdditions palterations, renovations, Con VelSvOomser onc qystccdvenermtsstevsivevvitichiseelitert odeausseeavsetesdendes elites 
(iit) Manufactured; sectiogalvot modulam houes) hives. cddirucitsua tele iystel ve save tenn stale bhp cencensestsscundiediuedvecsdb ys diceskasl —s 
(iv) Manutactured component (pamelized) HOMES! 44, ccecivssesinsatevrovvocstraveelivece nkmutbann dt ke be dlaruncesdr WVardialn nvoshaate 
(COBY ER 6p ater Ok Keates cooks «mete eee vee RRA lc OIE hea TIE ME ACIS Lace SOE Soca Paty a heared vyrcccwsciteswrabuve EVE a RmRL cro comeNineN Gey evo diva svar cad sud ER 
100% 
TO RGN Prenat ape esoe Se nectar ease CAMA tec us ota tae haz eee tae cade s oreo! tek tpaah anid opoes areata wena tiieatorsl be rokewmrseaibaco fu omav A conv unials feclaseastea: = 
32. Of the construction revenue reported in Section B (item 7) please indicate the percentages for each type of construction per- 
formed by the firm: 
Residential Building a)iSam elie Geta Hea cera ceusstic nee fad taansutskaarstessperv pn cece eaeeat cu tea Rew rane tap her ccbe ast a eaciae weincY adios xeniectaao neh are eS 
RES) PEDAL NN Gyre eRe ER cre earache asco ns oS ate ca cones caACE REST ands shi kanes ade dc Bea Geneon 9 oie Sool VRSNT NVI se 
MGV Peo MOUSU PS Lo arume nacre ty -menran aonvenranctte vec tccshrs onkierenie eu Ona MURR REALS ernst rv area teal Peace wei ermeities eetaes haved 
(d) Apartment building (triplex, four or more unit apartment buildings) o.c.cccc..cccccccesececcesseevesssevevsvsvseveceave 
(e) Other residential (including cottages) and COnWeLrsvomS)) ,..écecuccssciissssicessscsnsasecvovsensssoausvaiesaccaresveavacveacse 
Non-residential building (f): Industrial! (ese. factories, plamtss, mtlls)) .iov..scccnvarsensccecavsvssenesswonuscveovseveseussveieassnesuxusversaasiteasceviasevacieasvons | 
Ce) Commercial (eg fofirce! buildings motels, Stoves) es. jsssc.cssssysessscvstste te beisaeeseany sash conssurast cu dvevinasiaevscnees 
(hi) idinscxcational(engesschools churches hospitals)! sisi jcsssy:sucecterssensivica sees saccuens avsaytrereevsvranerdseue le La 
(i) Other non-residential (e.g. farm buildings, passenger terminals) 
Engineering (j) Highway, road, street and bridge construction 
(k) Other (heavy) engineering (e.g. pipeline, water supply, sewage treatment) 
100% 
Units 4 
33. Number of dwelling units sold during the reported period (value recorded in Construction Revenue, Section B, item 7) cece ——— — 
34. Were any of the materials reported in Section B (item 13) supplied to le 
Sub-sogtraictors fordastallation? 20 0... c.tcrucscd boc esetom scuapbesssdestaitadvsvaceboanss 1 fel Yes 2 |_| No 
35. Were any construction materials installed by your labour force, supplied by pe cae 
youricalienitsnor Othe giGOn tractors’. a. yensvese weiss Uuncarer se tenen mn beta wy bs sande seem Lp lees 2 |_| No 
36. Of total wages paid reported in Section B (item 14) please report (estimated) percentages for each type of trade work performed | Bsseemntae 
by your own labour force. 
(a) Gatpentry (rough-andfinishime,: excluding formwork) 2.8.05 casasiaas savin onde Sseccisvvadavecasinscnddenyaiasetgoensayacdsgstitct eivedspvanvacssoasallthietestacslesassaenes ss =, 
CD) EMals ont tyra (GLK BDL OK RSUOMCY Ieee aun ere eer amet ere tayes eeteetets meer Pa ra ruesee oe eas oes ae eee Sense ae ecg aca shors gun dooce eat testa isan ace = 
Ge BIRO rrmniyy, or keer ttre we parte vay cee te eeses ese aborts oct cusesvea dome WRI Me tae Mehra race ed-ao ge cesoa cerse ee asues PSS ome tate aee Re ca RSMSEN nes sais aa eas ess gascavoasacovens A seRemNIC NRTA T: 
Kd) Gonereterworks (poucimnerand sigs hime) lee cece eh net ecmavenaccceces kucencecs srucesresit fcesenreseerasavaete cteyectsasweree eecedh sasurassrsnseipaasanendicatir’s Reteaoadeer veer ee nee ee ee 
CONEKGa vatinigsand pe radlivem oj umecce tact seo Lette a AERTS Sa TEATS A Sen eS CRE Oe AE a Re Sa oe nt 
GiuUs edi penierallalab olrmcerstoree me scnee cates Mite ee caraciln sus Sina cea eee eve aaa sau cae Suaseas eh eet ovk tecoaudusetaasneynssay se ceiee Je ee 
Other trade work not specified above: 
(g) = i = = 
(h) 2 = 
(i) — 
100% 
BROAN” See, ccc Ser eH CS- ol cco TECH BRCO Do CAO ACA PON OT EOE ELATED A PERG renee nessa rea A aynses DRE ITE einen EE PES ae CRETE One rare Se —— 
37. For total wages paid, reported in Section B (item 14) please report: Hours 
(a) Total hours worked by the firm’s labour force (reported figure should be the total hours worked, i.e. count one hour of over- 
time paidiat timerandione halfion double time, aston ei Moun) lirycs cur catyaneaeasiees Gta as Goon seve evan HON emcee muse tes Sovas saves vt va es Seen etc fae so 
NOTE: If your firm has no records of total hours worked, please indicate average hourly wage rate 
TGA ChE MD LOW CE IDEMOLLES i veite-nyu ee savecee cae ore sss ieee TEC eae cee > a 
Percentage 
(b) Approximately what percentage of total hours worked, reported in item 37(a) was paid at, or above basic union rates? oe = 
(In Quebec, hourly rates established by provincial decree should be considered as ‘‘union’’.) : 
Number 
38. For direct salaries paid, reported in Section B (item 15) please report average number of employees occccccccccsseceesseresetsesseesereees a a 


39. For overhead salaries paid reported in Section B (item 20) please report average number of employees 
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SECTION D. BALANCE SHEET AND CAPITAL EXPENDITURES 


Dollars 
(omit cents) 


BALANCE SHEET 


Assetsi 


40. Cash and short term investments 


41, Accounts receivable (Including mortgage advances receivable, holdbacks, less allowance for bad debts) ...iiseeee 


42. (a) Work in progress 


(b) Inventories of land, materials, tC. ocecccccsseessserstsccecscsssectecstessscarsccescuscsnneasscsicsuaseyscescctectents 


(ce) Total of (a) and (b) 


43, Other curfent assets (e.g. deposits, prepaid expenses) 


44, (a) Fixed assets (e.g. propetty, machinery and EqUipment) AC COSE visscceceecterssestserereeestseeteseres 4 


(b) Accumulated depreciation 


(c) Fixed assets less accumulated depreciation 


45. Other long term assets (e.g. investments, mortgages, imtangibles) .csssscecsssreecssesesesssecccecsrereesscssussessssorneneneassenessteresaansereres® 
46. Total GSSSES: Tiiessvssitevecscactvecspctesvescvastarrreentaesssy, ST Ais ic epv pease iat ia aioe cae eee pe caety dee ce eate ep lra aca ep reas i Pe eee Hines Me 


Liabilities and equity 


47, Current liabilities (e.g. accounts payable, short term bank loans and notes payable, holdbacks, advances) .... 


48. Long term liabilities (e.g. long term debts, loans, MOLtZa Bes) cscsccccestsescsersessesecsnssseeeerseesescssciuessteersecsensseeseaetansensanenesnsnse 
49. Equity (e.g. share capital, contributed surplus, retained earnings) 


50. Total liabilities and equity 


CAPITAL EXPENDITURES 


51. Capital expenditures onnew buildings and structures used by the firm or rented to others. Include capitalized leasehold 
improvements. Exclude expenditures on residential buildings, second hand assets or land. 
(a) Purchased (exclude residential buildings) .....c.csscscesseccsscetuessssneneersasessseccersesseseenesnsesessscecceconeratisocstsesencetencanceeanecsssnessesciscets 
(b) Own account construction (exclude residential buildings) ...ccccccccssssssessssesseseseessesceeeecessecensenereesersnsrasssseasenenersetieneeenaracns 


52. Capital expenditures on new machinery and EQUIPMENE oec.cccsssssccccscesssesensseersnessentestecseenccesesssensansnrstabarararreceeasenansgucnenataanansanantens 


53. Repair expenditures on buildings and structures 


54, Repair expenditures on machinery and equipment ....scc.ccsssessesescseeerseresrertstsressesensssserenetsnnreeestnseres sens eass ieee tet ee eects e estas 


RESPONDENT'S EXPLANATORY NOTES 


Ifinformationis needed to complete this questionnaire please contact Peter Zylstra or Pierre Schneider, Construction Division, Statistics Canada, 
Ottawa, Ontario. K1A 026. Telephone (613) 994-9795. Quote file number in all correspondence conceming this questionnaire. 


Copies of the statistical publications resulting from this Census should be available early next summer. A separatenote attachedto your completed 


questionnaire will ensure the delivery of a complimentary copy to you. 


Name of person completing this report Official position Statistics Canada use 
Edited 
Business address 
Keyed 
Telephone (Area code and number) Date of this report 
{1974 CR 
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he 


Statistique Canada 


Veuillez remplir et retoumner la copie 
avec l'étiquette d'adresse dans l'enve- 
loppe ‘ci-jointe. L’autre copie est pour 
vos dossiers. 


Veuillez inscrire le numéro de réfé- 
rence de votre dossier dans toute 
correspondance avec Statistique 
Canada concernant ce questionnaire. 


CONFIDENTIEL 
FORMULE GC - 11 1975 


Division de la construction 


NUMERO DE REFERENCE 
RECENSEMENT DE L’INDUSTRIE 


DE LA CONSTRUCTION, 1975 
ENTREPRENEURS GENERAUX 
EN BATIMENTS DOMICILIAIRES 


ADDR) yal bal SaaS a Ra 


(inscrire ci-dessus le numéro de référence 
de votre dossier qui appara?t sur la copie 
avec l’étiquette d’adresse.) 


COPIE POUR VOS DOSSIERS 


Déclaration exigée en vertu de la Loi sur la statistique, 
chapitre 15, Statuts du Canada de 1970-71-72. 


Would you prefer receiving an English questionnaire? Yes O No o 
Préféreriez-vous recevoir le questionnaire en anglais? Oui Non 


SECTION A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 


1. Si votre nom et adresse ci-dessus sont inexacts, veuillez faire la rectification voulue et indiquer le code postale. 


2. Si votre entreprise durant 1975 était active comme entrepreneur général engagée dans des travaux de construction tout en assumant 


la responsabilité pour au moins deux métiers spécialisés, veuillez cocher [y] 


[ LI 
iz [| 


Entrepreneur sous-traitant ou spécialisé (e.g. menuisier), exploitant d’immeubles, lotissement, abandon d’affaires, 
inactif en 1975, etc. 


la source principale de votre revenu brut: 


Constructeur de maisons, appartements, 


(b) Autres constructions domiciliaires 4 contrat, 
chalets 4 contrat. 


rénovations, altérations, rajoux, etc. 


(a) 


(a) Construction domiciliaire pour votre compte 


(c) | Travaux de réparation domiciliaire ee 
destinée 4 la vente. 


(e) | Autre activité 


Veuillez spécifier: 


NOTA: Si vous avez coché soit (a), (b), (c) ou (d), veuillez compléter le questionnaire et le retourner a Statistique Canada. 
Si vous avez spécifié (e), ne complétez pas ce questionnaire et retournez le a Statistique Canada, 


Tout questionnaire doit étre retourné a Statistique Canada dans les 30 jours. Vous pouvez faire des estima- 
tions si les données ne sont pas disponibles. 


3. Indiquez la forme juridique 


if Propriétaire 2 
de votre entreprise: i 


unique 


a Société en 


Société a 
nom collectif 3 o 


responsabilité limitée 


NOTA: TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE QUESTIONNAIRE DOIVENT SE RAPPORTER A VOTRE ANNEE FISCALE 
QUI S'EST TERMINEE ENTRE LE PREMIER AVRIL 1975 ET LE 31 MARS 1976. 


4, La période comptable couverte par ce rapport est du: au: 


5. Indiquez dans quels provinces, territoires ou pays €tranger vous avez effectué des travaux de construction: 


6. Veuillez indiquer les raisons sociales et adresses des participations conjointes (construction domiciliaire seulement) dans lesquelles vous 
avez participe. 


(a) Nom et adresse: 


(b) Nom et adresse: 


(c) Nom et adresse: 


(d) Nom et adresse: 


(e) Nom et adresse: 


(£) Nom et adresse: 
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SECTION B. ETAT DES REVENUS ET DES DEPENSES 


En dollars 
(omettre les cents) 


8. 


11k. 


12. 


13. 


14, 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


23. 


24, 


25. 


26. 


27. 


28. 


295 


30. 


REVENU BRUT D'EXPLOITATION 


Revenus bruts des travaux de construction ........... Peed Ad raata hy daecpue sae ca Ciba cametaredecel eae 


Autres tevenus d’exploitation (e.g. vente de matériaux, terrains, immeubles, location d’immeubles ou d’équipement, 
services divers, etc.) Veuillez spécifier: 


Total du revenu brut d’exploitation 0.0... eee Aunutret at iaabevrrese 


COUTS DES TRAVAUX (Coats directs) 


NOTA: Si une division des coats directs n’est pas possible veuillez indiquer des pourcentages basés sur une esti- r 


mation des postes 12 4 18. (Le poste 19 est égal 4 100%) 


Travaux exécutés par vos SOUS-tOITAMtS ....c.ccccccccesscssssesessssesesssrsrssscseecsesecsseseseseueteusrsrserissesecesssacacssseseseaeecaesaneeutnneseseenierarenetengs 


sibs ei de construction 


exclure! autres coits directs qui sont a rapporter dans les postes 14 4 18. 


Rémunération brute des ouvriers a taux horaire, avant déduction d’impots et contributions diverses oo... 


Salaires bruts des surveillants sur chantiers avant déduction d’impéts et contributions diverses oo... eerste 
Ce poste représente des coiits chargés aux projets, tels que surintendants, contremaitres, 
pointeurs, gardiens, etc. 


Codts des bénéfices marginaux ... 
Contribution’s A la charge de l’employeur n’étant pas contenues dans les postes 14 et 15 telles que plans de pension, 
assurances accident et autres, vacances payées, etc. Incluez également les bénéfices tenant lieu de rémunération 
tels que transport, logement et nourriture, 


Terrains (Ainclure dépenses pour services, etc.) . 


Tous les autres frais directs (frais de chantiers, location d’équipement, réparations, permis, honoraires, frais de 
VIS EREE) prrecaty cans aun eeMauRbrexvertharceaeuueneettrea duet sceaternnencenrgswas 


Total du cout des travaux 


FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS (Coats indirects) 


Traitements bruts, avant déductions d’impots et contributions diverses oo... #ibberesthssivesananatigspundtacuns veo acted teense tins 
(Direction, cadre administratif, architectes, dessinateurs, estimateurs, etc.) 


Frais des bénéfices marginaux ; 
Contributions A la charge de l’employeur n’étant pas contenues dans le poste 20 (vacances payées, bonis, trans- 
portations, plans de pension, assurances diverses, etc.) Incluez également logement, etc. tenantlieu de rémunération. 


Frais d'amortissement (sur batiments, machines, outillage et Equipement de bureau) oo... tese eee: és 


Frais encourus pour mauvaises dettes non recouvrables 


Frais de financement (Intéréts hypothEcaires et banCaires) .....scscccccsserssserssseccssensssssesccessssecsssenesnsessessescneenececsesseusereseserserestaest 


Tous les autres frais généraux (loyers, assurances, taxes fonciéres, frais légaux, €CC.) oo... ccceceececccecseetseseeerrststeertrenestees I __________ 


Total deeifrais goneraux |ef adiitrlstretils: 2c. sccceeccesyscecrscecvo¥ enncyeesset scdebanseudaenepa=\dusenontzevsr ater ehexsearacees Resse peSrtaa eure Gree eS Tex k 
a) Travbux en cours au début de l’exercice comptable .......... Re eRe ee ACL er eT Oe re $ 
b)l Travausxercours ada fin de’ li exercice compta blew janie vevesetncva:csens-snasd asnscgenrsuisenmannsencin ne $ 
c) Le cout des terrains est-il inclus dans 27 (a) et 27 (b)? (_] Oui (a) Non 
Bénéfice net d'exploitation avant impéts (indiquez une perte entre parenth@Ses) .ii..ccccccceccceerese ee ceeeegeeteetseciueeeagnnness 


Nota: Veuillez vous assurer que les postes 19 et 26 plus (ou moins) 28 soient égaux au poste 11, 4 moins d’étre 
ajustés par la différence des travaux en cours. 


Revenus ou pertes nets divers (Perte entre parenthéses) 


a) Bénéfices provenant des participations COMJOINCES .....ccccceecsccesessccsseecssceecesesrenerersnsenecsscseescscaeeseccereccecssesenesereentaresecseeeeeaeneenes 


b) Autres revenus (tels que gains sur vente d’immobilisations, recouvrements de mauvaises créances, dividendes, etc.) 


Rémunérations et prélévements des propriétaires ou associés actifs (s’applique seulement aux propriétaires uniques 
et sociétés en nom collectif). | 
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SECTION C. INFORMATIONS DIVERSES SE REFERANT A LA SECTION B 


Pourcentage 


31. Quel est le pourcentage de vos revenus de construction rapportés dans la Section B (poste 7) provenant de: 


a) Constmection nerve, ((i):Construction conventionmell ensinip) Ge. c.}.rsjcsasecisciyseroses-alubcatvspaaste2evareesessuuceslssevyoveyuss sap anesee eoaeaj-dbequnservscsves 
(ii) Additions, altérations, rémovations, CONVEFSIONS ...,.,....ccccccseeesessspeseesseneees Ffeeny com MeN pitiless Ree 
(iii) Maisons usinées en sections ou en modules 


(iy) Maisons USINEes En PAAAEAUX .,...ccaeyseioneensprostossetsretyss Fo Fy Cros re VPC Te aa errr wrnagae tar ansavraisine atv vaceste 


32. Veuillez indiquer le pourcentage de vos revenus rapportés dans la Section B (poste 7) pour chaque genre deconstruction 
exécuté par votre entreprise: 


Construction domiciliaire a) Maisons détach€e@s oo..c.cccccccceccsessseeseesseseeeersessseeerseteeees eens aePNee das ee Meso ciara PORTS Cosa feos vue eres waeeeepiees pean vue rany 


b) Maisons doubles 


CMatsonsrenilan se Cem acca Gosete ae trisn tea srressiiaserhascaceasunacecarsceehaacacs ay insavna? sncrevasceu-eetera ike <csdte igccauseoweadec dv aayataseras 
AAppartements aves trolsvlosisiOuNPlUS mrssasriiacirhctisssiravsresssisvAcizusiearhteyess cease qhcssdaevkniascccearasnisisedseusetsegederencecs 
e) Autre construction domiciliatre (Maisons de YaGaNCESs, SEE.) ...;..jcyccccegecsenvyusen;sevigecssnescessuecssscvargucccness 
Construction non 
domiciliaise f) Industrielle (usines, manufactures, etc.) ...., 
g) Commerciale (immeubles de bureaux, hotels, magasins, €tC.) .......-c:cceceseesseececensesseaceetscerarscenecesesssaeesense 
h) Institutionnelle (écoles, Eglises, hopltaux, prisoms,, CtGe) :,csctererceerpreansntersyeeecneqyezeverseetentecgerseanerersvobeereen 
LD) Autre constmction non domiciligire (fermes,, Bares, SEC.) ...cccacessegesczeoseresocercaceovssasesasedesononcoacocavecenadesansann 
Travaux de génie j ) Routes, rues, chemins et ponts 


k) Gros travaux de génie (pipelines, barrages, etc.) 


33. Nombre d’unités de logement vendus durant l’exercice comptable (valeur rapportée au poste 7, Section B) .. 
P PP P 


34, Avez-vous fourni 4 vos sous-traitants pour leur installation une partie des — a 


matériaux indiqués dans la Section B (poste 13)? ........cecececceceseseeesesceeseseeeneee 1 { |/Oni 2 |_| Non 
35. Avez-vous exécuté des travaux avec matériaux fournis par les propriétaires pan 
Ourpandraucras enUreprCnenrs Nee seticie eee eee canta tiesto teeta nee 1 (_| Oui 2 Non 


36, Pour l’ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B (poste 14) veuillez estimer le pourcentage des travaux spécia- 
lisés exécutés par vos ouvriers: 
a) Charpenterte et. menciserie- definition (A exelorey colftages) ci... ccceccvcsusinssnvsessexssnvsanonesves wranciinsdvayeavounaenderetsnaesseonmnprostenra ansnupntsvewatnesy 
b) Magonnerie (briques, blocs, pierres) 
c)Goffrages cececsttasspttcencesassyye Eaepas Uses o seat ap ey aa hae tgs SOT ERT aon GEA esase aan Ee or aMaeaTy seatc aves Ketied ecweehiewdauehs au pesiaerarach Upeetabes se NiaZ a\ Nonuesnateadtuveusumca nies 
d)rliravauxude ciment(pLlacemepciet ti aierom) ucianteuryec a eecesiaacels we aeessoesencsersesennaiacstceras Gack: satcta saves vasaaneree savicertravenseatecr cs <acvaceisonsieusnaeucasespavececes 


e)/Excavation et: mise ll emie mt: pegscccczcspiesiizsesvace ap cet csescsvseswosewgassus sscsade ute votes ca capi gan Cacccedezesueeiucnoinrvoneetduvetete tects ant /assvucnrabatvaredlaeasdcoatyetertessrsdecrece 


f) Travaux exécutés par vos journaliers 


Autres travaux spécialisés exécutés par vos ouvriers (veuillez spécifier): 


100% 


Pourcentage 


8) 
h) 
i) 
100 
TUG cae eee ee areca kaa e cee ce sere fae cy sce anne EeT vac sas abtaanys soe Corea Facanrnnce sores aterer ss tasavacoseanepnrs ties etn eeUgdapcviin cae TOONY ares maratany os sVaacasuacarcraneaterannvan 
37. Pour l’ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B, (poste 14), veuillez fournir les détails suivants: Heures 
a) Le total des heures de travail contribuées durant l’exercice en cours par votre force ouvriére (Veuillez inclure et exprimer 
le surtemps en heures simples, e.g. comptez seulement une heure pour temps payé 4 tarif double) oo... ccceseseceeeeeeeeeteeetees 
NOTA: Si aucun détail est disponible sur le total des heures travaillées, veuillez indiquer le taux horaire moyen y com- 
Prismiesibene fies MAareINAUX severe: cision cic cessor meres sera: Calst mere ete deena Ue Perse cecaok vate aos $ 23 eee NS 
Pourcentage 
b) Quel est le pourcentage du total des heures indiquées sous (a) rémunérées 4 un taux horaire égal ou plus élévé 4 celui exigé 
PAH Me SRS MA LC AUS er ees cere ene ene eave rere aeeeenesecvoaiets sank soared Teac vib eva wrpeeavna-Ueaesirbiopn eerepevarae Medak <bmeaatubiiecs iciumerh ets daa farseVanttacssereeweessn cass Oana 
(Dans la Province de Québec, les taux horaires établis par décret sont 4 considérer comme taux syndicaux.) 
Nombre 


38. Effectif moyen du personnel durant l’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 15) 


39. Effectif moyen du personnel durant l’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 20) .......... 


5—3202—333.2 


SECTION D. BILAN ET DEPENSES EN IMMOBILISATIONS ee eS 


BIL AN 


Actif: 


40. Encaisse, placements temporaires de fonds .....,,...sccssergerreyerenssneteterenenenes PRCA PETER EPEC Ea REC ROLLS LEON 


ALT, Comptes areCe vale co acscrvsrtiigsesieestss estnicarunserieeresie pa aNearnsats 
(Retenues, billets, avances sur hypothéques, etc.) A déduire: réserve pou 


AQ(a) Pra vaue en: COMER es. sfatreitrcxsissecreeiensiiisrsitsaenuss eetkscearrasaremteouenetsrey rR Innes eae one eC REECE RRE DAI TIT 


(b) Inventaires (Terrains, matériaux, etc.) 


fe) ePatal idea iplp iC)” scat teecncerartescstasaccsctescusbuyaesatctssunnsnexvuretaseraracensieih aansnksnnaeraauvevencrsesecseeiamertencersararet subadenesncsecteadeanetestrstaaee 


43. Autres actifs 4 court terme (Dépots, frais payés d’avance, etc,) .... 


44, (a) Immobilisations (Batiments, équipement, etc.,) au prix cofitant 


(b)vAmottissements aeeumules enn .-yatrjerrecee tin ne ccenerrar ie nmeccc eat araiecer cients ACH eTeCROEDEST ih 


(c) Immobilisations moins amortissements accumulés 


45, Autres actifs 4 long terme (Placements, hypothéques, valeurs intangibles, ety) .......ccccsscesvecsssssesesesesssrenscsvsyessrevarsesesgsesceyas a 


46. Total de l'actif 


Passif et capital: 


47, Passif a court terme (Comptes payables, emprunts bancaires, billets, retenues, avances, etc.) 


48. Passif 4 long terme (Débentures, obligations, préts, hypotheques, CtC.) .o....ccc.ccececceeesccsesseseneesestesesesararsenseeesengeeeranserssnseten ns 


49, Capital (Actions, surplus) 


50. Total du pasgifiet-durcanttals gave scs-c ceroecrrseneseyGovevtssvaresasenneess ereeVarstfigeradaeasana cos elute ctaa ates tial haste iaatnea Catal miereaeeeiras (pe 


Z 
DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
51. Dépenses en immobilisations pour batiments et structures neufs, utilisés par votre firme ou donnés en location a des 
tiers (y compris les améliorations capitalisées des propriétés prises en location), A exclure: dépenses pour habita- 
tions,machines et outillage de seconde main, ainsi que terrains achetés, 


(a) Achetés des tiers (sauf habitations) 


(b) Travaux executes par yous-ememe (sanf habitatians) ccceseseteewsevcheestescos-avcnceuysssnntvesnensareracugeescane/evcepyenteveseetyuauertaaneytentenad 


52. Dépenses en immobilisations pour machines et outillage MeUfs oo... .ccccccseesssescesesecsrerersrentssrsenteerseeasesnesacsssasavacyesnsssnegeatasganess 


53,, Déepenses ‘en‘répatations) pour batiments eb SEEICEWCES! secvciveseycaavsarasssurspuvesesssnscreospeiyssoeanuuateineaeitersnteon pane ssembinganNigTorsaicgeinnsaeauga tee 


54, Dépenses en répatations pour machines et outta gen ca. ccsccesssigesssesiecresrhacuies (anceoinenapest cree yaqracceseseavan sve agaseceue anaes cinedeays eaten Sayeaae 


NOTES EXPLICATIVES 


Sivous désirez de plus amples renseignements pourremplir le présent questionnaire, veuillez communiquer avec P, M. Schneider, Division de la 

esi a Statistique Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0Z6. Téléphone (613)994—-9795, Pour toute communication, veuillez indiquer le numéro du 
sster, 

Nous devrions étre en mesure de distribuer gratuitement aux entrepreneurs des exemplairesde notre publication statistique, au début de l' été pro- 


chain, Si vous désirez recevoir une copie, veuillez attacher une note @ cet effet au présent questionnaire, 


Nom de la personne chargée de remplir la Titre officiel Vérifié: 
présente declaration 
= 
Adresse commerciale Codifié: 
Téléphone (indicatif régional et numéro) Date 
1974 RC 
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Publications choisies sur les travaux de construction 


Catalogue Annuel 


61-205 _ Investissements privés et publics au Canada, Perspectives, Bil. 

61-206 _Investissements privés et publics au Canada, Revue de la mi-année, Bil. 
64-201 La construction au Canada, Bil. 

64-203 Permis de batir, Bil. 

64-204 Les entrepreneurs d’installations mécaniques, Bil. 

64-205 Les entrepreneurs d’installations électriques, Bil. 

64-206 Les entrepreneurs de grande route, chemin, rue et pont, Bil. 

64-207 _ Les entrepreneurs généraux en batiments non-domiciliaires, Bil. 
64-208 _L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, Bil. 
64-209  Lindustrie des entrepreneurs en gros travaux de génie, Bil. 


64-210 Les entrepreneurs en métiers spécialisés, Bil. 


Mensuel 


64-001 Permis de batir, Bil. 


64-002 Logements mis en chantier et parachevés, Bil. (Auparavant, Construction domiciliaire neuve) 
Bil. — Bilingue 


Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada 
publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant 
dans le domaine économique que social. On peut se procurer gratuite- 
ment un catalogue complet des publications courantes a Statistique 
Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 


(English, back cover) 


Catalogue 


61-205 
61-206 
64-201 
64-203 
64-204 
64-205 
64-206 
64-207 
64-208 
64-209 
64-210 


64-001 
64-002 


Selected Publications Dealing with Construction Activity 


Annual 


Private and Public Investment in Canada, Outlook,Bil. 

Private and Public Investment in Canada, Mid-Year Review, Bil. 
Construction in Canada, Bil. 

Building Permits, Bil. 

The Mechanical Contracting Industry, Bil. 

The Electrical Contracting Industry, Bil. 

The Highway, Road, Street and Bridge Contracting Industry, Bil. 
The Non-Residential General Building Contracting Industry, Bil. 
The Residential General Building Contracting Industry, Bil. 

The Heavy Engineering Contracting Industry, Bil. 

The Special Trades Contracting Industry, Bil. 


Monthly 
Building Permits, Bil. 
Housing Starts and Completions, Bil. (Formerly New Residential Construction) 


Bil. — Bilingual 


In addition to the selected publications listed above, Statistics 
Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian econo- 
mic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publica- 
tions is available free on request from Statistics Canada, Ottawa 
(Canada), K1A OTE6. 


(Francais, intérieur de la couverture arriére) 
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PREFACE 


This publication provides statistical data on 
selected financial and operational characteristics of 
construction establishments primarily engaged as gen- 
eral contractors in residential building. 


The introductory Tables 1-4 provide general 
statistics on construction activity in Canada. Among 
the breakdowns presented is construction volume done 
by the Construction Industry and that done on con- 
tract or own account by the other sectors of the 
economy in Canada (Table 1). 


Exept for introductory Tables 1-4 which are 
reproduced from the Statistics Canada publication 
Construction in Canada (Catalogue 64-201), the data 
for Tables 5-9 outlining volumes, costs and other 
characteristics for residential general contractors are 
based on a direct survey of all contractors having gross 
business income in excess of $500,000. For smaller 
businesses, substantial use was made of sampling 
techniques as well as administrative records provided 
by Revenue Canada. As such, a significant reduction in 
the response burden to the industry was achieved. 
The number of contractors being asked to complete 
the annual questionnaire is only a fraction of the total, 
as both sampling and the use of administrative records 
are now an integral part of the census program. A more 
detailed description of these procedures can be found 
on page 9 under the heading ‘““Methology”. 


The portion of construction industry output 
performed by residential builders is statistically de- 
tailed in Tables 5-8. Construction by these con- 
tractors is presented by provincial and Canada totals in 
Table 5 cross-classified by gross revenue size groups. 
These statistics provide information on types of con- 
struction performed, labour inputs, capital and repair 
expenditures, other costs, profits and losses. Tables 6 
and 7 provide similar statistics cross-classified by 
establishments primarily engaged in new and repair 
construction, and by degree of specialization in type of 
construction. Tables 8 and 9 provide financial infor- 
mation in absolute values and ratio form respectively, 
at sample level. 


The cooperation of the general contractors in 
the building industry is gratefully acknowledged. Their 
contribution in questionnaire field testing and response 
made this publication possible. 


PETER G. KIRKHAM, 
Chief Statistician of Canada. 


PREFACE 


La présente publication renferme des données 
statistiques sur certaines caractéristiques relatives aux 
finances et aux opérations des établissements de construc- 
tion qui sont essentiellement des entrepreneurs généraux 
en batiments domiciliaires. 


Les.tableaux introductoires 1-4 présentent des 
statistiques générales sur les travaux de construction au 
Canada: Parmi les répartitions présentées, on trouvera des 
chiffrés sur le volume de la construction effectuée par 
Pindustrie du batiment et des travaux publics et sur le 
volume de la construction effectuée 4 contract ou pour 
compte propre par les autres secteurs de l’économie au 
Canada (tableau 1). 


A Vexception des tableaux introductoires 1-4, 
tirés de la publication de Statistique Canada intitulé La 
Construction au Canada (n° 64-201 au catalogue), les 
données pour les tableaux 5-9 référants au volume, au 
cout et aux autres caractéristiques des entrepreneurs 
généraux en construction domiciliaire découlent d’une 
enquéte directe de tous les entrepreneurs ayant des 
revenus d’exploitation supérieurs 4 $500,000. Pour les 
petites entreprises, on a eu recours de facon substantielle 
a des techniques d’échantillonnage et aux documents ad- 
ministratifs de Revenu Canada. Ce procédé a réduit consi- 
dérablement le nombre d’entrepreneurs assujettis 4a 
une enquéte annuelle directe. L’échantillonnage et la 
consultation de documents administratifs font partie 
intégrante des programmes de recensement. Une des- 
cription plus détaillée des méthodes utilisées se trouve a 
la page 9, sous la rubrique ““Méthodologie”’. 


La partie du produit de l’industrie du batiment qui 
ressortit aux entrepreneurs en batiments domiciliaires fait 
Pobjet de statistiques détaillées qui sont publiées aux 
tableaux 5-8. La construction de ces entrepreneurs est 
présentée par province et pour le Canada entier au tableau 
5, avec recoupements selon les tranches de taille des 
recettes totales. Ces statistiques donnent des renseigne- 
ments sur les types de construction exécutée, les entrées 
de main-d’oeuvre, les dépenses d’investissement et les 
dépenses de réparation, les autres frais et les bénéfices. Les 
tableaux 6 et 7 renferment des statistiques semblables, 
recoupées selon les établissements dont activité princi- 
pale est la construction neuve ou les réparations et selon le 
degré de spécialisation par genre principal de construction. 
Les tableaux 8 et 9 contiennent des renseignements 
financiers en valeur absolue et sous forme de ratios 
respectivement fondés sur des échantillons. 


Nous remercions de leur collaboration les entre- 
preneurs généraux de l’industrie du batiment. Leur contri- 
bution aux essais sur le terrain du questionnaire et leur 
collaboration au moment de remplir le questionnaire ont 
rendu possible cette publication. 


Le statisticien en chef du Canada, 
PETER G. KIRKHAM. 


SYMBOLS 


The following standard symbols are used in 
Statistics Canada publications: 


.. figures not available. 
... figures not appropriate or not applicable. 
— nil or zero. 
-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
t revised figures. 


x confidential to meet secrecy requirements of 
the Statistics Act. 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont employés 


uniformément dans les publications de Statistique Canada: 


. .nombres indisponibles. 
... nm ayant pas lieu de figurer. 
— néant ou zéro. 
- - nombres infimes. 
P nombres provisoires. 
¥ nombres rectifiés. 


x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi 
sur la statistique relatives au secret. 
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GENERAL REVIEW 


Construction Activity 


Total construction activity comprises the output 
of the construction industry, plus the output by 
construction labour forces of establishments classified 
to other than the construction industry (usually 
referred to as force or own account construction). 


Construction by Sectors 


Chart A provides a breakdown of the construc- 
tion activity in 1976 by principal sectors on the basis 
of total construction expenditure. 


Chart —A 


Distribution of Construction by Sectors, Canada, 1976 


REVUE GENERALE 


Travaux de construction 


Lensemble des travaux de construction comprend 
les travaux de lindustrie de la construction proprement 
dite et les travaux exécutés par la main-d’oeuvre des 
établissements qui ne sont pas classés dans |’industrie de 
la construction (généralement désignée sous le nom de 
construction de main-d’oeuvre ou construction pour 
propre compte). 


Construction par branches d’activité 


Le graphique A démontre la répartition de l’en- 
semble des travaux de construction en 1976 basée sur les 
dépenses par les principales branches d’activité. 


Graphique — A 


Répartition de la construction par branches d’activité, Canada, 1976 
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Manufacturing 
Fabrication 


Finance, insurance, etc. 
Finance, assurance, etc. 


7) Institutions 


Other sectors 
Autres secteurs 


Chart B provides a breakdown of the total value 
of construction work performed in Canada in 1976 by 
principal types of structures. 


Chart — B 


Construction Work by Type of Structure, Canada, 1976 


Le graphique B démontre la répartition de la valeur 


globale des travaux de construction exécutés en 1976 au 
Canada selon le genre de la construction. 


Graphique — B 


Travaux de construction selon le genre de construction, Canada, 1976 


Engineering construction 


Travaux de génie 


Residential buildings 
Habitations 


Commercial buildings 
Batiments commerciaux 


The total value of construction activity in 1976 
(as detailed by sector and type of construction in 
Tables 1-4) was $33.1 billion. Building construction 
accounted for $20.5 billion, while the engineering 
portion contributed another $12.6 billion to the total 
programme. Of the total value of work for building 
construction, $19.0 billion was put in place by 
construction contractors, with the balance of $1.5 
billion being performed by own account labour forces. 


38.2% @ 


Industrial buildings 
Batiments industriels 


Institutional buildings 
Edifices institutionnels 


Other buildings 
Autres batiments 


En 1976, la valeur globale des travaux de construc- 
tion répartis en détail par secteur et genre de construction 
dans les tableaux 1-4 s’est élevée a $33.1 milliards. La 
construction de batiments représentait $20.5 milliards de 
lensemble alors que la part des travaux de génie était de 
$12.6 milliards. De la valeur globale des travaux de cons- 
truction de bdatiments, $19.0 milliards en travaux ont 
été exécutés par des entrepreneurs en construction et le 
solde, soit $1.5 milliard en travaux, a été exécuté par la 
main-d’oeuvre utilisée pour propre compte. 


The residential component of building construc- 
tion accounted for $12.7 billion, of which $12.0 bil- 
lion was put in place by construction contractors and 
$0.7 billion by own account labour forces. The non- 
residential portion of building construction was $7.8 
billion and consisted of $7.0 billion put in place by 
construction contractors and $0.8 billion performed 
by own account. 


New construction accounted for $17.4 billion of 
the total building programme, with $16.5 billion put in 
place by construction contractors and $0.9 billion by 
own account. The repair component of building 
construction was $3.1 billion of which $2.5 billion was 
performed by construction contractors and $0.6 billion 
on Own account. 


Methodology 


In censuses prior to 1975, data were collected by 
direct survey questionnaire and made available at the 
reported level only. No estimate was made for non- 
response or for firms not included in the census. It was 
known, however, that the majority of missing firms 
were small and that the coverage in terms of dollar 
volume ranged from 85% to 90% for most of the 
various sub-industry groups. For census cycles begin- 
ning 1975, a blend of direct survey and systematic 
sampling methods is used to provide universe level 
estimates. 


For 1976, construction firms were separated by 
total operating revenue into two groups: those with 
more than $500,000 annual revenue and those with 
annual revenue in the range of $10,000 to $500,000. 
The larger firms received the census long form, of 
which a copy is provided at the end of this publica- 
tion. The smaller firms were stratified by sub-industry 
group, size range and province, from which a sample 
was selected for the collection of financial and non- 
financial data. The sampling rates varied between 10% 
and 50% for firms with less than $50,000 annual reve- 
nue. Financial data were collected for all firms with 
between $50,000 and $500,000 total operating reve- 
nue. The financial information was obtained from 
administrative records provided by Revenue Canada. 
Non-financial data (i.e., operating characteristics and 
labour data) were collected for a sub sample of this 
group, numbering approximately 15,000 contractors, 
by means of an abbreviated survey form. The sample 
results were inflated to the universe level using the 
weight associated with each record in the sample. The 
weight for a record was calculated as the inverse of 
its probability of inclusion in the sample (sampling 
rate), corrected for non-response. The large and small 
firm results were then merged and tabulated to produ- 
ce the table contained in this publication. 


La construction résidentielle s’est chiffrée a $12.7 
milliards, dont $12.0 milliards imputés 4 des entrepre- 
neurs en construction et $0.7 milliard a la main-d’oeuvre 
utilisée pour propre compte. La part des batiments non- 
domiciliaires a été de $7.8 milliards, soit $7.0 milliards 
pour les entrepreneurs en construction et $0.8 milliard 
pour la main-d’oeuvre utilisée pour propre compte. 


La construction neuve a représenté $17.4 milliards 
de ensemble du programme du batiment, dont $16.5 
milliards imputés a des entrepreneurs en construction et 
$0.9 milliard a la main-d’oeuvre utilisée pour propre 
compte. En ce qui concerne les réparations de batiments, 
elles se chiffrent 4 $3.1 milliards, dont $2.5 milliards pour 
les entrepreneurs en construction et $0.6 milliard pour la 
main-d’oeuvre utilisée pour propre compte. 


Méthodologie 


Dans les recensements antérieurs 4 1975, les don- 
nées étaient receuillies par questionnaire direct et rendues 
disponibles au niveau de déclaration seulement. En d’au- 
tres termes, aucune estimation n’était faite pour tenir 
compte des non-répondants ou des entreprises non recen- 
sées. On savait toutefois, que la plupart des entreprises 
omises étaient petites et que le volume en dollars que 
représentaient les entreprises incluses, s’échelonnait 
entre 85 % et 90% dans les divers sous-groupes de l’in- 
dustrie. Commencant avec le recensement de 1975 on 
sest servi a la fois de l’enquéte directe et de l’échan- 
tillonnage systématique pour obtenir des estimations 
représentant ensemble de l’univers. Voici un apercu des 
méthodes employées a cette fin. 


Pour 1976, les entreprises de construction ont été 
partagées en deux groupes selon le montant annuel de leur 
revenu d’exploitation: plus de $500,000 et $10,000 4a 
$500,000. Les grandes entreprises ont recu le question- 
naire de recensement détaillé, dont un spécimen figure 
a la fin de cette publication. Les petites entreprises ont, 
d’autre part, été stratifiées selon le groupe d’activité 
économique, la taille et la province; dans chaque strate, 
un échantillon a été tiré en vue de la collecte des données 
financiéres et non financiéres. Parmi les entreprises dont le 
revenu annuel était inférieur 4 $50,000, la fraction de 
sondage allait de 10% a 50%. Des données financiéres 
ont été obtenues pour toutes les entreprises dont le revenu 
brut d’exploitation s’échelonnait entre $50,000 et 
$500,000. On a obtenu les renseignements financiers en 
consultant les documents administratifs de Revenu 
Canada. Pour receuillir les données non-financiéres (c.-a.-d., 
les caractéristiques d’exploitation et les données sur la 
main-d’oeuvre) on a envoyé a un sous-échantillon de ce 
groupe, comprenant environ 15,000 entrepreneurs, une 
formule d’enquéte abrégée. Les chiffres de léchantillon 
ont été gonflés au niveau de l’univers a l’aide du coeffi- 
cient de pondération lié 4 chaque document de l’échan- 
tillon. Le coefficient de pondération d’un document est 
égal a inverse de sa probabilité d’inclusion dans l’échan- 
tillon (fraction de sondage), une fois faite Pimputation de 
la non-réponse. Les résultats obtenus pour les grandes et 
petites entreprises ont ensuite été regroupés et totalisés 
en vue de dresser les tableaux figurant dans la présente 
publication. 


Se 


The following table shows the estimate of total 
operating revenue and a measure of its reliability for 
the residential general contractor industry by size 
groups, provinces, or regions. 


Le tableau suivant présente l’estimation du total de 
leurs revenus d’exploitation et une mesure de sa fiabilité 
pour l’industrie des entrepreneurs généraux en construc- 
tion domiciliaire, par tranches de taille, provinces ou 
régions. 


$500,000 and over! Total all size groups 
$10,000 - 249,9992 $250,000 - 499,999 - = 
et plus! Ensemble des tranches de taille 
T 
Province Total Total Total Total 
operating Reliability operating Reliability operating Reliability operating Reliability 
revenue level revenue level revenue level Tevenue level 
Total du Niveau de Total du Niveau de Total du Niveau de Total du Niveau de 
reyenu fiabilité revenu fiabilité Tevenu fiabilité revenu fiabilité 
d’exploitation d’exploitation d’exploitation d’exploitation 
Ise 
$ % $ ie % $ % $ % 
Atlantic provinces — Provinces 
ded Atlantiquest)< e-nere 34,530,848 0.69 21,224,552 0,53 98,195,181 — 153,950,581 0.17 
OnebeCeaeareh eae erie care cts 76,928,562 1.02 72,085,241 0.76 478,291,444 — 627,305,247 0.15 
Ontanloy apa sa ese) Sie es 174,709,651 0.66 118,999,515 0.53 1,327,319,203 = 1,621,028,369 0.08 
Manitobaan was teers secures. 15,017,806 PIAL 14,117,455 1.56 | 164,327,694 = 193,462,955 0.20 
Saskatchewan ae. | cre. - 16,639,814 2.39 10,950,621 2.12 150,451,938 c- 178,042,373 0.24 
Alberta. AMGI5%, 292 tle} < -diyien 33,679,740 1.46 34,194,988 1.00 766,069,868 = 833,944,596 0.07 
British Columbia — Colombie- 
Britannique of ue sens 129,741,091 0.78 71,152,729 0.80 294,386,826 = 495,280,646 0.23 
Canadawss 20 3h. TRS 481,247,512 0.39 342,725,101 0.33 3,279 ,042,154 = 4,103,014,767 0.05 
Hid \. 1 i eae 


‘ 1 Data for establishments with operating revenue over $500,000 are collected at universe level and for that reason are not subject to sampling error. — Les données pour 
les établissements avec des revenus d’exploitation de $500,000 et plus sont collectées au niveau de l’univers statistique et de ce fait ne sont pas sujet a l’erreur d’échantil- 


lonnage. 
2See paragraph (c) on page 10, — Voir paragraphe (c) a la page 10. 


The percentages are such that, with probability 
95%, the percentage difference in absolute value, 
between the estimate and the true value would be at 
most the percentage shown. 


Further Information 


Users of the statistics are cautioned that the 
industry results, as published, do not represent all 
residential construction performed in Canada during 
1976 for the following reasons: 


(a) Significant residential building construction is per- 
formed by owner builders and establishments 
who are not classified to the construction industry 
and who for this reason, are not included in this 
census. 


(b) Residential building construction performed by 
general contractors primarily engaged in non-resi- 
dential and engineering construction is not included 


(c) Construction firms having less than $10,000 annual 
gross operating revenue are not included as part of 
the Census for 1976. In 1975 there were 2,294 
firms in this size group and their gross operating 
revenue amounted to $11,368,115 or .3% of total 
operating revenue for the industry as a whole. 


Les pourcentages sont exprimés de telle facon 
qu’avec une probabilité de 95 %, la différence de pour- 
centage en chiffres absolus entre l’estimation et la valeur 
réelle ne dépasse pas le pourcentage indiqué. 


Remarques finales 


Il y a lieu de rappeler aux utilisateurs des statis- 
tiques que les résultats publiés ici ne représentent pas les 
caractéristiques de toute la construction de batiments 
domiciliaires effectuée au Canada en 1976 pour les 
raisons suivantes: 


a) Une partie considérable des travaux de construction 
domiciliaire est exécutée par des constructeurs pro- 
priétaires ou par des établissements qui ne sont 
pas classés dans l’industrie de la construction et qui, 
de ce fait, ne sont pas compris dans ce recense- 
ment. 


b) Les travaux de construction domiciliaire exécutés par 
des entrepreneurs généraux qui exécutent principale- 
ment des travaux de construction non-domiciliaire et 
de génie ne sont pas compris. 


c) Les entreprises en construction dont le chiffre brut des 
revenus annuels d’exploitation est inférieur 4 $10,000 
ne sont pas prises en compte par le recensement de 
1976. En 1975, ce groupe de taille comptait 2,294 
entreprises ayant des recettes brutes d’exploitation 
de $11,368,115, soit .3 % des recettes d’exploitation 
totales de l’ensemble de l’industrie. 


The data presented in this publication represents 
only a selected portion of total 1976 statistical 
information available on the Residential General 
Building Contracting Industry. Additional statistics (in 
grouped totals only) or other information such as 
definitions, methods and coverage, may be made 
available on user request. 


The Residential General Building 
Contracting Industry 


The earlier mentioned $12.0 billion value of 
residential building construction, put in place by 
construction contractors, reflects the contributions of 
both general and specialized trade contractors. For the 
most part, the contracts for these structures were 
awarded to Residential General Building Contractors, 
and it is their activity which is the subject of this 
publication. 


Industry results for 1976 of Residential General 
Building Contractors indicate that establishments 
classified to this industry segment had a total ope- 
rating revenue amounting to $4,103,014,767. This 
figure comprises $3,864,130,953 of total construc- 
tion work (including work sub-contracted out by 
these general contractors) and $238,883,814 of other 
Operating revenues such as project management, sales 
of materials and rentals. 


In terms of construction work by own labour 
force (i.e., revenue minus work sub-contracted out) 
these contractors contributed $2,614,422,613 con- 
struction industry output. 


Tables 5, 6 and 7 report operating statistics in 
the sense that revenue and costs are adjusted for 
change in work in progress to represent value of 
construction put in place. The financial statistics in 
Tables 8 and 9 are based on income statement and 
balance sheet information as reported. Revenues are 
not adjusted and do not represent work put in place 
due to the fact that not all billings are recognized as 
revenue within the current year. 


Summarized in Chart C are the 1976 residential 
contracting industry levels of profit (before loss), net 
profit and loss for Canada and the provinces. The 
provinces are arranged in ascending order on the chart 
on the basis of their individual total profit level. 
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Les données publiées dans ce rapport ne représen- 
tent qu’une partie de l’ensemble des données statistiques 
disponibles sur l'industrie des entrepreneurs généraux en 
batiments domiciliaires pour 1976, On pourra obtenir sur 
demande d’autres données statistiques (sous forme d’agré- 
gations seulement) ainsi que de plus amples renseigne- 
ments, par exemple, sur les définitions, les méthodes et le 
champ observé. 


L’industrie des entrepreneurs généraux en batiments 
domiciliaires 


Les $12.0 milliards mentionnés plus haut repré- 
sentent la valeur des travaux de construction domiciliaire 
mis en place par des entrepreneurs en construction et 
représentent les contributions des entrepreneurs généraux 
et spécialisés. Dans la majorité des cas, les contrats de ces 
travaux ont été adjugés a des entrepreneurs généraux en 
construction domiciliaires; et c’est activité économique 
de ces derniers qui fait objet de la présente publication. 


Les données pour 1976 sur l’industrie des entrepre- 
neurs généraux en constructions domiciliaires indiquent 
que les établissements classés dans ce secteur de l’industrie 
ont eu une valeur globale de revenus d’exploitation de 
$4,103,014,767. Ce chiffre comprend $3,864,130,953 en 
recettes totales provenant de la construction (y compris 
les travaux confiés en sous-traitance par les entrepreneurs 
généraux) et $238,883,814 provenant d’autres sources 
comme la gestion par projets, la vente de matériaux et les 
locations. 


En termes de travaux exécutés par leur propre 
main-d’oeuvre (c.-a-d., recettes moins travaux confiés en 
sous-traitance), apport de ces entrepreneurs au produit 
de lindustrie de la construction a été de $2,614,422,613. 


Les tableaux 5, 6 et 7 donnent les statistiques 
dexploitation, en ce sens que les revenus et cotits sont 
ajustés pour tenir compte des changements dans les 
travaux en cours afin de représenter la valeur des travaux 
de construction exécutés. Les statistiques financiéres des 
tableaux 8 et 9 sont basées sur des renseignements tirés de 
Pétat des revenus et du bilan. Les recettes ne sont pas 
rajustées et ne représentent pas les travaux exécutés vu 
que les montants facturés ne sont pas tous considérés 
comme recettes de l’année en cours. 


Le graphique C représente pour l’année 1976 les 
niveaux de bénéfices totaux (avant pertes), bénéfices nets 
et pertes pour le Canada et les provinces pour les 
entrepreneurs généraux en construction domiciliaire. Les 
provinces sont rangées dans le graphique selon 
Pimportance individuelle de leur bénéfice total. 
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Chart — C Graphique — C 
Levels of Profit and Loss Relative to Total Operating Revenue, Canada and Provinces, 1976 


Nivaux des bénéfices et pertes relatifs au revenu total d’exploitation, Canada et provinces, 1976 
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La Colombie-Britannique comprend également le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 
Operating Statistics by Province and Gross Revenue Statistiques d’exploitation par province et par tranche de 
Size Group (Table 5) taille selon les recettes totales (tableau 5) 

It should be noted that beginning with the 1975 Il est a noter qu’a partir de la publication pour 
publication, size groups for individual firms are no Yannée 1975 les tranches de taille pour les entreprises 
longer based on gross revenue minus subcontracts as in individuelles ne sont plus déterminées par les recettes to- 
previous years. Further details are given in footnote 6 tales moins les travaux de sous-traitance, comme dans les 
on page 45. années précédentes. Des informations additionnelles sont 

données dans la note 6 a la page 45. 

Firms operating in more than one province are Les entreprises qui effectuent des travaux dans plus 
included in each province in which they perform work d’une province sont comprises dans chaque province dans 
and in the appropriate size group. Some known laquelle elles exécutent leurs travaux et dans le groupe de 


characteristics of the industry are confirmed in these taille approprié. Ces tableaux confirment certaines des 


tables. The total Canada table (page 20 and 21) shows 
the dominance of larger firms in this segment of the 
industry. The two largest establishment size groups, 
comprising 4% of all firms, perform 58% of the total 
volume. Residential contractors are generally of smaller 
average size than those in the non-residential segment 
of the industry. 


Smaller firms are largely unincorporated, con- 
tract proportionately more repair construction and 
have relatively higher overhead costs. 


Operating Statistics by Major Type 
of Work (Table 6) 


Firms are grouped in Table 6 by their speciali- 
zation in either new or repair construction. New 
construction is defined to include all contracts for new 
work put in place. This includes additions, alterations, 
conversions and major renovations, where either a 
structural change takes place or the life of an existing 
asset is extended beyond its normal life expectancy. 
All other construction work is defined as repair 
construction. This is generally construction neces- 
sitated by damage or deterioration and includes minor 
renovations and alterations made to maintain the 
operating efficiency of existing structures. 


Table 6 shows that 87% of residential general 
contractors are mainly engaged in new construction, 
13% of contractors specialize in repair work. 


Operating Statistics by Specialization in Type 
of Construction (Table 7) 


In this table, firms are grouped by percentage 
ranges of specialization in construction types. The 
specialization in this case is expressed as the percentage 
of major type of construction to total construction 
performed. 


Types of buildings in each category are as 
follows: 


(a) Single detached: This type is commonly called a 
“single house’. It contains only one dwelling unit 
which is completely separated on all sides from any 
other dwelling or structure. Included in this cat- 
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caractéristiques connues de l’industrie en question. Le 
tableau pour l’ensemble du Canada (page 20 et 21) 
montre la prépondérance des grandes entreprises dans ce 
secteur de l’industrie. Les deux plus grands groupes de 
taille d’établissements, qui représentent 4 % de toutes les 
entreprises, exécutent 58% du volume total des travaux 
de construction domiciliaire. La taille des entreprises 
actives dans la construction domiciliaire est généralement 
plus petite que celle des entreprises spécialisées dans la 
construction non-domiciliaire. 


Les petites entreprises ne sont généralement pas 
constituées en corporation et effectuent relativement plus 
de travaux de réparation et supportent relativement plus 
de frais généraux. 


Statistiques d’exploitation par genre principal 
de construction (tableau 6) 


Les entreprises figurant au tableau 6 sont groupées 
daprés leurs spécialisations, soit en construction neuve, 
soit en réparation. La définition de l’expression construc- 
tion neuve doit comprendre tous les contrats d’ouvrages 
neufs exécutés. Cela comprend les rajouts, les transforma- 
tions, les accomodations et les rénovations importantes, 
lorsqwune modification est apportée a une construction 
ou que la vie utile dune immobilisation est prolongée 
au-dela de sa vie utile probable. Tous les autres travaux de 
construction sont définis comme des travaux de répara- 
tion. Il sagit généralement de travaux de construction 
rendus nécessaires par suite des dommages ou des dété- 
riorations survenus a l’immeuble ainsi que des travaux de 
rénovation et de réfection de moindre importance propres 
a conserver une construction en état d’exploitation. 


Le tableau 6 indique que 87% des entrepreneurs 
généraux en batiments domiciliaires couverts sont surtout 
spécialisés dans la construction neuve et 13 % se spéciali- 
sent dans les travaux de réparation. 


Statistiques d’exploitation par spécialisation selon 
le genre de construction (tableau 7) 


Dans ce tableau, les entreprises sont réparties par 
groupe de pourcentage des spécialisations selon les genres 
de construction. Dans ce cas, la spécialisation s’exprime 
par le pourcentage du genre principal de construction par 
rapport al’ensemble des travaux de construction exécutés. 


Les genres principaux de construction dans chaque 
catégorie sont les suivants: 


a) Maisons détachées: Ce genre de logement est commu- 
nément appelé “maison simple’. [I] ne contient qu’un 
seul logement complétement isolé, de tous cdtés, de 
tout autre logement ou construction. Cette catégorie 


egory are other residential structures, consisting 
mainly of summer cottages, cabins, shacks and 
conversions. 


(b) Double: This category includes dwelling units 
separated by a common wall extending from 
ground to roof. Single attached dwellings in struc- 
tures consisting of only two dwelling units and 
structures originally designed, or structurally con- 
verted, to provide two dwelling units, one above 
the other and adjoining no other structure are 
classified as double. 


(c) Row housing: All other single attached dwellings 
in rows of three or more are classified as row hous- 
ing. 


(d) Apartment building: Includes all dwellings of the 
apartment, flat-type other than the duplex-type 
mentioned above. 


This category includes: 
(i) Double-duplex. 
(ii) Triplex. 

(iii) Row-duplexes. 


(iv) Apartments as commonly known. 


(v) Dwellings over, or at the back of a store or 
other non-residential structure. 


The largest group consists of contractors special- 
izing in the construction of single detached houses. In 
average volume terms this group is the smallest, due to 
the nature of the product. Especially in the case of 
apartment building, major portions are performed by 
developers and non-residential general building contrac- 
tors. 


Financial Statistics by Size Group 
(Tables 8 and 9) 


Tables 8 and 9 present financial characteristics 
based on a sample of firms reporting both income 
statement and balance sheet information. 


While only some more commonly used financial 
ratios are published in Table 9, basic data for deriving 
additional ratios are available from Table 8. It may be 
pointed out that the profit to revenue ratio is based on 
gross revenue, whereas for some analyses the net 
revenue basis (or revenue minus sub-contracts) is more 
relevant. 


a tele 


comprend d’autres structures domiciliaires, tels que 
chalets, cabines, huttes et transformations. 


b) Maisons doubles: Cette catégorie comprend les loge- 
ments séparés par un mur mitoyen s’élevant du sol au 
toit. Les logements simples attachés faisant partie de 
structures ne comptant que deux logements ou une 
structure construite ou transformée de facon a donner 
deux logements situés lun au-dessus de l’autre sans 
autre construction attenante, sont classés comme 
maisons doubles. 


c) Maisons en rangée: Tous les autres logements simples 
attachés, quils fassent partie d’une rangée de trois 
logements ou plus sont classés comme maisons en 
rangée. 

d) Appartements: Ce sont tous les logements du genre 
appartement ou plain-pied et qui ne sont pas de la 
catégorie des duplex. 


Autrement dit, cette catégorie inclut: 
(i) Les duplex jumelés. 

(ii) Les triplex. 

(iii) Les duplex en rangée. 


(iv) Les maisons d’appartements au sens courant du 
terme. 


(v) Les logements situés au-dessus ou 4a l’arriére d’un 
magasin ou de toute autre construction non domi- 
ciliaire. 


Le plus grand groupe se compose d’établissements 
spécialisés dans la construction de maisons individuelles 
mais en termes de volume moyen, il est le plus petit, fait 
inhérent di a la nature de son produit. Il est a noter que 
surtout ce quia trait ala construction d’appartements une 
partie substantielle du volume de construction est exécu- 
tée par les entreprises actives dans le domaine de 
Yaménagement des terrains et logement, ou par les 
entrepreneurs généraux en construction non-domiciliaire. 


Statistiques financiéres par tranche de taille 
(tableaux 8 et 9) 


Les tableaux 8 et 9 présentent des caractéristiques 
financiéres basées sur un échantillon d’entreprises four- 
nissant a la fois des renseignements sur l’état des revenus 
et sur le bilan. 


Le tableau 9 ne contient que les ratios financiers les 
plus communément utilisés, mais il est possible de tirer 
des ratios supplémentaires a partir des données de base du 
tableau 8. Il convient de remarquer que le rapport du 
profit sur les recettes est basé sur les recettes brutes, alors 
que pour certaines analyses, les recettes nettes (ou recettes 
moins travaux de sous-traitance) sont plus significatives. 
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TABLE 1. Total Value of Construction Work Performed — Contractors and Others+ by New and Repair, 1974 - 19781.2 


TABLEAU 1. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Entrepreneurs et autres,4 selon la construction 
neuve et les réparations, 1974 - 19781,2 


Contract construction Other construction4 Total construction 
sent Travaux a forfait Autres travaux+ Total, trauvax de construction 
3) { 
Annee New Repair New Repair New Repair 
- satst Total - = Total = - Total 
Neuve Réparations Neuve Réparations Neuve Réparations 
at 
millions of dollars — millions de dollars 
ORL Waretiiarae Sesiec ae hennsrcrPrear clits 17,071 2,547 19,618 3,701 1,374 5,075 20,772 3,921 24,693 
IGHI5 5 Eyeyanten hopecicnronie oteameaene 19,801 2,791 22,592 4,255 1,529 5,784 24,056 4,320 28,376 
ORG eth n 6 Sb 8 erteeoee oreie 23,822 3,279 27,101 4,323 1,707 6,030 28,145 4,986 33,131 
DOWIE. ler eee ae iret oe SrA 24,970 3,589 28,559 5,299 1,895 7,194 30,269 5,484 35,753 
MOF SeReR rode eoxtteyr Niche, wee lee 26,035 3,946 29,981 5,878 2,006 7,884 31,913 5,952 37,865 
: = 
See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
Chart — D Graphique — D 
Output of Reporting Residential General Building Contractors as a Percent 
of Provincial Residential Construction Put in Place, 1976 
Pourcentages provinciaux de la construction domiciliaire comparativement 
aux données des entrepreneurs en construction domiciliaire pour!’année 1976 
$ millions $ millions 
os 12,669.3 261.0 319.8 302.1 2,929.6 1,798.8 556.1 4,336.0 424.4 1,699.8 aa 
90 — — 90 
80 — — 80 
70 — — 70 
60 — — 60 
50 — 150 
——A0) 
— 6) 
— 20 
— 10 
. 
Canadal Nfld. Pen Alta. 
TN. fepee: ee a ee es as ‘ Alb. 


Total residential construction value General contractors participation 
Valeur globale des travaux de construction Participation par les entrepreneurs 


généraux en construction domiciliaire 


rie = 


Chart D indicates the percentage of total value of Le graphique D représente le pourcentage de la 
construction work performed in Canada by residential valeur des travaux de construction exécutés par les 
general contractors based on 1976 industry results of entrepreneurs généraux en construction domiciliaire au 
the construction industry as compared to the total Canada basée sur l’enquéte de lindustrie de la construc- 
residential construction value put in place by all tion en 1976 comparée 4 la valeur globale des travaux de 
segments of the construction industry as well as other construction domiciliaire mises en place par tous les 
industries. The provinces are arranged in ascending segments de l'industrie de la construction ainsi que par 
order on the basis of their individual share in the total d’autres industries. Les provinces sont rangées dans le 
residential value. graphique selon leurs parts individuelles dans la valeur 


globale des travaux de construction domiciliaire. 


Ji = 


TABLE 2. Total Value of Construction Work Performed — Current and Constant Dollars by New and Repair, 1969 - 19781 .2 


TABLEAU 2. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Dollars courants et dollars constants, selon la construction 
neuve et les réparations, 1969 - 197812 


a 


Total construction as 
percentage of Gross 
Repair National Expenditure 
New — Neuve - Total - 
Réparations Valeur totale de la 
construction en pourcentage 
Year de la dépense nationale brute 
Annee igs Constant Constant Constant Constant 
Current 1971 Current 1971 Current 1971 Current 1971 
dollars dollars Dollars dollars dollars dollars dollars dollars 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
courants constants courants constants courants constants courants constants 
1971 1971 1971 1971 1971 
millions of dollars — millions de dollars per cent — pourcentage 
MMA here hy Reiner rete a: Gee Me) al bs 10,825 11,935 2,382 2,866 13,207 14,801 16.5 172 
BRO ESES he oo yr aun eih Waa Mme, Wad! Sy Anne r-stes 11,320 12,004 2,461 2,707 13,781 14,711 16.1 16.6 
ce Of IAM eats be apie sae Me sig Gas 13,276 13,276 2,589 2,589 15,865 15,865 16.8 16.8 
EM HOW Pte eee gy eee foe RO 14,469 13,689 2,820 2,638 17,289 16,327 16.4 16.3 
PMP Nore as Pera BRAG, eed on tine hatte cle. G58 16,954 14,528 3,220 2,766 20,174 17,294 16.3 16.0 
AGE. Aecdt HigSe ai es DME igi hat 20,772 14,987 3,921 2,883 24,693 17,870 16.8 16.0 
“Ss @ by Satine Bhrercee tee Ane on AE eeertie 24,056 15,430 4,320 2,848 28,376 18,278 V2 16.2 
ME PRE Ps PS, BT ssc oc ke 2 ee ab 28,145 16,250 4,986 2,980 33,131 19,230 17.4 16.2 
ME Sa chy Ng eg Siac on eg ise eosagan ay 4, ead 30,269 16,083 5,484 3,018 35,753 19,101 17.2 Sef 
"ty Gelticiat age an er oa Sn Od 31,913 - 5952 37,865 - - ~ 
} 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 


TABLE 3. Capital and Repair Expenditures — 


Summary by Sectors, Canada, 1976 - 19782.3 


TABLEAU 3. Immobilisations et réparations — Sommaire par secteurs, Canada,1976 - 19782,3 
LL LLL LL LLL 


Capital expenditures Repair expenditures Capital and repair expenditures 
Immobilisations Réparations Immobilisations et reparations 
Sector Con- Machinery Con- Machinery Con- Machinery 
= struction and Sub- struction and Sub- struction and 
Secteur activity equipment total activity equipment total activity equipment 
= = = = = = = - Total 
Travaux Machines Total Travaux Machines Total Travaux Machines 
de cons- et partiel de cons- et partiel de cons- et 
truction outillage truction outillage truction outillage 
millions of dollars — millions de dollars 
ticulture and fishing — Agriculture et péche . . 1976 $27.0 2,348.4 2,875.4 215.4 425.7 641.1 742.4 2,774.1 3.0 16.5 
1977 609.6 | 2,304.1 2,913.7 245.8 443.8 689.6 855.4 2,747.9 3,603.3 
1978 662.2 | 2,276.7 2,938.9 265.3 479.7 745.0 927.5 | 2,756.4 3,683.9 
RR a OTCtSAY ye PES wats cusses Moe hy 185 1976 89.0 97.8 | 186.8 | 46.1 149.1 195.2 135.1 | 246.9 382.0 
1977 108.8 110.9 219.7 $2.4 162.9 PVE) 161.2 273-8 435.0 
1978 113.4 Li SeD 228.6 S62 175.3 2315" 169.6 290.5 460.1 
ning, quarrying and oil wells — Mines, carriéres 1976 2,356.9 1,084.0 3,440.9 | 368.9 830.7 1,199.6 2,725.8 1,914.7 4,640.5 
t puits de pétrole. 1977 2,872.3 | 1,163.0 | 4,035.3 | 376.0 886.4 1,262.4 3,248.3 2,049.4 S297 
1978 2,949.6 823.8 3,773.4 | 408.6 923.1 TES SIE} 3,358.2 1,746.9 5105.1 
miufacturing — Fabrication ........... 1976 1,439.7 | 4,025.6 5,465.3 438.2 2,453.2 2,891.4 1,877.9 | 6,478.8 8,356.7 
1977 1,676.8 4,329.9 6,006.7 | 478.1 2,435.0 2,913.1 | 2,154.9 | 6,764.9 | 8,919.8 
1978 1,627.2 | 4,669.1 | 6,296.3 | $19.5 2,641.4 | 3,160.9 2,146.7 7,310.5 9,457.2 
lities — Services @utilité publique ....... 1976 4,425.8 3,828.4 8,254.2 800.1 1,788.0 2,588.1 Doone 5,616.4 10,842.3 
1977 5,340.2 4,024.0 9,364.2 891.8 1,934.2 2,826.0 6,232.0 | 5,958.2 12,190.2 
1978 6,162.9 4,605.3 | 10,768.2 | 1,009.7 2,218.7 3,228.4 TAQ | 6,824.0 13,996.6 
struction industry — Industrie de la cons- 1976 121.3 637.6 758.9 | 16.8 | 487.0 503.8 138.1 | 1,124.6 | 1,262.7 
cuction. 1927, 131.0 689.3 820.3 18.1 526.4 544.5 149.1 L20Sigie) 1,364.8 
1978 137.6 fies) 860.1 19.1 551.6 SOA | 156.7 1,274.1 1,430.8 
BemreLOREMENT. peace vas: amity ens, eo 1976 10,852.6 = 10,852.6 1,816.7 = 1,816.7 | 12,669.3 - 12,669.3 
1977 10,931.8 — 10,931.8 2,018.7 — | 2,018.7 | 125950.5 | 12,950.5 
1978 11,343.8 — 11,343.8 2,240.5 - 2,240.5 13,584.3 - 13,584 .3 
de (wholesale and retail) — Commerce (gros 1976 385.9 742.5 1,128.4 1315 160.6 292 517.4 903.1 1,420.5 
» détail). 1977 366.7 706.9 1,073.6 113.9 166.2 | 280.1 480.6 873.1 1363.7 
1978 370.8 727.6 1,098.4 118.3 171.4 289.7 489.1 899.0 1,388.1 
ance, insurance and real estate — Finances, 1976 1,734.3 261.3 1,995.6 116.0 36.9 S229) 1,850.3 298.2 2,148.5 
‘surances et affaires immobiliéres. 1977 1,679.9 236.1 1,916.0 1O3e7 38.3 162.0 1,803.6 274.4 2,078.0 
| 1978 1,689.8 25356 1,943.4 137.3 40.8 178.1 1,827.1 294.4 2,121.5 
nmercial services — Services commerciaux. . . 1976 604.1 1,541.9 2,146.0 44.5 234.2 278.7 648.6 1,776.1 2,424.7 
1977 S22.) 1,683.7 2,006.4 3955 248.5 288.0 362.2 1,932.2 2,294.4 
1978 330.3 1,909.6 2,239.9 41.0 269.3 310.3 B7)An3 2,178.9 DS OOK2 
itutional services — Services institutionnels . . 1976 1,167.8 Sule) 1,485.1 187.6 68.4 256.0 1,355.4 385.7 1,741.1 
1977 TA 316.0 1,489.7 215.5 69.0 284.5 1,389.2 385.0 1,774.2 
1978 1,251.6 300.1 BE YS IF) 228.3 70.8 299.1 1,479.9 370.9 1,850.8 
‘ernment departments — Ministeres gouver- 1976 4,439.7 607.4 5,047.1 802.9 156.7 959.6 5,242.6 764.1 6,006.7 
mentaux. 1977 5,056.6 656.8 5,713.4 908.7 171.3 1,080.0 5,965.3 828.1 6,793.4 
1978 5,274.0 666.7 5,940.7 909.2 167.6 1,076.8 6,183.2 834.3 POUTS 
1h dug SRESeeS Sr cM eae a Pome ny meee ace ee ee 1976 28,144.1 15,492.2 43,636.3 4,984.7 6,790.5 1457 75-2 33,128.8 22,282.7 55,411.5 
1977 30,270.1 16,220.7 46,490.8 5,482.2 7,082.0 12,564.2 ID, Sa 23,302.7 59,055.0 
1978 31,913.2 17,070.2 48,983.4 5,953.0 DOI. 13,662.7 37,866.2 24,779.9 62,646.1 
i he { 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 4. Total Value of Construction Work Performed — New and Repair by Type of Structure, 


Canada, 1975 - 19781,2,5 


1975 1976 
Type of structure ; 
New Repair New Repair 
- — Total - — Total 
Neuve Réparations Neuve Réparations 
No. 
ae thousands of dollars — milliers de dollars 
1 Totaliconstriction@ere ren | ete ve ee 24,055,805 4,320,539 28,376,344 | 28,144,940 4,986,259 | 33,131,199 
2 Lotalybusdding:constenctiony 2, 01k ed eee 13,923,751 2,685,664 16,609,415 17,346,517 3,125,148 20,471,665 
3 Residential ym 03 eeetea san, ons ae en ele a 7,113,857 1,575,805 8,689,662 10,852,532 1,816,814 12,669,346 
40" Singledetached &) ain anpage css oceans: ki. canine cae 3,740,882 16 16 4,988,674 16 4,988,674 
5 | Semi-detached including duplexes...........00.. 355,389 16 16 480,908 16 480,908 
6 | Apartments including row housing ......-.....--- 1,800,045 16 16 2,915,357 16 2,915,357 
iO thenresidenttrall constriction eisai) cite ane element 1,217,541 | 16 16 2,467,593 16 4,284,407 
i] i { 
| | 
| 
Sol) industrial’ acc ace: Jace mriencmee inc: Glare tea boone 1,146,232 363,446 1,509,678 | 1,042,050 408,052 1,450,102 
| | 
| 
9 | Factories, plants, workshops, food canneries, smelters . . . 957,316 | 277,648 | 1,234,964 | 818,971 319,007 1,137,978 
10 | Mine and mine mill buildings ................. 133,742 50,088 183,830 186,246 47,441 233,687 
11 | Railway stations, roadway buildings ............. 33,758 21,493 53,250 22,821 24,745 47,566 
12 | Railway shops, engine houses, water and fuel stations . . . 21,416 14,217 35,633 14,012 16,859 30,871 
| | | 
133\" Commiercial! | o-> seared <a is eho aie ee ee 3,378,962 | 353,503 3,732,465 3,181,718 446,042 | 3,627,760 
| 
14 | Warehouses, storehouses, refrigerated storage, etc. ..... 320,002 37,731 | 357,733 336,025 | 50,991 387,016 
T5tlkGramvelevatoremar (vit. -apleeaet =o ckee de ee eee | CG Pea ef 5,485 | 23,002 | 24,456 9,084 | 33,540 
16 | Hotels, clubs, restaurants, cafeterias, tourist cabins. .... | 234,127 30,591 264,718 | 163,339 32,349 195,688 
7a Offisesbuildings 2.0 ante. ve> gdeeRe 1 cus Joes, a | 1,357,821 | 132,779 | 1,490,600 | ~—- 1,433,519 172,267 1,605,786 
18 | Storessetailiandwholesale = seas as as pee oe | 537,916 | 78,739 616,655 | 588,748 102,552 691,300 
19) |, Garagesiand sexvice;stations \...cris «<1 + 6 4 fees wns 148,190 46,769 194,959 139,741 54,737 194,478 
20 | Theatres, arenas, amusement and recreational buildings . . 761,214 19,195 780,409 494,048 22,589 516,637 
21 | Laundries and dry cleaning establishments.......... 2,115 2,214 4,389 1,842 1,473 3,215 
| 
2H) ALSO IES a glob ooo boom apo eee 1,376,134 184,768 1,560,902 1,379,028 215,443 | 1,594,471 
| | | 
23 | Schools and other educational buildings........... | 803,348 | 98,771 902,119 | 735,165 110,193 845,358 
24 | Churches and other religious buildings ............ | 27,984 | 11,083 39,067 39,357 | 13,036 52,393 
25 | Hospitals, sanatoria, clinics, first-aid stations, etc... ..-. 337,845 | 50,205 388,050 | 366,063 SS) 128) 425,792 
26 | Other institutional DU dingsinN tig AES SoM cas etee eions | 206,957 24,709 231,666 238,443 32,485 270,928 
| 
27) Other building construction’. ..4....+:5e0+- 0%. 908,566 208,142 1,116,708 891,189 238,797 1,129,986 
28 | Farm buildings (excluding dwellings)............. 316,098 124,422 440,520 346,319 138,111 484,430 
29 | Broadcasting, radio and television, relay and booster sta- 133,316 18,323 151,639 140,656 21,070 161,726 
tions, telephone exchanges. 
30; Aircratt#hangarsis Sree <2. ci eee oes 30,131 7,287 37,418 17,899 9,079 26,978 
31 | Passenger terminals, bus, boat, airand other......... 136,349 3,251 139,600 115,908 7,079 122,987 
32 || Armouries, barracks, drillihalls,etes, +. ....s.08 -5 5. 13,410 11,306 24,716 11,560 19,123 30,683 
33 | Bunkhouses, dormitories, camp cookeries, bush depots 16,745 8,413 25,158 29,740 11,023 40,763 
and camps. 
34 | Laboratories...... Gena cue) Os dacltyceminerer the ccc ceeauen 54,878 5,786 60,664 40,745 7,559 48,304 
S55 /Other buuding constmcttono: iat. 4.4 oar ote o)- 207,639 29,354 236,993 188,362 25,753 214,115 
36 Total engineering contruction .............. 10,132,054 1,634,875 11,766,929 10,798,423 1,861,111 12,659,534 
— 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU 4. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Construction neuve et réparations 
selon le genre de construction, Canada, 1975 - 19781.2,5 


1977 1978 
New Repair New Repair 
- - Total - = Total 
Neuve Réparations Neuve Réparations 
L aie ere ie) ——= on pe Ae 
thousands of dollars — milliers de dollars 
i 
30,269,232 5,483,969 | 35,753,201 31,912,759 5,952,692 37,865,451 
17,580,243 3,361,348 | 20,941,591 18,000,552 3,655,728 21,656,280 | 
| | 
| 
10,931,954 | 2,018,674 | 12,950,628 | 11,343,871 2,240,365 13,584,236 
| | 
4,585,222 16 16 4,681,906 16 16 
583,294 16 16 | 615,694 16 16 | 
3,191,616 | 16 16 | 3,231,489 16 16 | 
2,571,822 | 16 | 16 | 2,814,782 | 16 16 
| | 
1,248,912 | 403,522 | 1,652,434 | 1,052,745 426,286 1,479,031 
1,014,085 305,748 | 1,319,833 | 930,587 321,529 | 1,252,116 | 
203,762 57,028 260,790 77,245 | 56,433 133,678 
20,637 24,914 45,551 31,130 | 29,702 60,832 
10,428 15,832 26,260 | 13,783 | 18,622 | 32,405 | 
| | 
| | 
| | | | { 
3,011,454 434,124 3,445,578 | 3,100,945 453,710 | 3,554,655 
| | 
374,770 51,645 | 426,415 | 384,650 | 51,213 435,863 | 
38,776 | 11,598 | 50,374 49,325 11,901 | 61,226 | 
170,533 27,986 198,519 151,688 27,889 179,577 | 
1,402,083 173,212 1,575,295 | 1,333,252 191,476 | 1,524,728 | 
624,775 91,895 | 716,670 | 733,331 | 90,803 | 824,134 
151,764 57,943 209,707 184,698 59,290 243,988 | 
245,793 | 18,465 264,258 261,732 | 19,750 | 281,482 | 
2,960 | 1,380 | 4,340 | 2,269 | 1,388 | 3,657 | 
| | 
1,420,114 242,406 | —-:1,662,520 | 1,465,546 | 253,439 | 1,718,985 | 
| 
780,870 129,776 910,646 816,187 141,651 957,838 
30,391 11,462 41,853 29,105 | 11,920 41,025 | 
341,375 | 67,993 409,368 388,392 67,219 | 455,611 | 
267,478 33,175 300,653 | 231,862 | 32,649 | 264,511 
| | | | | 
\ i} | | i 
| | 
| 
| 
967,809 262,622 1,230,431 1,037,445 281,928 | 1,319,373 
| | | 
400,006 | 159,359 559,365 435,236 171,259 606,495 
144,315) 22,937 | 167,252 163,130 25,193 188,323 
28,526 | 9,070 | 37,596 26,731 9,871 | 36,602 
113,809 8,915 122,724 130,222 8,787 139,009 
11,480 19,304 30,784 12,303 20,530 32,833 
19,300 8,332 27,632 18,495 9,066 27,561 
41,135 5,961 47,096 47,393 6,873 54,266 
209,238 28,744 237,982 203,935 30,349 234,284 
12,688,989 2,122,621 14,811,610 13,912,207 2,296,964 16,209,171 


Genre de construction 


Habitations .\ cousi sc ae htare lens) SIRI. bears 


Simplestdétachéest. ce. stars Ser cosets a cect. anette 
Semi-détachées et doubles 


Appartements et maisons en range 


Autre construction domiciliaire 


Batiments industriels 


Fabriques, usines, ateliers, conserveries d’aliments et fon- 
deries. 


ManieSi(b aLiMeNtSet USINeS) i. yoraramsu ct eagetaasetnutoneite enn 
Chemins de fer (gares et batiments de voies)......... 


| Chemins de fer (ateliers, hangars 4 locomotives, postes H 


d’eau de de combustible). 


Batiments commerciaux 


Entrep6ts, magasins, entrepots frigorifiques, etc....... 
SHOS acta ili meme eee aerate a Wee eho chroot on: 
H6tels, clubs, restaurants, caféterias, cabines de touristes 
diticesarburcauxs sheer ane ee ee er: 
Magasins, vente de détailet de gros...........44. 
Garagesiet\stations-Services co. whale) ele israt aio) ea) sie ol ols 


Théatres, cinémas, stades, établissements récréatifs..... 
Blanchisseries et établissements de nettoyage a sec 


Edifices institutionnels 


Ecoles et autres maisons d’enseignement...........- 


Eglises et autres édifices réligieux 


Hopitaux, sanatoriums, cliniques, postes de premiers soins, 
etc. 


Autres édifices institutionnels 


Autres batiments 


Batiments de ferme a l’exception des logements) 


Postes de radiodiffusion et de télévision, stations de telais, 
préamplificateurs d’antenne, centrales téléphoniques. 


Hangars pouraéronefswas ts slew ee ee eee 
Gares routiéres, aérogares, gares matitimes, etc........ 
Manéges militaires, casernes, salles d’exercice, etc. ..... 
Maisons de bacherons, dortoirs, cuisines de chantiers et 
camps. 
LAbOLatOMmes ae ae ae ales wine ea ster oetel eel ett elaine 
Autres batiments5 


Total des travaux de génie 


| 


a 


YN Aon fF 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Size 
Group,® Canada and Provinces, 1976 


: M $250,000 - $500,000 - 
Item Total $10,000 - 249,99917 499,999 749,999 
No. 
eL 
Canada 
number — nombre 
Establishment classification 
i | Rotall establishments tector cea Westy ae pe a eel ee en re 8,070 5,943 954 354 
Classified by legal entity: 
Da leSoletproprictorsnip mein tt sae. coe e ea a  T } 4 
Sh Partnership's 25... ca ae sutras ae Sew eee cork eee A a ena 4,760 a763 Ba a8 
4° “Incorporatedicompanyaenn wens cae orci een eed ead ee 3,310 1,478 715 318 
Classified by principal type of construction: 
Sijppsinglecdetached’, meal oye cieae) or. Lig 4 eww ee ee ee 7,417 5,586 887 306 
6; || (Doublet(duplex; semi-detached) \u....2) janes eenenee ene ne en ne 142 87 15 9 
SERINE SOA NOLS cits tise 2s ae, Wie Uta usa Shelia SRN Raga yd Ie 117 32 17 13 
Sul mApartinents (Mcluding triplex) inet aimed nen eee ea) 394 238 35 26 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 6,993 4,951 906 335 
LOMeRepair-constructiont sass mueere ten mele ac: Me eee A 1,077 992 48 19 
=a , . dollars 
Characteristics of construction output 
It Lotal valueoficonstruction.output. sleet en eee. ee ee. 3,864,130,953 470,852,700 335,561,643 214,402,404 
Detailed by type of construction: 
[2s eonigletdetached ne eneemetn we on Coons fk eee ee ee te 2,668,196,901 385,371,481 277,524,477 175,455,241 
134) Double(duplex, semicdetactied), .2 .50 0 5 0elo een a ee 256,839,932 17,989 309 11,148,437 7,020,545 
14 wROwW HOUSING! ge mcis slbrcicer koe ee ee to ee ee as Siow 411,846,334 4,900,349 5,642,077 Ghsisxeyy) 4/3} 
TOM ee Abattumentsi(includin Svitiples)) ama inmcr ier sane aca erat 370,946,369 15,218,836 12,160,282 13,670,649 
UGS NOneresidentialliouildinigs iamewesem men wie een te ee nee 150,693,742 46,932,082 DiS Sooo 10,152,612 
iS) HighwayeroadvandibTid Seta kat eeteewe cl citys ei Gueeste ds sONRRE  ! 1,106,386 45,140 538,778 55,680 
ep Otherenpinecring? stays. aie rne amen men mnetini a (al ke al 4,501,289 395,503 1,015,261 689,504 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions), . . 3,682,441,837 383,203,925 301,646,610 198,782,812 
DOL EReparmconsitncti oni rset ete s cea ee ements ee 181,689,116 87,648,775 33,915,033 15,619,592 
Income statement 
24} ROCA Operating FOVenNC,.. soa iowa ic vec aa Cena eee wis eee 4,103,014,767 | 481,247,512 342,725,101 220,669,738 
2S COUSILUCHIOMFEVENUIC <1) i fiag Weert ici ea 3,864,130,953 470,852,700 335,561,643 214,402,404 
DSO thenrevenaes a0. owiy ies clots eel re een ee ee ee ea 238,883,814 10,394,812 7,163,458 6,267,334 
24 -sLotalioperatmne costs direct)s es sie eee en eee 3,305,865 ,602 356,819,012 265,429,875 179,662,300 
2m PLayMentsitolsp-COULACEOLS... <i aaa eae eactee aren) ee 1,249,708 ,340 51,289,774 52,129,477 52,029,100) 
26) lw: Materiales. eran tet 2 nee ee) AEN Meet ae aL A Ae 998,934,655 195,464,439 132,696,312 74,700,341 
Dips WWaceslO) Ee oa ee ccney Ss ee ORC me wire Nite Blea i 272,027,449 46,030,036 32,475,124 21,376,041 
28: SalaniesHO lec meere tency aan Me CrEs: 2 Re ek 4 eee 43,430,410 7,653,205 63ST e271 2,430,524 
PRU BEV Nelo, nee Vik Ue AMON ot ot Ase ENN So E eT RRS a yoy Me We 530,622,994 14,352,334 12,879,610 16,563,980 
LV OMNIS oe) sy oa eae 4 Gk elt ele a ee 211,141,754 42,029,224 28,912,075 12,068,261 
Sal LOtALOperatineicOSts (INGIECCt) ia eaarmR nn ae at eae 459,531,293 78,268,741 56,431,126 28,864,510 
BO a Salaries OLY a a Ree te See han a ee rw Ua eee ON 159,782,094 20,870,351 18,636,988 10,397,408 
SOM BAC ICED tS ee A © ie can cand ae ee oA ee ag Ul acy iL aaah ag 3,649,135 510,121 519,673 294,423 
34 | SINAN CERN mm, OMe ane hee we ale nie cooes ie ea on ee 87,186,738 4,818,236 2,985,365 2,961,226 
2S Jt Depreciation: & wi <:.c.08. dy ees Eee MOREE Ol Rae ie Sho 34,239,807 10,043,020 4,587,676 2,524,637 
21 | MOM GIAMONIG: ates Wee oa ae ae ba nA eae 174,673,519 42,027,013 29,701,424 12,686,816 
37 |Net operating profit (loss) before taxes.................... 337,617,872 46,159,759 20,864,100 12,142,928 
SB) PrOlit las, sicwouh tk. Wom akaclns AEM, PRR Ne RP EUS. EO, 362,197,645 55,448,157 23,256,946 13,281,035 
3991 LOSS Wrestency otter es ee et, ee a 24,579,773 9,288,398 2,392,846 1,138,107 
Capital expenditures 
400) Uo talveapitallexpendi tures as aann eo ea en eee ee 52,269,837 6,776,977 6,348,616 5,413,410 
41 | New machinery andvequipmentapws | btahty 0 Ghee ee 16,579,099 3,238,115 3,084,541 1,822,595 
42 | New buildings and'other structures. .....<.25-..-2+-0:54.. 35,690,738 3,538,862 3,264,075 3,590,815 
Labour characteristics number — nombre 
43 |Total hours worked by wage-earning employees............... 38,682,930 7,739,808 5,122,703 3,152,244 
44; hotalsalaricdicm ploy cesuran ns, Meus ann) coviceuchn aR ee 12,579 2,493 1,950 891 
Ai EDITE Ct atom geet sldopr act acbors tReet A. | a ia 2,870 553 $03 188 
46] Indirect 9,709 1,940 1,447 703 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1976 


$10,000,000 
$750,000 - $1,000,000 - $2,000,000 - and over 
999,999 1,999,999 9,999,999 = 
et plus 
Canada 
number — nombre 
Classification des établissements 
189 317 264 49\Roval des:etablissemen ts: setewomtccks hee cnvo tts ¢.6 che aeas Gil 
Classés suivant la forme juridique: 
REO DIC Tans: UMIGUES. 21% os a a ons by fae as ‘clas, “as CRA eee 
5 6 1 SMSC RR EROU COMCCTIE TMM. no ck oats. es wegen edi 
184 Sid 57 47 Societés’a responsabilité limitee. }.. 2.5.2. ..2 0.0 ene es 
Classés suivant le genre principal de construction: 
157 251} 197 33: \\piMaisonsisimplesdetachses... 4gay- crass a eee enn ce tron anne ene 
7 14 10 — Maisons doubles (duplex, semi-<détachées)...........-..... 
12 12 18 TSP Maisonseniraneceeu en aee Laon 2 kok ee 6 Se oe ee ee 
13 40 39 oF |Atppantemen tsi(y? compris lesitriplex) haumke. .. sie eh yh seems mas tenet aie 
Classés suivant le genre principal de travail: 
183 309 260 49 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 
tions). 
6 8 4 at IM REepanablonGee rates cine TR ie ae ese TR meena cen od SS 
dollars ee i 
Caracteristiques du produit de la construction 
163,366,248 440,963,219 1,058,112,383 1,180,872,356 | Valeur globale du produit de la construction ................ 
Détaillé suivant le genre de construction: 

130,291,504 334,354,810 691,049,021 674,150) 367 WaMaisonsisimplesidetachees: eeemaremeectye sv ake fee ee ee he ee 
8,420,079 25,993,139 70,742,011 115,526,412 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées)...........-.....- 
8,724,851 16,677,440 97,991,432 270°SS2 Olea. Malsonsien raneee-y). as, sa tala <u + obtuse ier ete items on vette Seine 

11,101,561 49,794,675 163,544,945 105,455,421 |) Appartements (y compris les triplex)... . . . 6 2 6 20, a eae ones 
4.828253 13,669,944 33,163,867 Nava 4 653 1p Batimentsnon-domicilaires:: 0... 5 < aueusbebe iil ire chen cuteneueranses 
— 11,790 300,300 154 698.) Grandes routes, Chemins.et Ponts. oi... . «ede hinted ether noms 
— 461,421 1,320,807 GUS oe Autresttravauxide Genie? + an acta). ay «ia aeeetornses eer aa 
Détaillé suivant le genre de travail: 
157,315,910 424,825,908 1,037,036,614 1,179,630,058 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 
tions). 
6,050,338 16,137,311 21,075,769 18249) 298" | REparavionses oar + tei se crete ee ree Tere eee ees ee 
Etat des profits et pertes 

166,939,830 451,997,788 1,090,492,196 1634894260 2uLotakdessrevenusd exploitation tees =u, arate tei tener cna a 

163,366,248 440,963,219 1,058,112,383 1ELSONS 72 SSO mip evenus de: CONSLLUGUOIs ttre) -esn at) -1.)ale) emanate) eae entrain yes 
3,573,582 11,034,569 32,379,813 TESIO7.0 9460s AutresmevenusSartiwae.e at + sth. 2 oF eee ee 

140,010,887 376,285 243 933,023,370 1,054,634,915 |Total des cotts (directs}d’exploitation ...........-+.50--- 

§1,942,547 153,260,587 423,614,215 AG4-O4 8587 I Palements aux sOUS-traltants™ «+ ce a eas eine atelsco «cis sie een an ous 
49 337,661 114,334,480 222,426,172 2 OO OFISE 25 Ove Materia i xem te oeh somal! cold Rae erent pets he ae 
12,981,136 32,855 278 56,998,212 GIGIRGeee |e SalaireslOw = 6 #4 ek 2 ee a ee 
1,223,162 3,904,824 10,351,633 MINS DOK Some Uraitements10% 44.2 58 2A SAA SA 5 tie SSO eep cee Shemale 
17,560,627 $5,111,165 175,497 ,273 DESO GO OoM i ernaln Sumner temr ates silt. hun tacts cy ote ouvutes loth Oy Suey ucy ta eee mere cic 
6,965,754 16,818,909 44,135,865 COMM GCGm Autnestcouts GirectSs a. clei Cucina aero cients su eeeeaenen iamnow 
18,370,868 50,492,268 99,899,532 127,204,248 |Total des coits (indirects) d’exploitation................-. 
7,599,185 21,586,152 42,735,864 BO SG 4 OalmUraitementseo son as eta sens eee mie eee ane eee) aa ree 
178,850 752,485 1,211,906 USING TH enlLiGreancessinnecouvrables# §in.n0 qj tut-t seen Ge ci) oi cute cee mcecmeieease 
2,560,253 7,203,227 18,334,758 4OrSO3" Oia" it ana COMGNGA Me MMREOMS Ge coach cy fein che cehcel elNay eh ess cme unsecure 
1,295 582 SM2TaIt2 5,543,341 Gli SU el) Grom momins ola ate soi s we mobo oo AM ss oie or 
6,736,998 17,222,662 32,073,663 SA O24 94 Sia VAUiTe TCOUTSINGITECES =, Werurmct.) c oaepretsh eres eh Oeics ig-s Ce lee care 
8,558,075 25,220,277 57,569,294 167,103,439 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avantimpOts ............ 
9,618,031 28,123,470 14 T4 SIMBenchices tects sea ee etc Nees. cera a eee ce cies ae ine Sete ksier os eerie 
1,059,956 2,903,193 14 (eb WINE Serpe << 9) See ce eriny hs ch aCe) RCM METRE ED Pair me Mipecrt ns etn aerre es 
Dépenses en immobilisations 
2,343,684 4,353,830 12,002,242 15;031078.5\Totalidesimmobilisations.. |... . = 4. « « «eter aides See ee 
TS 3, sis 1,747,436 3,899,370 68829 al) Machinesietequipementaneuts. <1. jeklaneeleN si ices ca-e enn ae 
1,190,371 2,606,394 8,102,872 13:397,,349 1) Batiments eb alltres Structures neuts) ern. gopede wucltardtprin cee eileen ies 
Mumbere nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
1,825,089 4,552,442 7,565,538 8,725,106 |Total des heures travaillées par les ouvriers salariés............. 
527 1,292 2,486 2,940 Total des employesaitraitementy. yy mbes wick 2 eh ae emt tay ee rete 
7s! 233 615 TOPE | Directs a cur aa Bho ye oe he ee es teins © eee 
456 1,059 1,871 D-I33% MINGIte Cth 5c ah 6 ates ot aon Sats Guetta hh ae thsncrte) ota eens 


=| 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Size 
Group,© Canada and Provinces, 1976 — Continued 


Prince 
Bivens Noes New ‘ 
me land Bote Heunewick 3 $ 10,000 -, 
sero Tle-du- Nouvelle- Nouveau- 249,999 
, Prince- Ecosse! 3 Brunswick13 
N Edouard!3 
O% 
Atlantic provinces — Provinces de l’Atlantique 
number — nombre 
| 
Establishment classification t 
hi Potaliestablishiments . csc, shew tags See enn ee en ne eee $33 85 35 199 214 412 
Classified by legal entity: 
2 We SOE DEOPTIOVOTAID. .s. c. ciesss inlets a asa easements 
Orie PAN CHOUSHID x5 apie treperitoie Susi Seok Sac cea Maan) re icaeee ay sie Ps ox } 294 53 23 105 “29 ae 
4) Tncorporated company Frannie cr ne cee men en tite ied CURD ean enrente 239 Si) 12 94 101 126 
Classified by principal type of construction: 
Silpeomele;detachedid bewawate te. cue) sone iigs te ss rat oe ae 475 74 33 178 190 399 
6p Doubleduplexcsemi-detached!)) -li yma imbue sit as Ona 16 4 il 6 8) ¢) 
Tell MROWANOUSIT Dc mucetyts setae pencu. taste sity iste a) eectp irom Cee TaN met 10 5 - 1 4 ~ 
8 | Apartments Gncluding triplex) mayest se ceeneuet ue genie ay wns rmrater 32 2 1 14 15 4 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions) 390 61 2S 146 158 280 
LOM) DRepainconstructiony ae casi cns ey) ea) ei soo ere ation aee 143 24 10 53 56 132 
Characteristics of construction output dollars 
I Motalwvalueoficonstruction output jo... 25 :5,0-ad) oases eee 150,675,329 | 29,470,295 6,872,913 | 54,130,716 60,201,405 33,869,446 
Detailed by type of construction: 
P2:\(Single:detacheds. 0:5, .<,.< 3,» Seen te et oie a eae on ee cee tee 77,027,350 6,525,859 5,305,984 | 26,636,842 38,558,665 27,190,143 
13) Double Guplex: semi-detached)! a sy a4. on. serene eee 7,156,831 548,833 351,831 5,030,961 1,225,206 1,295,621 
FR Row housings ig ae wee © oe ce atm Reena os hr nneR > 18,492,308 | 15,297,041 - $69,913 2,625,354 24,839 
dS) Apartments (ncluGine triplex) a os = oa nasteneee eines my iene) aes 31,252,798 1,652,707 428,356 | 17,013,373 12,158,352 1,441,672 
LGui Nonsresidentialibuildings auc cana.) ces teeeen eens ee wen 13,723,300 4,270,737 665,189 4,022,162 4,765,212 SUE A SIGE 
Wie Highway, toadhamdvOridee.s ae gus actus) ue temmrsme matt emcees 166,488 154,698 - - 11,790 = 
USAwOtherencinceringl Mss 2c hac =. aon ee ey theres 2,856,254 1,020,410 12553 857,465 856,826 - 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions) 132,754,415 26,413,725 5,379,668 | 46,423,464 54,537,558 24,943,314 
DOT Repaliaconstcuction | alee va Peery hiss tr hs mo arene eee = 17,920,914 3,056,570 1,493,245 7,707,252 5,663,847 | 8,926,132 
Income statement 
2leolMotal operating. LeVENUe 5.5 «2g isi ove ie oe, Bist me ae poets 153,950,581 29,641,400 6,984,033 | 55,437,066 61,888,082 | 34,530,848 
220A Consttuctiom TeVeNnUe. as ara arohes-s) Siu cakel > ees” < e e 150,675,329 | 29,470,295 6,872,913 | 54,130,716 60,201,405 | 33,869,446 
2a Othen{revenueocs vets, ciars racsee a ake hate oR seek aah sue ae ate 3,275,252 171,105 111,120 1,306,350 1,686,677 661,402 
2AaLotaloperatag costs. (direct) 2 ea0 sana cit Gas scene a eh Eee 130,568,947 | 25,647,408 6,081,342 | 47,779,860 51,060,337 | 27,392,859 
25 WW Payments to subcontractors: =.e.6 + aie soe ¢ eu sunis 2 eee 33,907,926 6,208,990 603,642 | 14,748,661 12,346,633 1,265,068 
Dori MAtCEialss ris, aces, ops ve sie tases be ee gens nae) ae 54,624,198 8,738,747 3,575,981 | 19,084,799 23,224,671 16,486,580 
Qh MAW ARES LO scerye deaie cy loi tr Meacaiatte Rebeka: iy wie cence ce. tele Mg a a 24,239,680 6,259,960 1,339,848 8,782,046 7,857,826 5,873,022 
DIRUIMISALATIC SU Ol tprturer vouly ap Ske arrest ihclee’ cure! wtbansh ceed Sendh heaee cu mC a eam 1,845,827 640,610 72,530 557,919 574,768 401,777 
29: HANG Weel e aivch. sci velaicet two? ereta. SG As isso hs eee <n Seen 6,565,273 311,407 84,770 2,622,979 3,546,117 697,869 
SOumOth em directicOsts Meas reante etsy te cues Be eh cs ona cence 9,386,043 3,487,694 404,571 1,983,456 3,510,322 2,668,543 
Sie Totalioperaune.costs (0dWeCh)) vets a. ewere ies tte eee 17,751,475 2,499,991 793,377 6,177,615 8,280,492 5,005,485 
BobeSalarieslO ee sok euste talc ab ef ce ce eh ny eee auto eca uia 5,985,146 1,212,186 155,516 2,323,256 2,294,188 1,124,272 
BSWie BAGNdeDtss rec saeas ere eos) se hacetn eee woe a eNels, ssh eros 390,216 44,303 12,460 187,396 146,057 126,569 
BAMHI inanCl Ger wctean i cove covanetbem can er Ole: weil a iehanel ee eeu 1,690,700 733297 96,137 $77,433 943,833 312,090 
Sey) Dur toi seme co OSG Oe Tom Emo co ima So 2,505,022 269,492 156,602 559,106 1,519,822 767,428 
D6rle Othersnditech costs cus ew et comes cuneate eee tame 7,180,391 900,713 372,662 2,530,424 3,376,592 2,675,126 
37 | Net operating profit (loss) before taxes... ........-..-.. 5,630,159 1,494,001 109,314 1,479,591 2,547,253 2,132,504 
Bist lamb x OL pewecties gnett Maer Ke kegh Suen eta, heats cep eunee ore Orem 7,303,981 1,834,351 261,853 2,176,058 3,031,719 2,898,248 
SOW TOSS: 1h, costae ete vovins cae) ie Me. RO CMe cltgiey are e Nain yorker 1,673,822 340,350 152,539 696,467 484,466 765,744 
Capital expenditures 
407 Total capitallexpenditures: <..5.6 oo ssc so 2 ee 2,833,216 197,715 393,181 507,388 1,734,932 439,098 
Ay | New machinery and-equipment. « a2. 2 'sens alse sie ees) 1,755,950 112,720 223,792 300,715 1,118,723 218,099 
42; |" New! buildings and other structuresast.'s sete ale) sheets eee 1,077,266 84,995 169,389 | 206,673 616,209 220,999 
Labour characteristics number — nombre 
43 |Total hours worked by wage-earning employees............ 3,808,173 881,129 236,246 1,428,943 1,261,855 998,419 
AAS Potalisalaricd’employees: a. ae) «5 ols + eusealaiyek Rea aecn mel: 489 86 17 198 188 137 
AS AUD Inect Pew wea heen ieus sucicdeut har’: poet sadieen pera aS 107 31 6 30 40 20 
AG HMC Ire Cte ar Merl naa show tree hate Gt Read Dice By clk ee om 5) 11 168 148 117 
es 2 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1976 — suite 


$1,000,000 
$250,000 - $500,000 - $750,000 - and over!3 
499,999 749,999 999,999 - Détail 
et plus!3 
NO 
Atlantic provinces — Provinces de l’Atlantique 
— 
number — nombre 
| | 
| ) Classification des établissements 
60 23 11 Diao talidesietablissements 71 .c west es sas acn te ee e e ee 1 
Classés suivant la forme juridique: 
1 a is Propvietalresmniquesi.tlanacys a itaas sisi eee Tee 2 
Socletesienmomecollectifive sas. te eet ee eae 3 
$3 22 Aa Di eSOclotesraliespOusaDillteuimitce! seems Aen mene ae ten enna 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
45 1 7 IDS Maisons simpledetachces: (7 pause ascents cs ee ene 5 
2 3 - 2 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées)- ................ 6 
3 = 2 Sik maison sienwanpeeeeeyMen. Si OES cere ne, Ur eh  ee Deee e a 
10 8 2 8 | Appartements (y compris les triplex)...............-...- 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
53 21 9 27 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- Gi 
mations). 
ab 2 2 = Réparations™. "= Seuisncan pede eced ek PORES Sue ce 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
20,795,336 13,932,733 9,179,673 72,898,141 | Valeur globale du produit de laconstruction................ Head 
Détaillé suivant le genre de construction: 
12,647,996 7,482,709 Sec Oro D4RO1 x8 90m MiaisonsisimplendetacheeS. akin = ae.) elise selene ae en 12 
500,494 642,782 — 4,717,934 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées)..............00- ts 
1,477,363 254,822 1,200,520 RSS ANOS eeMaisonsiemmanece eae Sas bieLee u/c atom ac ene eae ene 14 
4,018,589 3,780,561 1,438,773 20,573,203 | Appartements (y compris les triplex) ..........-2.....05- 15 
1,135,633 1,211,326 1,204,768 6:254;402 "| @Batinents mon-domiciliaires,grth on 4 pnw be. CRE ean nee 16 
. = = = 166;488 | Grandes routes, chemins et ponts....... 240.0. 0e+0565ue Wi 
1,015,261 560,533 = Ie SOAGOR MyAuitresttravanxiderrenic ta) tari wenn hes munca eerie eee 18 
| Detaillé suivant le genre de travail: 
16,740,665 12,273,771 7,879,299 70,917,366 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transfor- | 19 
mations). 
4,054,671 1,658,962 1,300,374 L980, 7 SaeReparations) < oe oe eRe EIN 8 ciao os bane Gace le 20 
Etat des profits et pertes 
21,224,552 14,177,462 9,444,162 74,573,557 |Total des revenus d’exploitation .............00e eee eee 21 
20,795,336 13,932,733 9,179,673 U2; 508,14 natKevenusde constructions... oe). 0 eienyel citar enelcione 22 
429,216 244,729 264,489 IPOH: 4.1 Om BAUITES TE VETIUSS Metin eeTRUn ie, GoNCSe ae meer ae eee 23 
17,709,816 11,733,136 8,059,718 65,673,418 | Total des coiits (directs) d’exploitation ................... 24 
1,850,754 2,135,604 2,808,007 25,848,493 |) Paiements aux sous-traitants.............++se«+-cu nee 25 
11,112,911 5,844,435 2,516,339 KSEG635933h IMatetaux .. Ah bee ake bo Bas Coke hace ken eo ee 26 
3,218,888 2,113,067 1,883,928 APS OTSA Salaivesd Ob eres. Gi we hes Snake coe hoo nh Se Rees ee Dil 
434,094 105,990 54,985 S4.5:9 810s Perattemients! Onin Rie ee .nG bo ee Sb lesen eee 28 
231,281 817,776 425,263 BESO S60 SA Aieiherr ainsi eee Pe. ou 27:1.. crates epoch: perks teres meee 29 
861,888 716,264 371,196 LSS SPA JN aes CeO a laet a a SAM © A Gini ai cuquistes tinea dione & 30 
3,024,897 1,855,602 1,297,266 6,568,225 | Total des coiits (indirects) d’exploitation ...............-..- 31 
1,202,229 541,232 334.2712 DSS. 4 laleTealfementslO.e man 6 & Bosh 6 28 Sik RW elementos aoe seek: nee 32 
99,207 25,858 10,493 2830 SOM Greances imecouviables: & ase auaie. = coe iene hot we tei Cee 33 
251,802 188,647 202,482 HSSO79" | GRinancements ©. 2.5 & SS 5. Ge = Alc 6.0: ve ec prea ni come met Cee 34 
594,925 354,728 151,905 63 0:0 367m Amnortissemen teem pices tharos eee ri ee 35 
876,734 745,137 598,114 DRI SION| ISTIC UIE HCUD. 4 5 dah a os bide Me Bela cioekwie hes oe 36 
489,839 588,724 87,178 2,331,914 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots ............ 37 
746,712 671,539 242,465 DAS, OA HEIRENCLICES® Tmt: Leia ao kee meie Mie. a neg menre ned codes Oe Boas < 38 
256,873 82,815 155,287 ANS MOS SIG IP ETLGS i oes, capee sO ser Ne arabe git. sub aly oe nace (Nenagh isle ntrte te 39 
‘ Dépenses en immobilisations 
958,022 476,278 27,287 932/53iulmotalidesummobilisations aia iesta 2 Or wen Le 40 
489,480 425,059 27,287 596,025 | Machines et équipement neufs .........--5.2525-05-5- 41 
468,542 $1,219 - 336,506 | Batiments et autres structures neufs ..........5-++-++sss 42 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
476,329 352,437 290,608 1,690,380 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés .........--- 43 
99 185 | Total desemployésa traitement..........-.-0+00e+eeee 44 
27 AQMP MDirecten ee. Be tant ote bed se ee el teks tate ala ser eae. opeeatlta cope 45 
72 TREY SI TUEC ete BE Meet eee och gach pent ciara gaan hc iy 46 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Size 
Group,© Canada and Provinces, 1976 — Continued 


Item Total $10,000-249,99917|  S230.000- Pra lonos 
No. 
Québec 
number — nombre 
Establishment classification 
1 | Totaliestablishmients 90 mews tel eames) ea ences = cores 1,335 823 196 100 
Classified by legal entity: 
DA Sole proprictorshipiere cca at) «=. eeu nadie ty One ont Dai dicwes 
SuIPPArtMenstl pst woesuhs cickoua at felts oboRe dey eve geminal td cs Ree econ nie } is pel Ze 24 
4 | Incorporated company. 3. 2. aye ee ee ee ee le 591 186 105 87 
Classified by principal type of construction: 
Si -Sinple detached #s a beenen estes title, CnC egos arom hacen 1,174 733 178 94 
6 | Double (duplex, semi-detached)... 6.6... - 65+ + see eee teers 29 16 3 1 
Till ARO WA TOLISIN Pur eee ake wie cee taees ncaa Se) thet ve eae em 24 10 8 - 
8 | Apartments (including triplex) .. 055-5 eee ee eee ee. 108 64 W 5 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 1,148 661 184 96 
HOnleRepaic Constructionwresiechetsise se Meat tein cto cece aes 187 162 12 4 
Characteristics of construction output dollars 
11 |Total value of construction output. ........-----+++-+-+-+55 615,850,985 75,623,788 69,588,958 60,710,470 
Detailed by type of construction: 
MOA Siripletdetach ed vesme teres = ets its 54 cue woke ead ene iacceh Pcie 457,303,769 60,201,122 55,031,689 54,638,709 
13 | Double (duplex, semi-detached) ........----+++++eeeeeee 25,482,372 1,893,531 2,121,544 1,043,826 
TENOR PTO Teles Gace en) 5 Ge Oh CM ENR INE OG Pie rt GO Se 15,888,785 845,097 1,875,784 127,986 
15 | Apartments (including triplex) ... 2... +--+ sess eee eee ees 85,963,692 2,996,917 3,817,768 3,322,724 
NGul Nonexesidential buildines, ly) yac ye 6s 2 ee ees) «owen area 31,036,208 9,624,817 6,628,318 ALP) 
17) Highway, roadvandibridge™.. 2. cra sue) olete) steele as =) se es a E 155,391 41,536 113,855 - 
{eu a@wWienenpineentneo ena © ectw ale stata Me twepteemen cn t-Ret aiteltelian ey 20,768 20,768 = = 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 566,098,370 59,043,950 61,599,000 57,279,271 
AO Gleenoconegudienont ocho oe poi OG aiae eG Sts 49,752,615 16,579,838 7,989,958 3,431,199 
Income statement 
De|Potalioperating revenUers - au -wameate oer ed a eMeue ise es) een oe 627,305,247 76,928,562 | 72,085,241 61,911,124 
DOW onstruction Teyenuels...<. 4.000 0s i) skreresiee gel alnke nie worms 615,850,985 75,623,788 69,588,958 60,710,470 
Poul Other revenue cmaerices «cols Gates lee vo naiee nue ance eee ch scene em 11,454,262 1,304,774 2,496,283 1,200,654 
D4 Totalvoperating costs (ditect). @ . wera ate) ote ober eae 509,060,039 53,498,748 55,573,390 48,663,173 
95/1 Payments to SUb-CONtLaCtOIs: =. scape age e te eeu ea ko 185,149,896 4,899,783 11,563,736 13,426,619 
DSi RN utod Cl Oe comtied Ruin eaina eae, nai PamBIE Rn ORea Starr aabaeaits Age aes tec” ats 206,370,166 34,315,355 SUS IMTIS) 20,707,738 
DTW Wiaeesl Onc feces, 1 o wrath «> ai air oacineiets aie Reen rere ae Late tater. 46,448,272 4,053,453 5,689,080 7,162,254 
DOM Salar tage Ol sc var ncce we roman. Vinee wiih Biased ceils Meat bleh ws -lleiee naka fasten to Peas 8,435,091 2,643,146 1,800,692 632,302 
DO Parada wees cles furs soma eur ede welnvmese ie ad tenkeneey terits to fa odie oe eae ere 28,000,652 944,254 Te 329) 1,639,344 
BH @EMer direct COSESs ww x & gile 6 eb) Se = oun & Oye aA Oe Os 34,655,962 6,642,757 4,528,778 5,094,916 
31 || Total/operating costs\(indirect), - 01. es ee ee et 79,127,563 15,712,873 11,976,235 9,923,094 
BOWS Gal apie ss OM gem neNNCe ee Ne oa ode rans lara feel cpa CA 30,053,379 7,146,973 5,401,141 2,608,010 
BG | sBad Gevis vane canoee cers « clietynucr etc ler rue e- oar ia mecca 622,067 20,861 79,398 Ue 
BAM MB inaricine any eeeke ete Geel ree ae bacle oles rycen eee 8,704,066 334,915 411,304 952,112 
BSu| MDepreciations i ccc co eet ale Gene ie) een Ee tice eontoiaas 4,876,431 1,567,781 909,518 471,781 
SEs Otherindirect COStS., «> ac eiviaea pe ses bla ics ace ener 34,871,620 6,642,343 5,174,874 5,817,834 
37 |Net operating profit (loss) before taxes .....--.---++-+--++-55 39,117,645 7,716,941 4,535,616 3,324,857 
38 lk Pro tit eon ee Pea ree RR se oa a oe ee ee 41,166,178 8,649,517 4,883,015 3,671,193 
SOO SSe At Revved Cue or cere themes. cen sn, eat Cera 2,048,533 932,576 347,399 346,336 
Capital expenditures 
AOu\Motal:capitaliexpenditures-cs = rag cas caencr ea Groene et =e ian na anny 5,040,229 880,363 952,700 765,353 
41 | New machinery and equipment...... +. +++ ++ 2+ 2+ eee eees 2,534,320 436,421 480,727 292,826 
42) New buildings and other structures. 5. 00035. 2. - ee 2,505,909 443,942 471,973 472,527 
Labour characteristics UTADeEE=ntonibre 
43 |Total hours worked by wage-earning employees ......--+-+-+-+++> 5,958,924 627,884 808,016 967,068 
44 |Total salaried employees... . 0... 00-00 sete rere tees 2,626 825 582 238 
ASG MTT COCR THC a A ex alae aaseete! oma AG qitaseey hen eae ence eRe 584 212 142 49 
A Gua raiyeot ar icinee te ole alg eid ince nica er Weg a eee) ee ea: 5 2,042 613 440 189 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1976 — suite 


$750,000 - $1,000,000 - | $2,000,000- ot 
999.999 1,999,999 and over!3 — et plus!3 Dee) 
{a 
Québec 
number — nombre 
Classification des établissements 
| 
56 98 62nlhotalidestetablissementsmer crete nt eke cis, le ck ce esas ee ne ene ee 1 
Classés suivant la forme juridique: 
1 2 ean Proprictainesyunlquccrmrmetaeeret tr nine: rei tact eateia te cet eee Rene ree eae 2 
TOS ESTA Mo NOON its gee Seis aanven ee atec aS Skoees E OUE Aeon en o oll laitead na 3 
55 96 ODI MSocictesaaesponsabilitelimitee sec ee ol se ee nee 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 

43 77 SOM Maisons sinples;detachees ent See lc). Akasa tid bot cee eae 5 
4 4 1 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées).2.....1)....0+-02020200e0 ee 6 
3 3 sen aisonsentaneccee ern te eee we Ae ee ee th) dae a ve ene ae 7 
6 14 ia eAppantementsi(y COmMPLISes TIIDICN) eran aimee maste eo een en mae 8 

Classés suivant le genre principal de travail: 

54 94 59 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations)......... 9 
2 + SUMED ara tlOns * ema came Mee one ee cc Se, ote Oe or nh tons Were ae Ber Ce Beater 10 

dollars Caractéristiques du produit de la construction 

48,989,968 131,993,023 223:9447/78nValeurislobaledu produit de laiconstruction) .. «5... fabebale: Gade y-alee tay 11 

Détaillé suivant le genre de construction: 

35,378,728 97,187,372 154866049 al Masons simples Getachees | aeaee sxcet hoo. 4 oo 4 cus us Sos Gr ey 2 ee Chae 12 
3,276,827 7,624,147 9552214 97a eMaisons. doubles (duplex, semi-detachees) < .. « « «.. » ele suelo ee so aimacle anion 13 
2,674,512 $,130,951 SO SATS Sala Maison senerane comme a macysccrenae, ced Sur g Geteye saeee y orsstae dart a loge ee ge ea 14 
O20 702 19,699,002 49.909 579" (Appartements (y compris,les triplex) occ eae aoe we ee Reap! Aamo ap ep erro 15 
1,442,199 ZSS1, 5515) O41 10987) IBATIMENTS NON-COMMIGIIAIES svc aes, caw «6 6 4 > 1k 10 Bigpe eeN  r Rae 16 

= - — Grandes:toutess:chemins.etponis seem tee uhh eeaciien: 0s 3% | 3 Ce ect eee 7 

- — ete Amines travauxid @penietariice At ceetas te 2 scr sg dm ee 06: 2 aes PES ite 18 

Détaillé suivant le genre de travail: 

46,666,675 126,037,795 215,471,679 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations)......... 19 

2,323,293 5,955,228 1S 47309 ORR GpALAUlONS oan ee MMES etc ee mnie nce ee Mee mt ams, eee ne aaron ch eearra eae 20 
Etat des profits et pertes 

49,813,822 134,818,904 | 230 747 po tulLotalidesrevenusid-exploitauiOn.. wigs cic ie oor) © By ames eae es 21 

48,989,968 131,993,023 PPO OU TIS WROTE ConnNeOnas pee ob a OOlG eee nite oc omoe Ses 22 

823,854 2,825,881 DES ODS UGE BAU TLOSTCVEDUSS Me enene tees amen Neer =) anni Ny «se AA pean era beans ee 23 

40,340,441 111,934,427 199,049,860 |Total des coits (directs) d’exploitation ... 1... 0.0. eee ee eee eee 24 

13,696,655 48,753,318 2a 5 098) Cola mPai ements Talisasous-tLartan ts aaa ani ee. ola ina fees eae er oa 25 

16,915,516 40,145,486 CStO0GT I OR Ntiteriaiixg Meme oo Mee eee te man SET nS io Tar sh) yee ee 26 
49393239 9,126,386 I SPASIOS GOMWS Galati cs Om ae a emmenrnmendn Ohad fF (SE ny tate Ao hehe 0s, Rte Sma ae 8 Soa 27 

247,606 786,439 D324 SOOT AT TAITeI CTS Oe mM ONE css bases, ue Aihad aN fad 4icn 8) 8 Speen terete ce ae, Bae 28 
1,906,616 8,401,046 TASS 9 S106 SveTionnains meee eA ee Me Meee Cee fe tea Be uel 8, he Ae 3 8 pane te a Readme meme 29 
2,638,809 4,721,752 LOZ STO SOU MATT LES COS dITeCtoM meee ih hatin) nena: eRe Satcrus faly. i800 s#A yA AE ed neues Otel meer 30 
5,966,708 14,356,405 21,192,248 | Total des couts (indirects) d’exploitation ........ 6-662 eee ea te ee 31 
2,294,938 5,652,330 OP 4959 3 CM liehiraitermentse Om tues se te cyigs chia Ss kG co Chat) 8. ay euls sSISeL ee o 32 

111,333 145,240 OTIS SAR CreancesiitcCOUVEADLeSenwen cote ck Sete FA nese A lary. Me Ry tad os Se mete th are aewe eee 33 

544,790 1,916,864 APS AANO SIMI Eam cern th. aaa maak Ue Me aOR LIRA Fo. 8h by 8 he SCRA SNe ete ted) See eee ewe 34 

379,527 594,124 953; LOOMIAIMORTISSCITICKT: Cem ema ins a0 enh ce bs ato Sa eG ents SORE ice hahah Ant, eer 35 
2,636,120 6,047,847 SOS 2002 SHEA Utres coutsindirectss mame nt nowy sat eters Sa5. Beto Wecee Match eoutheh S.e nee eee 36 
3,506,673 8,528,072 11,505,486 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts .... 2... 00... 5202 eevee 37 
3,584,091 8,793,903 ES S45 OS BON eriCe Sys cn earyeae ci once Tee cae © hs Guees 4. \e iA Gy Surtees vee? ean seri areas 38 

77,418 265,831 TSO TS SNSRETLESS sc. El LOOM NMG | tT ER UTS. Sy. Fl 70M Se Srl ahve 7h Re Sa rimty Sede aay TAGW Beas ee MMS 39 
Dépenses en immobilisations 
1,256,766 582,481 6025 66e| Lotalidesiinmobilisations 2 oie Aloe ole co ooe ice) oe oa eee ee ae 40 
671,079 310,762 34055 OSmmMachinesicticauipementmeutse ea nica cue 7) ee eee 41 
585,687 271,719 DEO mlmBauuments eEatsires stLUCUUTCS TCULS acm ririlaas, i rs) cae aau lieu MI Setelc isaac 42 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
number — nombre 
613,643 1,055,630 1,886,683 |Total des heures travaillées par les ouvriers salariés. .. 2... 22 ee ee eee 43 
165 359 457s \Motalidesiemployesia traitement: as raieie! ois) (ls ela yionet (o) =) oem forts fepeeltet Moke elc-Usiicika 44 
12 47 WPS APS DEEP oe gb Gute oO) Or Oeaceeea tae. Darmoeer bro loan aurielodcem 2 eMC MaesMoND e010 0g 0 45 
153 312 BS 5aH WINGiTeCt sos, aktasceyrric hem neues 41) or oe Mcmre saemami ome Ge sinaden tem aie nace ee 46 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE S. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group, Canada and Provinces, 1976 — Continued 


~ 17 $250,000 - $500,000 - 
Item $10,000 - 249,999 499.999 749,999 
No. 
Ontario 
number — nombre 
Establishment classification 
ialTotal establishments? eaeian Grea sas tials ekeuyercecrs sion) ogee -man sees 3,041 2,310 333 120 
Classified by legal entity: 
Dal; SolesproprictOxrshipieye cpap sla @ aif) > outros tenn) eyo kn a 
S's Partnershipe soesene ste ch sy ¢ cue ed ote cee ruteiee cot taste rte rier ee eo } Pod 1852 a di 
4 \wincorporated’companyis - «\ .) 12 tebe = atial= wet tnl ara aro ne mees 1,084 458 258 103 
Classified by principal type of construction: 
SulSingle detached ema. suacuene oie) 6 os) cent) sigs ie tsa) uns 2,826 2,193) 309 105 
6 | Double (duplex, semi-detached)... 1... +52 +s ee cree eeee 32 10 8 1 
ml Lows HOUSINE Meee eee aah Miatenen clue: Scone erly eines eer eRe 61 16 4 3 
8 | Apartments (including triplex) ... 1... ee eee eee ees 12, 91 12 1 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 2,646 1,954 306 112 
NON Reparg construction. Wear scctere ceded aivate fen ey a tage Peete 395 356 27 8 
dollars 
Characteristics of construction output 
11 |Total value of construction output ........-..5--05 05 eee eee 1,509,224,530 171,655,029 116,879,159 73,069,539 
Detailed by type of construction: 
f20|) Singleidetached! a oniec Gels eA ree qo sate coon Vereen 907,120,110 132,873,482 92,259,042 58,433,480 
13 | Double (duplex, semi-detached) ........- +--+ ese teenies 171,493,368 9,132,240 7,237,421 2,038,521 
CONGO AOR Stee okey qulenhokn Dao wkieemosuOnEMer ate Oger os ost corametrs) 2 co. haw 268,265,575 2,556,115 1,498,816 6,902,867 
15 | Apartments (including triplex) ... 2... - +--+ eee eee ee eee 104,464,769 5,987,371 1,726,632 1,812,344 
16 || Non-residentialibuildings# 2 5-5 4< <2 804 =e = «=o ee ere 56,595,249 20,826,964 14,157,248 3,882,327 
17 | Highway, road and bridge . 65. ee eee ee ce ee ee ees 303,904 3,604 - - 
(Se Other engineers viagra wis ele) s acs Saguewe Sach RS eee adem 981,555 2753253 - - 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 1,441,436,733 134,405,235 100,874,635 66,978,586 
DOuRepain constructomays deta -sirme chen eke) fetes ie eames te cet 67,787,797 37,249,794 16,004,524 6,090,953 
Income statement | 
21 | Total operatingrevenUe ... 6 25 ee we he es we 1,621,028,369 174,709,651 118,999,515 75,250,324 
Nol ConstnictonTeVvenue's, «sc, 5) vole cscs lec nel ot smog Suen ne drs 1,509,224,530 171,655,029 116,879,159 73,069,539 
PTAMMORHERTEVED UCSD pws, a co cacivo ut Gls eeeie Ge ae = ed re ek Merete ree ene 111,803,839 3,054,622 2,120,356 2,180,785 
24 |Total operating costs (direct) .. 0... 00-0 eee eee eee tees 1,309,445 ,057 129,841,950 93,168,221 63,085,210 
45 | Payments to sub-contractors .. 2... 22+ 20ers tees tee sans 502,877,286 22,059,775 16,861,823 20,501,629 
DNGAleNaterials cc pocie ak cites 0 Segetenslya weal St sham eerie en eee einen Mies 368,675,636 69,148,622 45,883,445 22,848,456 
Dba Anis LOM ieee AN ON a Sec Acer ee thee, Gries CRO PERO ck! 205 88,561,102 17,669,075 11,999,905 6,753,621 
tal ESSA cl Sop LUN eo Ok UO © chery SOM Wee rel ey A Aire cen eh Tas SO 15,300,581 2,402,750 2,194,805 739,156 
a) AIM Cte (s ns Ce Ri Rs bel re ee IA SU PRM (Ree ME Sere ch evade cD) Cd 251,275,929 4,331,936 6,502,328 8,983,165 
SOM Otherdirect: costSismcwancers Teen ayts cto we sale tec) Secale ty Le ae 82,754,523 14,229,792 D7125;9 0S 3,259,183 
31 |Total operating costs (indirect)... 1.0... 00+ eee tere reese 166,719,711 26,082,850 19,100,099 8,476,582 
EY ACHE MU ann) oes igen date duties AaenCcaceaec ro dacecetartrcss tora. 6 So 60,263,317 6,512,397 6,401,067 3,771,350 
Soslawadidepicmnse meer eos temech Meee ore Ue Ob eens enea 1,391,673 237,420 156,400 134,566 
BYU Siete Ses ao Be Oe die me LoOo ent Do oe Omerersb hh 31,452,168 1,412,954 1,056,925 868,584 
RedheMepreciattona siete oc tints ns Sense mene cle n ta anor ees 12,947,293 3,734,587 1,658,570 676,220 
BGul OtherindireceicOsts sim atencsecke eco see Menke nlc clspen ee sn Ete meen 60,665,260 | 14,185,492 9,827,137 3,025,862 
37 |Net operating profit (loss) before taxes... .---- +e 0 eee eee eee 144,863,601 18,784,851 6,731,195 3,688,532 
SOUP PLOlit wma cee ees Meee eke torn Chen ak teehee ty Cececicw cme nagene 155,918,704 21,850,622 7,604,233 4,098,063 
RONG Moest c, Are teen eae hele ec cime ce GG erent comme cel steam as 11,055,103 3,065,771 873,038 409,531 
Capital expenditures 
40)\"Total:capitallexpenditures. =. 0.: 52-year 24,120,927 2,619,654 1,518,837 2,914,733 
41 | New machinery and equipment......-...--+52++--+se0 5,554,453 1,176,786 810,048 496,564 
42| New buildings and other structures... 1.0.0. .-00 eee eee eee 18,566,474 1,442,868 708,789 2,418,169 
Labour characteristics number — nombre 
43 |Total hours worked by wage-earning employees... ...---.-+-+5 13,669,869 3,157,192 2,106,753 1,078,951 
44°\Total/salaried employees: 0. a jee = ree ee ge 6B ey i 4,600 740 713 298 
ASAR EDIT CEA: Ca teoe ne te ee oR hes Saas elena) es eyo ot alge) bs omenieige 1,022 154 188 53 
AGH Olndivects meee Cicer COCIra el gue) syee spa eye age Shines eo 3,578 586 525 245 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille6, Canada et provinces, 1976 — suite 


$10,000,000 
$750,000 - $1,000,000 - $2,000,000 - and over he 
999,999 1,999,999 9,999,999 - Detail 
et plus NO 
Ontario 
number — nombre =i 
Classification des établissements 
63 102 90 Paipuotalidessetablissements ov eect jew nee a ec ee 1 
Classés suivant la forme juridique: 
3 3 7 Bromrie talres Uniques © peeematen use ina sats hse co a a ame ae ange oD) 
oe Societesjennomucollectifys tyes Me neencns ton | eee nan a 3} 
60 99 83 OBnl msocieresiatresponsabilite Limitcevn tm hls rena a 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
54 85 70 TOM mEMialsons witaplesidetachees. 71.) sera wensich meen bile canara ee aceite 5 
2 5 6 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............-.-. 6 
5 4 4] IoSimeMaisonsentrarivees tes. Neen ens Sek pee ee ey ean ee 7 
2 8 i fu eAppartements (y7comprislesttrplex)) . ee eee eee 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
62 99 90 23 Cone ctog neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 9 
tions). 
1 3 = Reparations: tee eee ete Ae cae rk sold as ee een 10 
dollars 
| Caractéristiques du produit de la construction 
54,665,134 143,542,000 370,444,476 578,969,193 | Valeur globale du produit de laconstruction ................ 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 

45,024,403 113,909,051 235,588,216 2291082}4 560 Maisons simples detacheesa4.,. 4-2 che ous oh) ano ee 12 
3,765,533 11,541,220 46,919,599 90,858,834 | Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............00. 13 
2,950,562 4,709,068 54,402,798 MO58945) 34 ONlmeMaisonsien Tan Gee ec eos ust vise (es asi chen hast cuusegiescsaegsesm ce Rene IIS 14 
2,064,714 10,477,085 23,788,865 SSIOOTAU OO ADPalLementsngyiCOMPris le SsLTIpLeX) ue camel -ailey lo here ee ER Cop teagtE Rear 15 

859,922 2,905,576 8,738,396 51024: SiG teBatiments mon-domictiaires, -..4- asc 1a5 5 Suen ea ea eae 16 

- - 300,300 = Grandesimoutesy:cuemunsict Ponts) -1-),. 4... 1, euaemeue none Sue cane 17 

- ~ 706,302 my PAuitnes travaux deveenie? tos, oso oaclistusis les ches ee 18 

Détaillé suivant le genre de travail: 
53,688,543 137,045,013 369,944,334 578,500,387 ee aa neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- | 19 
tions). 
976,591 6,496,987 $00,142 426 S:8 0GumRepalallOn say ec Laem eet tre trenJeet ta eine eats An ate Ure genre 20 
Etat des profits et pertes 

$5,613,188 146,778,883 386,651,575 663,025,233) lotaldesmevenus d:exploitationsesit). o/s eee one eae cae 21 
54,665,134 143,542,000 370,444,476 S559 09595 a) ARevenuside constmictionity: et. nurs. alte cnet tte sit teers cee cas 22) 
948,054 3,236,883 16,207,099 SAO SOt04 On eeAutresircvienlis® amr gem ne neo nl ne sen Geme en eee gree 23 

47,554,427 123,182,556 330,787,105 521,825,588 |Total des couts (directs) d’exploitation. ................-.4. 24 

17,531,692 46,829,552 147,037,046 DS,USOs OO ealements auxesOus-traltantsy sm tone ae ec kemennn tite erie eee eenenemenene 25 

15,768,041 29,514,214 73,287,759 WO 22S: OSS MaMateriaux nett tara ester ttt er os ee Keen ene ee eee 26 
3,374,247 9,943,876 13,032,150 SARS VSIA We ne wh ener ae Sut oust ery ok aeare fi SMa ox Fe a 27 

615,889 1,464,087 2,844,877 SOS ROUT We Traitementsl O'R Mewar cety ety ae ots ee cogs etree meen che per 28 
71,795,859 29,106,471 76,209,519 EST IAG OO laimeTerrains tt mics coat ciate satus ee. sco Rene ee iter Eee eee 29 
2,468,699 6,324,356 18,375,754 DSro 0 OLA PMAUETESTCOULS CIKECESTa 4 ecm ns sitet a) cine] ol aheiieancaaeen mieen caret corr 30 
5,472,343 18,187,893 35,996,605 53,403,339 |Total des coits (indirects) d’exploitation. .................. 31 
2,082,360 7,543,432 15,854,405 185098 SOG iralreMmentsLe parte mate ma tetete Rone tae acre tometer tts eis come aan 32 

28,909 315,656 369,592 TAOS ON iGreancesitre COUVTADIESIe edit eae ner reine a ae rtnie: erie ce aaa 33 
1,136,620 3,213,904 7,875,411 Po, Ory LOM binaticemenitenpettsetcrccr sage tera eac mene inn eo ite een 34 

370,516 1,273,868 1,792,915 3/44 O:G/LT et Anortissementie tits hice © ote coord oe ein re Ea Ronen eELOES 35 
1,853,938 5,841,033 10,104,282 ISVS NIGH! o/ NEES CO NN ELICC Gis 6 Seolole oa lo 6 bln o eno cee alors 36 
2,586,418 5,408,434 19,867,865 87,796,306 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts............. 37 
2,898,291 7,850,808 14 14 Beneticese tecnico poate. ance (AW Gg Matic tueb naitsicd 38 

311,873 2,442,374 | 14 14 IB Ssate Yoel a). ce MAAR uO et Ce a I eae rh Apel sc. Oo: cS RENT 39 

Dépenses en immobilisations 

655,875 698,052 1,333,893 143795883! Total des immobilisations: -.6.6a5eeue oe ac «ose TN meena) Ske eion atte 40 

220,455 486,923 1,035,494 1,328,183 Machines et équipement neufs.........5 0000.55 eee eee 41 

435,420 211,129 298,399 1350511,7 00") Batimentsiet autres structures neufs\. 05h 905.05 als ie) telelie @e 42 

number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 

557,140 1,554,501 1,916,878 3,298,454 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ............. 43 

171 452 771 1,455 |Total des employés a traitement. ..... 5... 5002 eee cel eeee 44 

34 85 159 SAGE Directeegoncnse-dene tenets cae Me eee meta carsetietony Skew ait nat ae one em me 45 

137 367 - 612 LS LOG Indirect yc casee ee oan Re tle comonomer tech cee er 46 
eee | 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group6, Canada and Provinces, 1976 — Continued 


$ 10,000 - $250,000 - $500,000 - 
é pay Total 249°99917 499'999 749.999 
0. 
_ 3 (a 
Manitoba 
number — nombre 
Establishment classification 
Totaliestablishments sas ws eaten lake 2 ounisan yeu trainee taker curs 280 206 39 Bs) 
Classified by legal entity: 
Di *Sokewproprictorshipsc jaye ole Geel esl Sole ntruleries Rc tyiogs 
3 WePartnershiph scree, ene sue o\aieh ol camel) Weed Mie ste sgiataehale a Regs he tte } 177 165 10 7 
45) Incorporated Company inter es aati eee ce 103 41 29 5 
Classified by principal type of construction: 
5) eSinglerdetached) easy seit stele cds i)irh teu sear ane ai Re 251 183 39 4 
6 | Double (duplex, semi-detached) ...... +25 +--+ eee cere eees 5 5 = = 
FN ROW RAO USINIE Mabarueass eRe omens + Reyes, mar hORoL ins Cosson. aes caue ncn Ren = = = = 
8 | Apartments (including triplex) ........-- 54s este err ees 24 18 = 1 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 237 164 39 5 
TON mepainconstruction: fu. <0: fp tame estate setae cw cs open ct aan m 43 42 — - 
Characteristics of construction output dollars 
{Total value of construction output)) elas «re ce eee ele 183,030,169 14,701,188 13,865,869 3,024,427 
Detailed by type of construction: 
AdaleSinsle detached: nuehs. atoibes ble clave koro tere cali Crete 143,329,751 11,667,124 11,807,607 2,239,140 
13 | Double (duplex, semi-detached) ...........2--+++--052- 11,064,901 276,746 194,164 = 
Ha) Row cHOUSIIE mac hehe mame halo at his Wikoes eee et ee nem 872,658 ce 59,770 = 
15 | Apartments Gneluding triplex). 02 J ee ee se 23,001,271 964,607 334,386 560,034 
160) Nousresidentiall butldinege is be). Guede ve aye ett sie cee ot ener 4,532,969 977,925 1,256,709 225,253 
17 | Highway, noadiand: bridges. = jc. as. (siete ate eee eee ngs ore 213,233 = 213,233 a 
Gale Othemeneincerina <b we kcuefestelrasu site koe enemy et Rotem TESTO 15,386 15,386 = = 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions). . . 174,369,467 12,263,633 13,220,743 2,873,817 
\OMlmRenausconstruction tare herci- cual: Siler sie te clue er reee eaenne 8,660,702 2,437,555 645,126 150,610 
Income statement 
21) \Potaloperating revenue «2... sso sh ah oe eee pecs ay 193,462,955 15,017,806 14,117,455 3,215,054 
Dol! ConstLUGHONTEVENUes o15 css sasenl we © < eye ude top eaieette 183,030,169 14,701,188 13,865,869 3,024,427 
DS Othenaevenues eas 1h pe rae steaeie «ood ous) Pune Go Sena ack 10,432,786 316,618 251,586 190,627 
24 \Totalioperating:costs (direct) 2. 5 csate os 0214.0 tues gee 150,384,787 11,022,373 11,176,287 2,468,589 
DsnlPavanentstorsub-cominaCtOrs) wislsad © </ouciepede Resa age aca eae 56,486,246 1,665,996 2,751,956 1,191,793 
Dow imMaterialscl cru treks cits otath shencne Al sue mememe ican iay sts ca ames: 43,753,884 5,446,940 5,350,933 765,087 
PEN E CSS UU Nate ene Mone eln a Gainer te eons: eee tye 10,811,784 2,004,158 1,448,541 163,607 
DOU Calantoeb Ou. oy, cweke tee tech cre une e I RLCe uel tee nelkoqes ig ahi Sane Sean 1,900,702 228,433 307,365 11,338 
DIRT i Glen ae Od BARRO a ny crn. CarmOm Cen tore Pin Paar 28,501,492 348,553 189,326 194,509 
BOMIMOMMER CITE CL ICOStS wisi pa mninsere eitccs a nous ae) main eaten icin 8,930,679 1,328,293 1,128,166 142,255 
31 |Total operating costs (indirect)... . 1... 00+ + 2-2 eee rer ees 21,977,406 2,489,535 2,253,570 335,401 
BD ali SalanioslO se. ckencare aura wenn areirae non a iis cous Reker Reet ee eke 5,953,593 639,182 831,064 168,479 
BSH MB Ade DtS cr seei nem. cheteeria re ual tiemey Pele: i (oh ae Me Koay tae eareete 188,643 13,695 WSS) Siy(bls: 
SAME nan cuca thc sce i. etevoreuson wariehre © nd Con smenet en: Moc cenit erate 5,801,255 107,205 98,439 PAO 
SQUID OCOMAOe: Sn hemo nines SU eae Gre Do ne ame OOO 1,509,386 404,089 188,202 21,842 
Soul Otherandirect Costs o's. 5, oc 6 ie cueal@ten @ Niencuutns cpemceoretar eke 8,524,529 1,325,364 1,128,150 {19,288 
37 |Net operating profit (loss) before taxes... .. 1-2-0 eee eter eee 21,100,762 1,505,898 687,598 411,064 
BS: Profit © coe ic-soustoehe, hotel kde oir cderome ei heen ea eee 21,615,895 1,851,655 755,484 411,064 
SOU TEGSS els soe ere sei e oe Niioe oars oe eaten ee repsa nt ene $15,133 345,757 67,886 a 
Capital expenditures 
AQ) |Lotal'capitaliexpenditures’ 15%. os oi te ee © Gotten telat ote ete te ree (oit-N 851,829 221,808 199,296 338,084 
41 | New machinery and equipment... ...2.0+s see ener eee e ae 461,086 109,957 98,797 167,597 
42 | New buildings and other structures 20 0 oe ee et ee 390,743 111,851 100,499 170,487 
Labour characteristics number — nombre 
43 |Total hours worked by wage-earning employees.........-.+--- 1,601,288 326,831 223,409 28,065 
44) \Potallsalaried employees. o --< « «+ a sie eee PR ote ae 568 100 88 9 
ZU UP AIDA op Cheha G Oia nten othe cutcne. DON ORCeCecices | eee usc itcnes ona 123 21 23 1 
AGulimuidirecteaaptebree tc o cise autho sokese cine Coola, 445 9) 65 8 


Se SS -____— 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1976 — suite 


$2,000,000 
$750,000 - $1,000,000 - and over! Détail 
999,999 1,999,999 - as 
et plus!4 No 
—— + 
Manitoba 
number — nombre 
Classification des établissements 
i 8 ASW Lota osietablissements yaa rmeeswcacm ir tate, Gussie Gasireut are dates «eeate eee nant onene 1 
Classés suivant la forme juridique: 
UO He TAIT e Sauce Semin -vee ers eo Iodteeiic cranes pracsan) Gocran ve ysl ak Rew 2 
¥ = CAVES OCIOLE Te uyOMCOUCClilemiaiet te eter ee. iri, Gatch Gi Sco hae mga ae 3 
7 8 11) |) SORES GN lore DATE SY See eye Sr Gkee Oks on Ai emOeu a olaias Glecaee 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
5 8 TAIN alsonis SIT DIeSI etaCOGe Sys pee Remon Mig. oa, 2) so nam: eee PAE 5 
= = =) eMaisons donbles(duplex; semi-detach ees). ya0. jw ey are ase ole eee ene 6 
= = es Maisons Onan Sele way. Sons aap Abies «=k sud af s.e: 9. 214) 4, ue) CoN eon eee mene Deets I 
2 = 2 Me Avpantemenis(i COMmornis Tes THIDIES)\. Gir sie s cess! asics Me autre tewahatae oo es sub liane 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
i} 8 14 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations). ........ 9 
= = Ua RCD a NONIS | pny At tce ccle rs eves PONS, ONS eta gre etn tere vate uc Picked net any ha ae 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
5,465,396 11,097,358 13498 75,93 lH aleun clobale du produit de la construction. «4.4. =. ale cies sel) eid olisia ai Gens 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
4,236,866 10,634,118 102,744,896 | Maisons simples Sta CNCCS eet nD Bie tT aes set ane we keen, ah, LCR ene iad 2 
= - 105593991) ¢ eMaisonsidoubles|(duplex, semi-detachees)).. . 5 ~ 2 «ene + eee swe we 13 
- 463,240 BAD GAG mM MaisOnsiensnan SCC mw wea eck eer pe sys llcise fens ler wi RTPA Gu ae ne aoe we ear 14 
819,020 = 20323 224e Appartements (y, comprises triplex). «5 245. +. 4.2 + «uence ae 15 
409,510 ~ CSSD MA Hoo eo oad dwoem eno Oe obeadaacnonoaesbaaeese 16 
= — BS Grandes routes chenimns-Ct POMES.c 5 oc.» 6 c<.a%0) sae .ce. e, a, 6 8. eo, ea Re 17 
- — = AU ittestiravaluniderperiec ime: nsatay een eee enews eric ee titan ee 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
5,465,396 1057115292 129,834,586 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations)......... 19 
- 386,066 MOSS ASM RepalaviOlisa meme re ara rs the crn ae eine cl eee eee Se nen ee 20 
Etat des profits et pertes 
5,471,677 11,146,601 WA4 494 3624) Motaldesrevenus:@iexplOlta One. . 0.) visi yee cio? Fie a ee ©: Cen meUemeRa nl scene ee Goons 21 
5,465,396 11,097,358 34S 3¥/5, OS tMml MCV EN USICe.CONSUMUCHION @ + one eie sUaneyiel iets) «east ahs ce = sen etedicereae) (eieomeaesy es 22 
6,281 49,243 SFG St4 3 lt ATIEOSreN Cru SCE tata cr nies cialis casey ance boo bryot cate cc, soteeeteame eee ers Pee 23 
4,698,137 9,827,032 UUT192 369 otaliaesicouts (directs) d-explowtation . ccs «+ «ave 6 = & © scueei clean) ni ausitspaien sia 24 
1,854,049 3,486,157 45°59 Os POO MMMPAIeIME NTS. aus usOUS-tIalkaMtSin A cesus ats 4 ait she 5, uci Hie eae) oo noe) Ca een 25 
1,845,881 3,209,007 PRU SESTEN ORNS’ IP ISUATS HET costed at Biles einer en diy eect Renae eee CRA Sen Oks Suet or, Leto 26 
140,711 926,176 GRE StS OM ESA lash Oe Me Pc oes crak curse cS cel iach uit, oh Gy hoe 'eteh ovy eptsy cule eee Pepe 27 
62,128 10,000 12S ESS Sea Eralfemments LO emt Git sche) ee cacn ies ca Salagts Rated seta iak ey ae Peg ne agian eae 28 
717,210 1,868,057 DSSS. SSM ma lctbaln Sraee Make atee es «fe, aie anche les o, ha ssa ok Chien ta Sovak. eysevcera, hays, oy ne Ra 29 
78,158 327,635 302 Onl am me AItLeS COULS Ine ChSumN Ure ier tere cucu 1. hy ruts, ot horse. oy cuca a seek rae 30 
574,146 846,326 15,478,428 | Total des coitits (indirects) d’exploitation ..........2-.+-+-e0+e++0eeeeese 31 
385,457 168,329 = ONL OB Pim Maltrarte ments) OMe memes. osoie. cy cy so tedecl ty aces ee thos aos ated cu ep Sled “ve Bio g) Shy dace XO 32 
15,576 868 TAC SO Seale Crean CesumreCOUNTADICS ence tienes on utauiedcd aol. 4 faa Semi trea cue te 33 
31,098 95,880 554.00" G5 Onn arian am cementa® gunn ia Gumi nate hia eV tei ale bce cunt cen, ee 34 
64,835 104,989 1D S549 Wal Me AT OnusSe ne Mt wwe nut cette, 18 ea havSs's, hr (o, ny-acessyay a) husbio bisa spre Seatibets heel bye eae 35 
77,180 476,260 555.832 SUA TILES COULSITICINGCUS MEA ea eeeLA otis ir culnd acu: cease Ucackary te aca oe man 36 
199,394 473,243 17,823,565 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts .............-0-.+-00ee ee 37 
14 14 WIPES «| THORS Te Beale A eucl glo Gre see cna Oca alae tas omitoto oni ene ce 38 
14 14 - PORLESS t) Wey ee chara Wat, Wek Cla aden chad Bend erdietehe @. culentne teers neh tothe) eee 39 
| 
Dépenses en immobilisations 
15,678 33,306 43:65 74 (Lota desimmoobnisations «.0. sos esp ay mis mS bus) Gabi = ceed Aen eee ens 40 
Taine: 33,306 ASt6SymaleiMachines etséquipementneutsir ar, <1... scam 2.1, ) Suueiedtnis Sku sieuny see ee 41 
7,906 - = Batimentsietatioressenuc tame sue wtse sie eevee ce cas, ny ecrsuen tre secueeuraten cece enous 42 
number — nombre Caractéristiq ues de la main-d’oeuvre 
22,089 134,209 866,685 |Total des heures travaillées par les ouvriers salariés... 2.22.21 tee ee 43 
26 13 330 a Total desiemployesiaitraitementasis so cans wine tare ake aie rn ace ee 44 
4 1 fuk Dice tae teem aber (eta torte hii og an aOR Gre Bye GA ok nits. nage ae ae 45 
22 12 29 | Indirect ste weer oer eee sty cha MEN oe dy tee tenga 46 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group® , Canada and Provinces, 1976 — Continued 


$ 10,000 - $250,000 - $500,000 - 


249,99917 499,999 749,999 
No. 
Saskatchewan 
number — nombre 
Establishment classification 
Lotal:establishments; atc caokewe Gis ay Boeke see sa ee ee eer 309 241 30 6 
Classified by legal entity: 
Dal Soi origina vows s ooo. 6 dese woe 4 on oo bb eee } 208 199 9 eS 
Bi tite PartivershipsMer s tecu aoe 2 athe ei Gree cia ke Ge RCs acca a eee ie 
Av lncorporatedscompanyia sn 9a es es ane ee ee 101 42 21 6 
Classified by principal type of construction: 
Go| MGinslerdetacheden emt: mote. iret palst ek ehh Delano mer ree 270 213 28 4 
6 |) Double (duplex, semi-detached)» > =. ..<.. 9005 sew. ee cee 17 1S = =~ 
% INOWiLOUSINO rca. tee GAs eeme ci eet Meiers Cale Wee Tamar gs a = 2 = 
Sete Apartments! (ncludine: triplex) iin «cues urn uence arin icineemnas 18 13 = 2 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions) 251 183 30 6 
LO) | PRepairconstructionWanwanttse . eae nt eke nen tn eaeent ets 58 58 = = 
Characteristics of construction output dollars 
il Motalvalue of consteAcHon output ee se eerie iene endo Net ncuis 166,341,110 16,325,172 10,877,249 3,554,571 
Detailed by type of construction: 
Tue Singledetacheds saater ome aa. on ears clit iets ne donee 131,830,947 13,426,482 9,165,122 2,537,194 
113 |) Double\(duplex. semi-detached)... ....- savage oe oo ee 5,477,278 407,704 35,669 32,858 
A Sl MRO WAHL OUSTies atom Ne War sues’ tal sina ena Ie aR ern hare 10,965,680 = 548,694 = 
[Smile Apartments: Gncludinprtrinlex)iescwsn ct. alte wie oes cietsech tars sly 11,340,799 710,805 302,808 612,472 
(Gu Nonecesidentialib uildinecmenct.t omy nites > nee ere ene nee 6,256,261 1,757,153 824,956 339,189 
nia ENSH Wave cOAd ANGI DIGRO tw fh itn iretneiteuiet ts 6) at hao strn re Te tsievina a = 7 = 
Ome @themenginecrimscwwenes waves secur ent) siaeit ak) Nonsmeteen eee nee 470,145 23,028 = 32,858 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions) 161,590,069 12,914,827 10,338,688 3,390,659 
ZOR |S Repamconstnuctionwess samira omer hen net Cee ch en aioe ate tet 4,751,041 3,410,345 538,561 163,912 
Income statement 
2 | Total operating re venueh x 2 erciceels othe si se ie ees 178,042,373 16,639,814 10,950,621 4,005,608 
22 ConstracuomTevenue: 9. .csdeie elec ov ew oe es Hed ee es 166,341,110 16,325,172 10,877,249 3,554,571 
DIE Othesuevenyes' ame © otter kes cI HI ee ieee 11,701,263 314,642 73,372 451,037 
Datlinotal operatineicosts (direct)iiei a waaiabe + -02)su-) 1 ie eee ee 140,388,897 11,808,325 8,494,629 3,388,152 
D5 allePavanents tos b;CONtTACTONS: «ve ees a ane nccaiers ack ces ene 66,941,704 1,189,714 1,962,120 873,818 
DEA NeiNatenials:. ew wae o bom ce apie cee okt ech vara ae us eee 34,439,561 6,031,253 4,214,021 1,746,726 
a9) Wa Best 0) sant, Aree chor ach nov at hee ae tact eS ees 12,721,386 2,052,201 1,004,370 501,309 
Dal MES alaries On Micra) aidcatsy sich as Gece ek cx saiew teeters Op neh tear re wees 1,364,780 180,688 SAL) 16,750 
FS). Wl Re ha len ee ee eR oe AR, Se PSR aCe re ah By i 16,945,505 497,678 CPSs The) 128,755 
2 Nal @thendirecticosts:5. orc echo eaie mardi ai teeset eran ee meee 7,975,961 1,856,791 738,410 120,794 
Si imotal operating costs (InGixect) mm wera a> t-te eats eee een 19,135,445 3,046,981 1,420,480 400,975 
JOM | Galaries! Oe eee Genes nhs eo ap cwns one Rt nee mae ers 5,998,354 488,604 501,160 149,284 
B90 Budde btsteai a shin, Weesc aay cit: Gut ors eeNTY kine Ao ee eee 58,794 12,841 7,181 4,399 
SAW. GAB nantes Ba cyen ee Mamet aked waren Metcne ater hearers cee eho en Paar re ee 2,612,362 78,659 41,497 16,995 
3Om  SiDeprectalion ak AN cwoate, eNO ee ee ee eh cee 1,553,117 610,197 127,330 45,823 
Sele Oter dni Gire Ct COSTS wesw secs ae ea wy ee A i 8,912,818 1,856,680 743,312 184,474 
37 | Net operating profit (loss) before taxes... . 2.2... -..-0 020 18,518,031 1,784,508 1,035,512 216,481 
OSCIEProtit aan cess SP miss edt os eu tee etn eet scones eaten aes 19,657,846 2,875,527 1,066,288 216,481 
BOM oss ae hs hale hey WERE) Al Nivel cco Cheha aCe ReR ee aaa: 1,139,815 1,091,019 30,776 = 
Capital expenditures 
AO. | Lotalicapital:expendituresso0. - «se seuss es Segre ud ene 1,560,502 413,892 221,560 15,069 
Al@eNewunachinenysandceauipmient cee 2 5 sbrnele ces nian ane oie 757,620 205,176 115,042 7,470 
ADAmNewibuildingstand other structures: Sy.g.n.). ele t oui reeeel ene tae 802,882 208,716 106,518 599 
number — nombre 
Labour characteristics 
43 | Total hours worked by wage-earning employees............-. 1,835,699 339,725 151,691 81,032 
AAmaMhotalsalariedicnIDlOVCeSien | itcmnct ois iceite cel cken rent t a cite aakse 481 95 50 12 
A otelme DIT CCU pepe ecmemtaen te, Rehan Tne nce Ae er eg RRA amt eeu Cte F 99 24 13 1 
AGEN Indirect tak pee eee at i teen euop elena esl AMMO earnings ers 382 71 37 11 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de tailleé , Canada et provinces, 1976 — suite 


$2,000,000 
$750,000 - $1,000,000 - and over!3 101 
999,999 1,999,999 - Detail 
et plus!3 NO 
Saskatchewan 
number — nombre 
1 74 
Classification des établissements 
3 16 Ua otalidesetaplssementssa ts rane cre uc) oy Stun eirea's, Gs, cur eieece se iene opiate oa hath ce ees 1 
Classés suivant la forme juridique: 
= — - PROMMOTAMES UMIQES meomeubEd siee won ee) sues M ciah Siw este cot an hie nguyen eye 2 
- - SS RMS OCI LESTEMMOMICONSCUITMNW ranean ce slcrs Svs qurs< ws noel dem a OoGln ae aye 3 
3 16 Sass ocletes arespOnsapillvemimivee lain i ateltirs ccs 5. «ose, w+ © ey mate teen Bae cies 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
3 13 OBNIAISOMS SIMPLES CTACH CCS casi ey ne pe en se eeece utes es, ceca: “acum aeae 5 
= 1 Ip heMaisonsidoubles!(dupiexisemindetaahees) ian ys. 2 a: nia gue sees ears epee 6 
= = Dal Masons ON TAaNSee Mae ME ate & Ones laa els he ones 6 ee cis, oe mace eae 7 
- Z Lg MAY Dantementsy( COMpLISMeS MIDLET. 6c. sie nw @ wo ch ielpepeb atece manera amorene 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
3 16 13 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ....... 9 
= == = Reparations, Mae Sake cee ee ak sree Mew Ae et zeta el ai, res ich eeole 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
2,471,886 23,990,516 109512157167) Valeuxclobale:duiproduitide la comstructionjm . te. .)ar-p-n ss 8 getire eee se ee ll 
Détaillé suivant le genre de construction: 
2,471,886 18,432,263 SS. 7981000 s | MNiaisons sun plesiietacheCswae pew ee cNniey. ae SCREW AN. 3 tae or cuca ew metre 12 
= 1,170,739 3,830,308 |“Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .. 2... 6-2. eee ee eet ew ene i) 
= = LOA IG 298 Gm sMaisonsyenaraneCevan, «hive mowekiue, &. 49 bike) ine = pawsuees « cniee teen Sie ety pine cere 14 
- 2,206,031 [50 SOS So mm Appakremenis/(y) COMMPLISLES UEP IC Xin pe cotruksi Rates Gate fq fo ee oe Masai ieesae ta wide tony tore eerinstry ea 15 
- 1,767,224 ISO: MO OMB ALEMON To e11O N= C OMMICIIIAM CS tame ele ue tnyate, ts hase otis cere hes Coie tes canes eater cP emis Meme 16 
- = = Grandes LOU les, CHEMIIS CL PONES <2 ete tema feat ce oe en, ee. ew Yo ne Oe ores eee SI 17 
- 414,259 - AUINTES UAV AUX CC LORIC ari, pene ey tan segs bamaes ute berries Foy eee ee eee hierar 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
2,471,886 23.9990 109,080,492 | Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ....... 19 
- 596,999 Ai 224A WReparauOnsSig: eke vais mitt eee. en eke kre re eR Mei, SSO By ila | ti Sas a cae 20 
Etat des profits et pertes 
2,491,917 24,810,610 119'1.43:803" otal desrevenustd:explottation: » 2.2 « o cvaseit mer thw) Gh sikh ee teenies tone 21 
2,471,886 23,990,516 LOOMDICT MC MMKeventisde:constmictOns, aucdeaest Seeeaicesnoron. core tensa) 20s eae mee eee ae 22 
20,031 820,094 OVOD 20 Sheen tresirevenuSSweeetee mtn: neon ce faut sects mie a ics, «cuenta ep ee eae 23 
1,929,781 21,146,141 93'621-869"limotalides:couts (directs) \d:exploitation - 1. 4+. <2 ieee nee esc ess ete te ee Od ieee 24 
915,436 9,973,076 521027754 OmlisParendents axe sOnsatraltantsi0 snes yc eens sladehabons tans l=. aetna tenn oe ene os 25 
539,979 6,941,035 AY SO Ges Scum atchiauxe ny ney A An 6 oe eter fe cestode Se a oe due eowe lia Cline 26 
74,984 1,498,877 SSO GA Sm ESaicineS LOM ie. San Onin Sten Manet Naik eet 5 a ca tantinie Ne, eafpiedis de ene dts ue Aeon amare 27 
= 319,724 GDS G6SuMmE EraitementslOwe: meme Betas 5. foo c¢ sn ye ce ete td yous Qe eins Seren ore Pee otal pouete aOR 28 
369,002 1,505,258 TODAS OR merci Smee. CeMEMCTR fog. ugpice siete lc\us.Pouks reamed site. Eanes, see) Ge nsohae Rade ea 29 
30,380 908,171 ANSON AN Seal ATHRESKOOUIIS- CITECES Wien tacmeMt a bemecny, a! fo vo. sce ae: ceire te to vow cn sein Lot oR fo meer ela 30 
190,703 1,958,393 12,117,913 | Total des cotits (indirects) d’exploitation ...........-62 2.2 ee dee oes 31 
98,626 782,699 320s 7h-9. Sil MuBrattemenitslO ie op slew. aes amc rte cases denis cons intuame ta Reus, oS OeTD Caine AONE eter sed 32 
= 26,352 SiO Mam OreawcesnrreCOUVEADLes* fu. a. <catatacne eye Ole nis o's cite cdi eh aeayy gels EE eal 338) 
11,649 292,500 OL Ta MOO MINE IARCCILCH Ue re pn eeM Eerie, Gh glo de wails scl Ginynubeyea. he deter m eiwetday ch conan keoge le Rew ea aeau 34 
17,380 Doogie AGOGO Oailie Adiy OGMISSEIINCME U1 Poem ES UEP Rca INSITE a0 oie: Fo) gol tnt ge) Souesevnge! Get al vel ssice' eda) 1s Wougiaiab caste 35 
63,048 §71,120 SPE OA SAME AritHeS COUTS ITIGISECUSUEMy Mi eMeR take ite Sits, v> (6 ol ce: kr) 0.6 ud fe <8) celgorasl vicieans (a: (wine ee ep as edge 36 
371,433 1,706,076 13,404,021 |Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots ..............--.-+-0-- 37 
371,433 14 VAR SricttiCes. = ee ole aus ah Sus piciuniacais + El coed Shand b. eiboed seep! 38 
- 14 UE UTE a See a Aan ley te erty ier. ak ie Oe Hie Mie see ela merce ce tig Serle aN oes 39 
Dépenses en immobilisations 
= 434,309 475,612 “| Potalides imimObMisatlonss (ie t- sa 2.2 SPAMMER wm ee Mare Mee ere eos 40 
a 307,793 122-139" | Machines eequipenlentin cits aan weatur eee sii coe aioe: 2 ets Pini eea(e-a neem 41 
= 126,516 853 Soon aBatiments eh alltres suUCLUTESMEULS, we fe ese-sisa = lwellemeAs 15 SeeMeenenen amet anit eeneSe etarans ete 42 
number — nombre 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
10,648 242,992 1,009,611 |Total des heures travaillées par les ouvriers salariés... 1... . 02-2000 e sue ee 43 
9 59 75 Oalotalides employes antraitement: £05 eae atesi cs cs ent eri cic actie es meee eeu Ie eee 44 
- 16 ASSUNDITSCt Leen Tea eas: cours Px ecb arse a ec, ceepeigaeassceraale acs. teecht os Oe as? oe ace 45 
y) 43 QAM Indirect) cca see Sacipch peas tle sen Rees etek ws kos nex aoe cee oa oun aeheae geat e 46 
= oe ==) 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size 
Group, Canada and Provinces, 1976 — Continued 


I Total $ 10,000 - $250,000 - $500,000 - 
teu ote 249,99917 499,999 749,999 
No. 
Alberta 
Ia number — nombre 
Establishment classification 
(ulTotaliestablishmentS: on-set cote tein eres ee Perea staan erence 713 467 93 37 
Classified by legal entity: 
Dil gSole proprictorshipy. ste ener ee oe ern eens tl eer \ 357 339 15 4 
SU} BPATINCTSH Pix tee ara tar su estes mae hire rene cpt eee aL aa “a 
4 Waincorporateducompany, ee eae sa wo ke role prices reat aaa ean 356 128 78 35 
Classified by principal type of construction: 
Su single:detacheden sm eur unmcnce cae ein yee teute eka emery cc ere 633 415 91 29 
6. Double Guplext semi-detached) i= fff eet eee eee tne a ibe) 10 1 2 
FE MRO WANOUSING Mu ticwcer i iemrite mol nts (a sie elated ea eter 8 - = - 
ShiApartments Gucluiding triplexyi eee crest eet te nents setae iam ion 57 42 1 6 
Classified by principal type of work: 
9 | New construction (including additions, alterations and conversions) Si Ep! 91 33 
LOMPE Repair CONStrUCHLON! cus yen aucue ch vis nye oly edie dees Roam 142 135 2 4 
Characteristics of construction output dollars 
de Rotalavalue ob constructionoutpuet gs cu a cu2-e) tee eee ier heal 758,261,631 32,869,323 33,446,705 22,442,984 
Detailed by type of construction: 
IOP le Sineleidetached)sewa ae heawedit sie cs. <e, cso Re eee vie? aun voeae 571,977,893 27,141,657 30,159,570 15,663,005 
135) eDouble (duplex, semi-detached) ig.cuss 20: ce Sethe ye cen ee 20,952,710 525,497 802,897 1,624,041 
Lea SRO WAROUSING GAs etet eh aeueu eas acti: to! p yraks aaiin’'s neha eed cated nee 83,869,120 - 181,650 72,498 
158i VApartments(Gneluding triplex) 05 ce) ie ate ee eae eh) 60,502,746 2,005,607 446,772 2,651,959 
16:1) *Nonwesidential Dudes. ~ ois ees sae as es as EP Oe ee 20,561,731 3,162,614 1,644,126 2,279,688 
Aial| SHichiwayaroadlandbridzejay. . co ausee custo ta-us bens aces ey eience (eee 267,370 - 211,690 $5,680 
1/9) lmOthentensinecmnce vvea ew aocehrieicts cpaund (cose gale pa tygeas tac 130,061 33,948 - 96,113 
Detailed by type of work: 
19 | New construction (including additions, alterations and conversions) 743,777,807 25,460,154 31,252,761 19,420,854 
20 RepaircconstuchiOue-n-u+) eueustenenacete nel Chae ree Menem rien Mel ine 14,483,824 7,409,169 2,193,944 3,022,130 
Income statement 
Pion Totaloperatinvirevenwey. 5. cu. dacs ee «ive (2c anus Omen cask eee 833,944,596 33,679,740 34,194,988 23,718,836 
DAMS ConstructiOnre venue’! \1 tates ete hs ule Me tee tear ietten enema enema eras 758,261,631 32,869,323 33,446,705 22,442,984 
Sill MOthenmevenue? sucuns hos: tibe cece w be > yw leu .e 1 orien ae demas 75,682,965 810,417 748,283 1,275,852 
24a Totaltoperating costsi(direct)) =)... 5. csc dieu ro ee 661,700,182 24,749,765 26,015,584 18,473,181 
25 PavanentSitOrsup-COMtTACtOUS cme vcia a ai yesnete aie itera etells cei tee irs 271,635,809 3,479,963 6,800,526 5,668,650 
PGal@Niaterials: te yam ete e eee reer We sits eee, eat se ne erm ewen rs Be ete, 149,259,977 13,543,882 11,739,677 8,257,635 
Drie he ENE SIS SOSA Prt tla era ast SAR NCR tek Ny Tee 2 Pat IR Rach a EO OO. 48,347,800 4,491,980 3,079,835 2,168,437 
DO Sider Galariocs OM mneset Mew Pees stm Ware ree Meera ts Me eras eee eee 9,094,864 363,642 599,838 $06,401 
OMAN eet Coe ee ee Te et mer ce Car tent re eames 150,807,060 495,668 1,780,965 1,038,307 
30 We Other direct costsiptewelia Mele.) cus f+ sisi sys se SE ee tack oh rte 32,554,672 2,374,630 2,014,743 833,751 
31-3 Potaloperating cOstsiGingirect)) vga i- cease gous ne) ek eee teas 88,674,440 4,456,114 4,705,051 3,143,972 
30; 4\ WOalanigs | Oeen a sere eieeeeh Rote anne ego ene te a tons eens 34,007,980 983,338 2,013,252 1,445,072 
SYow ll Qa elite (ish Cheneerpernenedaanecricl Uiasemencl-caciuctae oace tetas BIN see are sehen 456,275 28,877 28,261 S20 
BAD MRMAUNCIIS ee ante teeta s Coane ceetceneun Gre a eee tt teen 26,880,927 159,299 139,394 363,162 
OP RDEDICCIAHON apereretit tas: sar heen ontr en theo ieuer ea Cote ite lie tellin 5,568,588 910,214 444,757 §57,017 
26 lm Othenindirect.costs Bays sortie. tte. SA Petene Ce he emer 21,760,670 2,374,386 2,079,387 746,004 
37 |Net operating profit (loss) before taxes. .........--+-+++-++-- 83,569,974 4,473,861 3,474,353 2,101,683 
SSMMPLOLit tec Mae cee ee ty e csme nace: tee tes cxnesce actin cemented cl eden exes materi 84,984,309 4,991,792 3,839,626 2,249,540 
39 in ISQGs aes apes Cache mates SMEG. oe: vnc) Mis ae tenlout tena nan te te tans pe reenrele 1,414,335 517,931 365,273 147,857 
Capital expenditures 4 
A (al Rotalicapitaliexpenditures muses ususikee alls: co feten ee -telt keene els 11,890,051 816,213 819,646 454,742 
4g eNew machinerveandiequipmiecntmrw-pary-stcusssne lke) Seen ene 3,241,179 404,621 386,384 246,064 
Ap nimNew Duildingsand other sStiiCpunesinn 021 anes scr cistienmeneiierien iar ses 8,648,872 411,592 433,262 208,678 
Labour characteristics number — nombre 
43 |Total hours worked by wage-earning employees. .............. 6,383,770 765,368 472,685 313,606 
4A Total salaried employees cao ete cise) es epee eta 2,295 140 187 146 
Ely ip MD) s@ckee 7. APRON Ay cr Oro O ORM ER MOLE: COPA CRY nck Oc an Ont pete APOE A. th $53 30 44 47 
A Gmalenldirect sc) saree wad ase ah siicl =) 0) huss (gees, el iden 4] wee ARs Lae cee 1,742 110 143 99 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU 5S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille©, Canada et provinces, 1976 — suite 


$10,000,000 


$750,000 - $1,000,000 - $2,000,000 - and over Détail 
999,999 1,999,999 9,999,999 = ot 
et plus No 
Alberta 
number — nombre 
Classification des établissements 
17 33 53 Po iiedotaldesetablissements,: 20< <ie cat are wl erays cree ed aenes Geen) eee 1 
Classés suivant la forme juridique: 
1 PLO PICtAITeS qIMIG UCSecdee cys ce ou sueseeaeee uh SERRE eee 2 
e = Societes.ennom collectifivg sam sickduseass tra) akeruiny acne meee mee 3 
17 32 53 13 Societesjasresponsabilite limitee ss 1+, .-cueetue er cna ene ee 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
15 28 43 2 Maisons simplesidetachees: i eus,<cn + be te cnbsievco MO Rue Pune 5) 
1 1 = Maisons doubles (duplex, semi-détachées).. . 1... ee owe se 6 
1 ~ 7 = Watsons (Gn Tanece: ike c, dyna, Moe Gast anlar (oa Gocen an ee Oa ae NI 7 
1 4 2 1 Appartements((y compris les’triplex),. 2 Gh. o susuahe Gs) cay ie se 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
16 33 53 13 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- 9 
tions). 
1 - a - Reparationst cant hccurss. Gan ots cain Rip ite eke Rakha me ee cre aie 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
15,019,130 48,106,774 248,629,830 357,746,885 | Valeur globale du produit de la construction ................ 1 
Détaillé suivant le genre de construction: 
12,145,604 41,212,671 187,866,345 257,789,041 Maisons simplesidetachcesn an 2) cua ae aaieie sis sa ears ime) aaa 12 
209,590 1,082,976 5,414,961 11,292,748 Maisons doubles (duplex, semi-détachées).............+-+.- 13 
1,402,531 367,078 SL 79,287) $0,666,076 Maisonsienranece deers sean ara at cay en eel een Demeester 14 
SOs 3369 tol nk 17,440,222 33,739,063 Appartementsicy<cOMmpnristes (ri plex) «mics sits tenets) cata ect emer 15 
700,053 | 1,786,278 6,729,015 4,259,957 Batunentsmon-domiciiawes sete a) ces cote ote, pote, idee ea een 16 
- - - - Grandes Toutes, chemins et ponts® {0.4 2.9. 4. «ps ease wae ene Nel 
~ - - - Mutresitravaxcde genic? nme crs + site fh scamrmepe etme a et cns G 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
14,056,202 48,032,364 247,808,587 357,746,885 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transforma- | 19 
tions). 
962,928 74,410 821,243 = RED ALAOU Sapencat geome ter Wat saimatc: Sivanircr ne chara mets ote sheet sarsat 20 
Etat des profits et pertes 
15,596,723 48,994,027 257,981,980 A971 8c302 ni Lotalides reyenus exploitation ce. isc. eeu un eieaell ois) oei= 21 
15,019,130 48,106,774 248,629,830 357,746,885 REVENUS: CECONSELUCTION s. < oye ay ac’e oy vty a, vay spot oe ST oes 22 
$77,593 887,253 9,352,150 62,031,417 PANIETESILE VENLUSCs eeeitievics: Piet cine cel ccuroure oo (nied ca ioe urate nS wea 23 
13,209,875 39,946,425 216,545,682 322,759,670 | Total des cotits (directs) d’exploitation ...............+.--. 24 
5,881,703 17,828,734 98,116,706 133,859,527 Paiements.aux SOuS-trattants) cccoe, verse es cicene lates aint isiileuree pt amementeneas 25 
3,983,020 11,611,307 42,899,121 51152255985 WCC TAAL soca ee cy bu sce ou eytpesietia, ey heros, orey aL anlar os a0 ghey 3s onary Meena 26 
1,116,058 2,556,512 10,096,081 24,838,897 SalninesUO#. 2a ee. hese wih se citer Cheenti es a cuenta a ae Re 27 
101,076 531,380 2,584,984 4,407,543 Maite ments Ome wre cete scares: whe sper rcdicet hen “a cage ae ee anes 28 
1,814,799 6,418,683 55,502,516 83,756,122 MRETTALNS: -s, Sareen cick cnse"sdicy ecules is) Sssyish oy ov inch vey vim aie eee momo Se 29 
313,219 999,809 7,346,274 18,672,246 IN DESO GT ate Co ard Ear teonce ees DO GUS aio Uaioe 5 Sc porte 6 30 
1,765,548 4,821,868 22,110,017 47,671,870 | Total des couts (indirects) d’exploitation ..........-....-.-.-. Bil 
970,315 3,320,560 12,194,739 13,080,704 SiraitenientseOl noe enc mann) G, ab ley ais ch Caton, col On een Ca 32 
28,531 39,150 262,913 35,826 Creances itreCOuvTables: (3. 5s. c.by5, 4, uel ey ww © oS SR 33 
207,218 354,896 2,232,559 23,424,399 FinanCOmenta cattle css cechin sae teas Sue elencine, i teae emails 34 
128,204 278,436 1,264,175 1,985,785 IATAOTLISSOMIEN ty ager syste ay cass) o's) es elkeb icgropch cules skeet Coo crate 35 
431,280 828,826 6,155,631 9,145,156 INT COG TNACNE (og org] Gabe Go due aie co gag mom Oe Ee 4 36 
621,300 4,225,734 19,326,281 49,346,762 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots ............ 37 
14 14 14 49,346,762 BERCLECE Smee cogs Alas Peart Sores ese aoa ace sy aa Seeks ee ros Chee 38 
14 14 14 = J qCeKu eh ay Och ot cane human gute: qeenGr cna) Tanto *Auemcnmcuneetaerite Ot ae t 39 
Dépenses en immobilisations 
260,986 508,954 8,751,849 277,660 |" Totalides immobilisations) = 50.4 oc cle cle De ee eee eet eee ee 40 
162,538 225,893 1,539,297 276,382 Machinesietiequipe ment mc UlSa i ius memrenst sivelieltel--rste eatin alana 41 
98,448 283,061 Waa soe 1,279 Batiments et autres structures neufs ...........0.220 0058s 42 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
153,367 355,836 1,356,285 2,966,623 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés..........--- 43 
53 173 659 937 | Total des employés a traitement ...-.......+--++++ee-e> 44 
8 36 140 248 Directed ox eee ae cre sen) hed pore oti. Serene wee 45 
45 137 $19 689 Giallo Snore ted a cep Un aoc hie eer al Aepioes qeltcnotn-estmn soon oc 46 
Al 


Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Size 
Group,¢ Canada and Provinces, 1976 — Concluded 


3 ; $ 10,000- $250,000 - $500,000 - 
Item Total 249,99917 499,999 749,999 
A) 
British Columbia!2 — Colombie-Britannique!2 
number — nombre 
Establishment classification 
i|) Lotal-establishments:.. e040 5 oe oc «ona ORM Rane oa 1,859 1,484 203 63 
Classified by legal entity: 
Z Dole ProprictOmsp 2h ste es so! a) ce Se eee eee oe 1.023 987 32 3 
3 Partnership c, ctace cs ccna, tre mara m4: ley cpio AR eater et Aa eeke re se 
A Incorporated companies 4 +o) ois eee eee een ne eer etn ia 836 497 eal 60 
Classified by principal type of construction: 
Sil) Single detached. xj wtaco\ ak sue x ch tno) sy a emt Mele ae 1,788 1,450 197 58 
6 Double (duplex, semi-detached) 200) cua e seein ve ensteen  i 28 22 1 2 
G FROW:TIOUSERE: Oa lel gts Soret why Sy nae ois) ae x, See a a 10 6 - 
8 Apartments: Gncluding triplex) eaves tn eke clement cl sense eeentet 33 6 S 3 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and conversions) 1,750 1,377 203 62 
10 Repall CONSHEUGHION: Gan 6. \ei enn ie wid taiie ©) wogiige! Ge ees ne SUS 109 107 a 1 
Characteristics of construction output dollars 
15 *Rotalvalue’or consirU cHOMOUtD IE yy. it nese nn) cis aaa at da 480,747,199 125,808,754 70,108,367 37,667,680 
Detailed by type of construction: 
ie Singleidetached's e2<i5 Mesaj ts see = GEE octet: poe eee 379,607,081 112,871,471 66,453,451 34,461,004 
13 Doublei(duplexs Semi-detached) cel iaus cure ach wc ays vou» - fe bteniptieoe 15,212,472 4,457,970 256,248 1,638,517 
14 ROWHROUCIIER “het aihy Got aries io) o's Oe ae eon om eas ene 13,492,208 1,474,298 = = 
15 ApantmentsiG@icluding triplex)! -alrisieysi fendi obwyeit) «(ape eMC: 54,420,294 1,111,857 T5135 3327, 930,555 
16 Non-residentialbbMldimeSwa ic: soos 2 0 gieeheeaies epee eae 17,988,024 5,866,038 1,885,341 637,604 
17 Vellsishyiehysumornclckatoliioyatel ch Seren ee Apa ceena ta een OM aed canis. = ~ — = 
18 Othemeneineering? tac s «gs vee 6 o 2 hh Chcetee ole usraokaue rm 27,120 27,120 = = 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and conversions) 462,414,976 114,172,812 67,620,118 36,565,854 
20 GPA COMSTMUCAIOM cies shale we eu stsu el oe cine ah eis Sirera ks Sees 18,332,223 11,635,942 2,488,249 1,101,826 
Income statement 
21 | Total operating revenue ....- 1... 22. eee eee eee ee eee 495,280,646 129,741,091 71,152,729 38,391,330 
22 GOrSiTNCGONTCVENUCY.«. cose Nicci ene. 6k ous: sa teem ie Secore ois 480,747,199 125,808,754 70,108,367 37,667,680 
D3 se Othemrevenuee: acs «cc hot hae @ eller o SUSE meee eee 14,533,447 3,932,337 1,044,362 723,650 
SAgie Total operatine:Costs (Girech)\. =. seis cul acrea a er eee niaan 404,317,693 98,504,992 $3,291,948 31,850,859 
25 Payments to sub-contractors .......- +52 +22 sees reese 132,709,473 16,729,475 10,338,562 8,725,040 
26 Maibersals ect aat ot ah eine by at) het igi e eee ee Oe wien sae ate 141,811,233 50,491,807 23ulA S550) 14,530,264 
27 Wages! OR Si Sie lar thik soit alga se eas, Peay ey me chat oho eee ae 40,897,425 9,886,147 6,034,505 2,513,746 
28 SalarieslOn et. crt Bee hc ouclake 6 Pita et osha ace re een 5,488,565 1,432,769 848,528 418,587 
29 PAT rona¥ pens siceeaMinsaea ct 8 a ate netey of ta) famine telcos) ae ene eee 48,527,083 7,036,376 3,040,628 3,762,124 
30 OthendirectyCostsye fx .c «9 ae Stoker Sra: eG) FP amhasmnagl eee meee 34,883,914 12,928,418 9,914,175 1,901,098 
Slap hotakoperatmp costs (Ndire ctl k.w.ke cual ase Jey ieahs eae oe 66,145,253 21,474,903 13,950,794 4,728,884 
22 Salaries hO wen erate dt iis abr Span weer anataiys ing) the ocean ce 17,520,325 3,975,585 2,287,075 1,713,981 
33 Badide bts’ a hice eda ds 2k Heh cosa ihc) ee hae so do nen ee 541,467 69,858 141,511 19,731 
34 FAN ANCINE ie cate gurd so sway eR ok SOLS Sua ad bee eee ee ee 10,045,260 2,413,114 986,004 $49,729 
35 Depreciation * coke tw ASN oe are api otk ates ten cena §,279,970 2,048,724 664,374 397,226 
36 OthenandizechicostSes 4 <p ashe we oad sick he Ae eee ees 32,758,231 12,967,622 9,871,830 2,048,217 
37.4) Net operating profit (loss) beforeitaxes: 2 so cps 2s ot nese & 24,817,700 9,761,196 3,909,987 1,811,587 
38 rEg cccage, itr oes os eae BUS Mean ONO e otc hie Oe nats ae eae 31,550,732 12,330,796 4,361,588 1,963,155 
39 WSO SS. vn ecee NN Shae a hat at Bosc 9 ehia’ ate a le. a ae eee ee 6,733,032 2,569,600 451,601 151,568 
Capital expenditures 
AQul Total'capital’expenditures’, a... « 6)» <)+. saexplCataeeeenene euen eee 5,973,083 1,385,949 1,678,555 449,151 
41 Newmmnachinenysand equipment ti.) laisse varanasi ite cys tee 2,274,491 687,055 704,063 187,015 
42 New buildings-and’ other structuress... su. s)liet 5) es) iy aie 3,698,592 698,894 974,492 262,136 
Labour characteristics number — nombre 
43 | Total hours worked by wage-earning employees ............-.- $425,207 1,524,389 883,820 331,085 
446 eT otal. salariediemploveesia... <<. s\isaeis uc co sucnspey cals Gu SS ane 1,520 456 231 148 
45 Driers Meslay Skat Sec CREATE chan et, Gate OS De CAA conan ne 382 92 66 30 
46 Indirect Gewese ike eastoisneneesas Gans geet eae be oe 1,138 364 165 118 
eis 


See footnote(s) on page 45. 
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TABLEAU S. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant 
la tranche de taille®, Canada et provinces, 1976 — fin 


$2,000,000 
$750,000 - $1,000,000 - and over13 Détai 
999,999 1,999,999 ~ eval 
et plus!3 No 
aa 
British Columbia! 2 — Colombie-Britannique 12 
number — nombre 
Classification des établissements 
32 47 SOU MRotalidesetablissementsr ayia. ya ee coy A ee ca cee ee ee 1 
Classés suivant la forme juridique: 
1 * 2 Piopiotaimesumigues! ee torcge = «crete yak Musee, «| aha he 1 Aes ee Oy ee > 2 
Societesenmnomvcollectih <4 4065 = kh. Sees ee ee Se eee. 3) 
31 47 SOR Psocietesta resp OnsAbibitedumutee ecstacy «0st Gc fe ote ease oe | a eg 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
30 33 DOM Maisons simplessd staGheeS: ana A sya Cosesscun cece shen < Tes oe en 5 
1 2 = Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .. 0.0.0.0... cee ee ee 6 
1 2 Lae Maisons tensranecere tl yin: A 00r Eh << dl twat cc ed ee ee 7 
- 10 2) Appartements (yacompris. les;triplex) ysis es ee ere ie oe seen nate teeta 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
32 46 30 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations). ........ 9 
- 1 = Reparationsé. Nat Mah. 5 1.5 RINE ae ees Ns Pee «eos Lee 10 
dollars Caractéristiques du produit de la construction 
27,575,061 64,914,554 154,672,783 | Valeur globale du produit de la construction... 2... 0... ee 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
25,698,405 42,842,647 SEALs PM aisons\ sin ples CtaGhces annear cc wes Ceaes <i ciency ame ean pelea car pratneaee. © PD 
1,168,129 3,747,103 3,944,50! Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ... 1... eee ee ee ee et eee 13 
496,726 3,077,189 8,443,995 IAISOTISHE TATE COutaty a ca certs nite aries Goes) ana eae i aab ta ie hes’ Rice, «eta en 14 
— 10,737,279 40,127,276 Appartements) (\COMmpnisseS tLiDlek) le err. Manian ain boii Came OUR trae cet eae 0 ee eee 15 
211,801 4,510,336 4,876,904 Batimentsnor-domiciiaires.: Pwr aes occ n's se Sr Mes Ce ee eae 16 
= = oe Grandes toOultesnchemims etp ONUSs muse Wis loti cue tie Rens 1) Gilet At annie kc uta tne eae iG 
- - ~ Autiestravaux:dergenies 5 32. .: cy «<< ane O ey AUR ee ), ~. eeees Pe oe 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
27,087,909 62,704,223 154,264,060 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et transformations), ........ 19 
487,152 22105331 AQS. 723 NMREPATAtONG Sey SEE ots = co REP eo ore SO teen eerie) eet ey tnan cetene 20 
Etat des profits et pertes 
28,508,341 67,127,387 160;3595/768 diMotalides reventistdioxploitation = uA dei: o> PRP eee ciel s cs SRS ee ses aad 21 
27,575,061 64,914,554 154,672,783 REVEOUSISICONSUOMON «<<. o°VEs, eienat eines ee cabs tt Me cnr ea get eae sar kes woah wee 22 
933,280 2,212,833 SISSO OSIM Al tre ssTeVEMIIS CMa B ce tris Ane e-U ly Aesth) = nce ch oI eee ec sy eee ear 23 
24,218,508 55,100,199 141-350-187" | hotalides couts (directs). exploitation! .425. 5 «cic fe) ere Gas 2) see eee ei 24 
9,255,005 22,299,342 Corso 4 Om PalementsralixesGusciiattan tse msmen cena samen ee mee oe meer emer ree meer 25 
7,768,885 17,517,589 PS STOUSS I Maleriaux: <2 0 wivge cee usr onl leo biss. kt ERGUAU SE REARS ROOSTERS Re aicetWOReat iis 26 
1,455,969 5,623,188 LORS GSES ON ye GalainesLOw PRON Reiter case e icy 2S RE Fo oI Be ie nc wae wR OE: eres ence Po 27 
141,478 632,111 2,015,092 AFATLE ME TIUS LO Gee naga Misa naw OTUs “ys aR moe Geert e teem otic ce aa cee eee 28 
4,531,878 6,620,253 OSUSS SSO 4 aTierrains) (RMA E Mw mote 2) 5 RRR Se ude toe RR Seay an ew oied 29 
1,065,293 2,407,716 OXOGMIDNAS | VANtresiGoltsTdIneCtGt ain at<, a. ceckcus truth eM te. shabed Aucva Gd, 80019 fpt EbweRem ghee scan 30 
3,104,154 7,786,403 15,100,115 | Total des coiits (indirects) d’exploitation ..........025+-seeee eee eeeee 31 
1,433,217 2,937,157 SMS SLO MM LETAILe nents OM RMR hy cus eae EMSS sees Rte ReneNet yo) tas. cc) Mate ae Corse, 32 
pl, 992 199,123 DIS GA Cr GancesarreCOUVEADIES. s,s RAIN Allie po iemsnae tees Oe at oo agate ol eR 33 
426,396 1,075,253 APS OFT ASL RIN ANGEMEN tg. e Makemem <p os gis) ctl SRA. to) oy wii Moy Na seabeN beats a eR ee ee COs 34 
183,215 908,938 TOMES Ue Annortissement Gtirwatatdc co & fre he ene Ie oS Seok els ae Mie 35 
1,077,318 2,665,932 ARIOTS ted All AniutresCOUtS AMGITECLS & svahe ure aed uth: age Patek ches ae eh ae Sak ee eee eee es 36 
1,185,679 4,240,785 3,908,466 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avantimpOts ............-.200 002 eee 37 
14 14 TAL SO ZT OMW BEnctiCes Me be Nets cathe oe TREE Mts ue eat eat te syc5) ca. fautems (elt ie Coste aR Ia 38 
14 14 BOT AAL | Petes: « sx sueactcdy ho toiai eh on Gia apt ora ws Bey ic bee a RD ry ar css cic oe oe. 39 
Dépenses en immobilisations 
127,092 1,761,332 $71,004. ||'Total des:immobilisations:.... ae ewaleeree se Eerie etl ~ erence 40 
64,182 323,374 BUS 802aIe Machineslet cquipenientinelis si mmeanenene ns ci cas) eet eeevien staat uence acini aieiear=ate aes 41 
62,910 1,437,958 2624202: ||) Batiments.et-autresistructuresmeudsy oyus & @ co sctcs ace anette ens ose © Scene 42 
number — nombre Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
177,594 672,265 1,836,054 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés..........-.00---0 2 eee 43 
75 176 A34u\ Total desiemployestaitraitemient) sue -errees Peers encin seers eee coe cee 44 
9 34 USHA) SDireCE a .o = Ree Pp, MA hae.7 tab heed Pou oe Rast eee tain hee eae Remon Lae 45 
142 DS3uhs Indirect) fx tose MER Rater acc” teehee Ht Rhee eee ot oedema 


Voir note(s) a la page 45 
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TABLE 6. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Type of Work, Canada, 1976 


TABLEAU 6. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération classées suivant le genre des travaux, Canada, 1976 


New construction Repair construction 
Item — Détail Total = ae 
Construction neuve Réparations 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments = Lotal'— Etablissementsm@ ee eek eee te wo eee oy 8,070 6,993 1,077 
Classified by legal entity — Classés suivant la forme juridique: 
Sole propnetorship — Proprietaires(Uumiquesy. asi cue situs iced eaegeun ee tst = othr aren enter ctied etn 4.760 3.973 787 
Partnership) — Societesjen nom COMCCILN 4 asi a teme sue elise ot coripy anos ane tlues oe ora ines Or 2 : 
Incorporated company, — Societes amesponsabiliteimitce cues te ee oie RIC reissue ne S3il@) 3,020 290 
Classified by principal type of construction — Classés suivant le genre principal de construc- 
tion: 
Single;detachedie=aMaisonsisimples| G@OLAGhCesh. ate <ieu car ance ee cn: Eaton nce ee ato Ie 7,417 6,431 986 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............. 142 118 24 
Rows liousingi—s Maisonsjentangee\ nas = yer imc sie ee ec ae erate ete Annee eee ete LG, 99 18 
Apartment (including triplex) — Appartements (y compris les triplex) .......-... 00-00, 394 345 49 
Characteristics of construction output dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction ......... 3,864,130,953 3,731,091 ,708 133.039,245 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de construction: 
Single detached’ —MaisonsisimplessdétachéeS ay. = «=o 7 a . sosieees eecemmneuti MAI oreuemensnans 2,668,196,901 2,571 ,106.954 97,089,947 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............. 256,839,932 250,669,438 6,170,494 
Rowshousine:- —yiaisonsenranceesr a Kumite, otis) tenis take eRe owe enn s oot er ED OR anomie: 411,846,334 410,624,668 1,221,666 
Apartment (including triplex) — Appartements (y compris les triplex) ..............00.5. 370,946,369 361,400,166 9,546,203 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires .... 2... 2. 2 ee ee 150,693,742 132,931,582 17,762,160 
Highway, road and bridge — Grandes routes, cheminset ponts...........+5+0+eeeuee 1,106,386 1,106,386 ~ 
Other engineering?-— "Autres travauxide senie? 3. ts): ae ne «2 os f= ee ee 4,501,289 3,252,514 1,248,775 
Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction neuve 
(¥ compris:rajouts, modificationsiet transformations. sac 6 5a ese wo eee cee 3,682,441,837 3,660,044,618 22,397,219 
Repair construction =Reparationstwser a were eit een cee eT tee eee ores teeny se. or ad 181,689,116 71,047,090 110,642,026 
Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ............0--00- ee eee eeuee 4,103,014,767 3,968 364,759 134,650,008 
Construction:tevenue — Revenuside consimction ...... >.<. 5 a4 seo «7 one eeeieee 3 864,130,953 3,731,091,708 133,039,245 
Otlier revenues = A utressTeVENUS0 — nto. eucicas ee Oey wea eh ot any oe ee ane ee 238,883,814 237,273,051 1,610,763 
Operating costs (direct) — Total — Codts (directs) d’exploitation ... 2.2... 2 eee eee ee 3,305 ,865 602 3,205,154,008 100,711,594 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ... 2... eee ee 1,249,708,340 1,232,317,105 17,391,235 
Mataieaiy ee Nsttia ae ce te sonar cone ahs 5 Apeals carn ae eat iris ae o-oo eta ari 998,934,655 947,989,834 50,944,821 
WrasesHOp Sa Salarmes lO. Be ce aon ca truclad oo auiah obreatoh Osis gar coka cee eo) eh atte ck ok Der 272,027,449 255,784,015 16,243,434 
SalariesOles raitemerits | On giames- Snetet.. eth oeran mun to Sean ot ee Nese ee ee 43,430,410 41,131,475 2,298,935 
[bated SAR COUALIG ween a caterers. fataeweue, Borie MC eat aee ett Som ra mite aticl al eat gn ee an ne 530,622,994 528,758,098 1,864,896 
Othemdirest.costs;— Altres COUtSCCITECTSs pies hap ee fs cveeie sete Scene deer, mucus amel cen ieaies 211,141,754 199,173,481 11,968,273 
Operating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation ................40. 459,531,293 436,093,005 23,438,288 
SalaniesllO' SMrartements 0 ys- ue a) peql stain teal coatysucdeue couel  aopGl) Seakes 159,782,094 152,587,083 7,195,011 
Bad debits = Crodnce trrecOUyiales ie aan 3% ierpes'e Ley scsusuy is gh sad ede e. veto tes ne 3,649,135 3,209,671 439 464 
Financing minancemonts 9. such 3, ysis) e acc ss Gue ene Wo oho Dern ola lie bee aie eer 87,186,738 86,240,349 946 389 
Depreciation —AMOLESSEIENE coe os as ne ns ee ee Oe OE Ee OBE Dees 34,239,807 31,878,242 2,361,565 
Ofhenaindirecticosts'— Autres COutsindinectsy; «cess sc fie Un cnret ae ryt eo eee meme hares 174,673,519 162,177,660 12,495,859 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impéts.... . 337,617,872 327,117,746 10,500,126 
PRONE ENETICE Ss sion tb Eee A Ras ct tra Va ioe oa a eaves amas abin? ofr edie RO at ce ME A pe 362,197,645 350,187,830 12,009,815 
LOSS SPOMES: eres gra ho Suk Doak Fe A eiger Mirv nels oma, Gotetpae nie Mca EGE enc PR Gea Meroe: 24,579,773 23,070,084 1,509,689 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capitaliexpenditures.— Totali— Immobilisations, . 4.4. «> oo. 2)4G seets Aine eee PES 52,269,837 50,926,996 1,342,841 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs ........-......-.0000- 16,579,099 15,858,776 720,323 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs............... 35,690,738 35,068,220 622,518 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers salariés . . . . 38,682,930 36,154,429 2,528,501 
Salaried employees — Total — Employés a traitement... 2... ee 12,579 11,867 712 
DirecheerD irects aes yea at era NT ee Sen coer nak bolt any ae aaa ae 2,870 2,702 168 
IndirecteenGire ctsmety et eC ene eee eee eS Oe Sgr oe eee ee Bee 9,709 9,165 544 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of Specialization 
in Major Type of Construction Performed, Canada, 1976 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de spécialisation 
par genre principal de construction, Canada, 1976 


Item — Détail 


8% - 45% 


46% - 65% 


66% - 85% 


86% - 100% 


Establishment classification — Classification des établissements 


tablishments — Total — Etablissements.. 2... 00. 0 ee ee 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 


alue of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction . . . 


tail by type of construction — Détaillé suivant le genre de construction: 

Single detached — Maisons simples détachées: +--+ ++ +02 ester ttre tee 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ....... 
MEMOUSHACh =<) MAISONSIeNnaMe Olan =). MANA ei: we «cet R se rire els) faite Senieivede 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les triplex). .......... 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires..............20000- 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts...........-...-- 
ther engineering? — Autres travaux de génie?. ee 


tailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 

New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction 
neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ..............45 

RAITICOUSTEUCTION —UREDALATlOMS. « ..PoweNe Nyce i os ainda © tn @ os paneuehye 


Income statement — Etat des profits et pertes 


yerating revenue — Total — Revenus d’exploitation ..... 2.2.2... 2. eee eee 


Bonstruction revenue — Revenus de construction 2... 2.6 te le ee es 
Smermrevenies — Autresrevenuse «.... een ard = sw ob Mera Swe ow gee 


rerating costs (direct) — Total — Couts (directs) d’exploitation ............... 


-ayments to sub-contractors — Paiements aux SOUStraitants: Pha Pee bcs en whe tl te © 
Materials Em NCAT CTIAUKIOM APMED SAS deers iar EES. 8g 9 WE Ce ies as) a Gate 
OMS Calalres LO me mn act) EIRENE Gees 3) ue ae Re ee sam) 3 lo) hate 
Peres raltementse owt. con 2 SPS fe hrny cpel T  A e n  huln a aeias 
SRC rTAin®. <p MRt ve a bee. 3 2 2a te eben a ba ae eg ae ke 


Saieridirect costs — Autres. conts directs eee nes cs op Ae le ws eee ee 


»erating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation .......-...... 


PTC SLO Trai tereritsn Ome «cc saucer tee «a auomtetle Rid huss aoe Snarelmemees 
BEER Dts (CicancesirleCOUvrabless. hic ete = ye es tete Ee a eye ws teedeeel s 
Berncine— hinancement rene cis: sop ke ees al eas © 2 ako ma ete sie. Gkaneeme 
Peete cration — AMmOCtISSEMONt co. uss seats oe we ow eat le Md) wel) ol ae te 
Miher indirect costs — Autres coats indirects ..... 2... 0500 sweep eet wee 


‘t operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant 
GENS 0 tok Ala ci Op lit nak se SON OM OP ba hae REED Pvt ato a Seem en ee 


PET CECTICOS | SNe ree oy -w xe UR es oo a ee eh Met RORY fens a a vo Rk Ee 
SR SMESDCTECS Oy cer TROT 5) 2s, ds ha ROW APEN YE POR si br a. aa. ta WINS Yale, “55 to0 etches etn 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 


pital expenditures — Total —- Immobilisations ..........-. 2500+ eevee eee 


ew machinery and equipment — Machines et équipement neufs ...........-.. 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs......... 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’ oeuvre 


vurs worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers 
TESS ach MBBS Toast sk‘c pRB asc ccd ho CR PMR ricci aoe are eee AC 


aried employees — Total — Employés a traitement ........... 000-0 ee eee 


Bete MOAT O CES: che teat soph rs ono) GAR PETE SOY Gee sae ehei ol Ve Me as aire tin tw be ol tere Ea 
«0 ie OTR PAG TEES ee ER ero cena te 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 


Total 


8,070 


3,864,130,953 


2,668,196,901 
256,839,932 
411,846,334 
370,946,369 
150,693,742 
1,106,386 
4,501,289 


3,682,441,837 


181,689,116 


4,103,014,767 


3,864,130,953 
238,883,814 


3,305,865 602 
1,249,708,340 
998,934,655 
272,027,449 
43,430,410 
530,622,994 
211,141,754 


459,531,293 
159,782,094 
3,649,135 
87,186,738 
34,239,807 
174,673,519 


337,617,872 
362,197,645 
24,579,773 


52,269,837 


16,579,099 
35,690,738 


38,682,930 


12,579 


2,870 
9,709 


481 


368,781,470 


107,163,658 
52,349,996 
100,860,795 
70,612,200 
36,436,524 


1,358,297 


353,188,065 
15,593,405 


437,435,415 


368,781,470 
68,653,945 


347,313,481 
141,083,845 
86,658,582 
36,267,975 
5,970,874 
58,668,097 
18,664,108 


46,928,432 
13,960,277 
237,792 
20,241,598 
3,006,515 
9,482,250 


43,193,502 


44,560,034 
1,366,532 


1,662,859 
1,070,361 
592,498 


4,665,785 


1,235 
422 
813 


number — nombre 


dollars 


678,566,628 


291,345,859 
112,972,189 
127,517,786 
98,125,971 
47,669,009 
470,063 
465,751 


643,386,182 
35,180,446 


753,270,024 
678,566,628 


74,703,396 | 


600,091,289 
240,906,438 
174,017,451 
38,943,900 
6,123,097 
95,762,235 
44,338,168 


76,318,012 
26,634,737 
358,405 
17,865,603 
6,141,527 
25,317,740 


76,860,723 
80,264,148 
3,403,425 


12,726,530 


2,719,182 
10,007,348 


number — nombre 


5,507,797 


2,076 
405 
loys 


1,416 


672,571,848 


367,251,896 
47,205,862 
133,412,553 
67,613,612 
$3,774,361 
636,323 
2,677,241 


611,824,170 
60,747,678 


700,186,217 
672,571,848 
27,614,369 


566,410,514 
205,588,260 
165,696,269 
53,287,335 
8,354,328 
95,504,266 
37,980,056 


71,853,819 


25,640,039 
844,844 
8,245,622 
6,628,725 
30,494,589 


61,921,884 
65,161,495 
3,239,611 


15,766,762 


Sse Oi! 
12,394,861 


7,585,579 


2,165 
560 
1,605 


4,982 


2,144,211,007 


1,902,435,488 
44,311,885 
50,055,200 
134,594,586 
12,813,848 


2,074,043,420 
70,167,587 


PINOLE ESS IN 
2,144,211,007 
67,912,104 


1,792,050,318 
662,129,797 
572,562,353 
143,528,239 
22,982,111 
280,688,396 
110,159,422 


264,431,030 


93,547,041 
2,208,094 
40,833,915 
18,463,040 
109,378,940 


155,641,763 


172,211,968 
16,570,205 


22,113,686 
9,417,655 
12,696,031 


20,923,769 


7,103 
1,483 
5,620 


a3 Qi 


TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of Specialization 
in Major Type of Construction Performed, Canada, 1976 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de spécialisation 
par genre principal de construction, Canada, 1976 — suite 


Item — Détail Total 8% -45% 46% -65% 66% -85% 86% - 100% 
Single detached — Maisons simples détachées 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total — ELAblissementsa oobi sen @ hte ert oer cco open ete TAIT 345 1,030 1,286 4,756 
Characteristics of construction output dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction .. . 2,998 ,5 30,204 201,681,434 420,348,558 446,803,076 1,929,697,13€ 
i 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de construction: 
Single detached — Maisons simples GEEACH ECS are ce Nis i a gh PUR Sete min rotate em me 2,536,400,820 67,971,239 231,235,191 339,116,818 1,898,077,574 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ....... 134,903,133 26,769,993 74,818,748 25,353,652 7,960,746 
Row housing — Maisons en rangée .. 2. 1 ee ee te et ee 132,333,485 50,651,600 44,552,587 26,155,616 10,973,682 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris Jesitriplex). . . 5. « se 87,675,488 42,675,228 29,391,445 13,420,763 2,188,057 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires ... 2... +e eee renee 103,045,496 12,795,639 39,421,981 40,330,786 10,497,09( 
Highway, road and bridge — Grandes routes, Ghemins et pontsaitees oo si2 water 880,614 = 466,459 414,155 = 
Other engineering? — Autres travaux de génie?. .... 2-1 es 3,291,168 817,735 462,147 2,011,286 = 
Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: | 
New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction | 
neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ....... +++ ++ +555 2,831,345,579 189,784,277 387,799,904 391,324,984 1,862,436,41¢ 
Repair construction — Réparations. .. 2... 1 ee ee es 167,184,625 11,897,157 32,548,654 55,478,092 67,260,72) 
Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation .... 2... 052s sree 3,149,064,616 224,494,948 480,458,848 454,022,825 1,990,087,99; 
Construction revenue — Revenus deconstruction .....-.- 204+ ee ee eee eee 2,998,530,204 201,681,434 420,348,558 446,803,076 1,929,697,134 
Other revenue? — Autresrevenus® . . 00: - sees we es sees 2 wns ane 150,534,412 22,813,514 60,110,290 7,219,749 60,390,85! 
Operating costs (direct) — Total — Coiits (directs) d’exploitation ......-..--.--- 2,530,618,833 175,227,749 381,001,803 368,375,756 1,606,013,52; 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ....-----+++-++0- 900,007,615 77,948,414 146,946,858 110,432,648 564,679,69: 
Nitorialse— Materiaxte, Shei s lite a.< te OSE Renate = as: a aPee ee: Peete Dent's oo) Chere tamele 808,489,881 42,340,772 111,269,497 127,186,963 527,692,64! 
Wages Ole Salairegl Ome tee. if. c.ty., a Reset ctee ta a1 a-17-) ramen Sete) oases 213,893,187 18,131,963 27,183,616 38,081,716 130,495,89) 
Calares Ob Traitementsu Oem icacts) ue tenemeeeeeti areata vy ae Sete ome euch © [27 a errant 32,840,661 1,203,499 4,108,761 6,588,565 20,939,83) 
Tiare Trains) 41: ea Meath in ae Ma MNIES cals bing MMs. le ote akers 404,704,806 26,782,269 56,265,728 61,113,757 260,543,05) 
Other direct costs — Autres cofits directs .. 2... 0 eet eee ee ee 170,682,683 8,820,832 35,227,343 24,972,107 101,662,40) 
Operating costs (indirect) — Total — Coats (indirects) d’exploitation ...........-. 368,603,582 26 460,465 50,750,864 49,362,996 242,029,25) 
SalatieslOl= Traitements! Om face) cys WheMGNeny el wom + fel meee alate 02) cre) ememlename 128,852,151 7,361,152 18,090,534 18,031,799 85,368,661 
Badidebte= Creancesdrrecouvrables|) Weiss wclgl dct dit nae oe Oe op eet 2,766,321 95,042 209,579 555,848 1,905,85 
Financing — Financéments.. > 24%) as Wee te Ne eles oie 6 an weet 65,630,994 13,681,145 11,215,065 4,889,915 35,844,86 
Depreciation — Amortissement ... 6.000 eee tee et et ee tee 28,187,988 1,713,812 4,734,109 4,868,798 16,871,26 
Other indirect costs — Autres cotits indirects .. 2... pe ee ee ee ee ees 143,166,128 3,609,314 16,501,577 21,016,636 102,038,60 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant | 
Fmpots eae ie Ao EON Pech ia Sn Anes ace cua yebeueitoween teh hb ower wares 249,842,201 22,806,734 48,706,181 36,284,073 142,045,21 
Protea B EN ELICCSs Pe menit ba ts conte ce Lane ot nce otro alent oR) sites Te al a) col nema ee 270,113,092 23,115,121 50,836,010 38,772,700 157,389,26 
Poste Rertestns | Fe Med Me ce NE rie Soke habeas. hen at Geen RN 20,270,891 308,387 2,129,829 2,488,627 15,344,04 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations ... 1... -. 66-0 e ee ee eee 34,412,700 424,761 3,695,359 11,841,458 18,451,12 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufS . 15%) 12s ee ee 13,695,273 257,595 2,324,483 2,588,635 8,524,56 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures NEUES! 2 nt ee 20,717,427 167,166 1,370,876 9,252,823 9,926,56 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers 
POSTON | rte Bocas 7 mR BOD, orn OUR iy ca cree er Goat Ga 30,923,195 2,363,031 3,813,261 5,632,688 19,114,21 
Salaried employees — Total — Employés a traitement... ...- +--+ 2+ ee ereees 10,046 507 1,386 1,651 6,50 
DIE LAC tt Dib Clr, Pecan eae @ Pe Pitas ih uate RRC RCRORTL TI at nia apaere wacapiacacer tt cic’ Teg 2,132 64 278 465 1,32 
LR AITe CH INCITCC (Sms eT UM Na ceria tucalstiritties alae iets ai (a a eRe ce 7,914 443 1,108 1,186 5,17 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of Specialization 
in Major Type of Construction Performed, Canada, 1976 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de spécialisation 
par genre principal de construction, Canada, 1976 — suite 


Item — Détail Total 8%-45% 46%-65% 66%- 85% 86%- 100% 
ae 
Double — Maisons doubles 
{ number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
stablishments — Total — Etablissements .......................--.4.. 142 16 44 3h) 43 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 
alue of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction .. . 96,201,441 4,625,117 29,845,268 23,739,817 37,991,239 
etailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de construction: 
Single detached — Maisons simples détachées............-0.--000---0-. 15,207,680 573,025 6,688,238 5,818,386 2,128,031 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ....... 71,246,250 1,551,646 16,152,337 17,845,635 35,696,632 
Bmaousine.—- Maisons'entangées. «4 Seats st. nia. cee en, . alee 3,777,931 1,246,537 2,531,394 - ~ 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les triplex)........... 3,945,928 | 3,779,352 - 166,576 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires ................... 1,533,513 710,978 686,739 75,796 = 
dighway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts................ 3,604 =| 3,604 - - 
Dther engineering? — Autres travaux de génie?.. 2... ee ee ee ee eee 486,535 482,931 3,604 — | - 
*tailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction 
neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ................ 93,699,704 4,282,204 28,297,959 23,739,817 37,379,724 
Bewarmconstruction — Reparations... ste ehe es oo sacs ce ea a i ee cles 2,501,737 342,913 1,547,309 = 611,515 
| 
Income statement — Etat des profits et pertes 
verating revenue — Total — Revenus d’exploitation ...................... 99,349,987 4,714,970 | 31,258,398 23,895,960 39,480,659 
onstruction revenue — Revenus de construction .................00-0004 96,201,441 4,625,117 29,845,268 23,739,817 37,991,239 
revenues’ — ANTTes TEVEnUSS 1c~ sO eI ts s vc eee 3,148,546 89,853 1,413,130 156,143 | 1,489,420 
verating costs (direct) — Total — Coats (directs) d’exploitation ............... 80,977,422 4,191,001 25,745,406 | 18,607,298 32,433,717 
‘ayments to sub-contractors — Paiements aux SOUS-braitants <0. Westnet ed Bocca RS 32,121,507 438,568 | 10,480,837 6,896,450 14,305,652 
Me UAISE RV ATCTIOUX eM ce rear erties os. NE 22,788,136 2,585,978 6,433,549 6,553,296 Te2eoRS LS 
Vages!0 eroalaires! 0. eae) An iatinrs 20 wt eea mm. cs. Gee, eee tl ee 4,206,064 842,117 1,763,839 648,021 952,087 
valaries10 Sa LTAILe ICN SCOMEMEt te. tte MARRS. 8 Te 882,244 54,619 324,935 111,663 391,027 
Hl = GOREN tiie. 3 0 0 See tO 2 SL ek, La 16,879,680 3,651 4,863,342 3,363,353 8,649,334 
memdirect. costs, — Autres couts directs | 7 08... 2. OE Lee, 4,099,791 266,068 1,878,904 1,034,515 920,304 
erating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation ............. 11,593,319 480,254 3,074,477 3,691,216 4,347,372 
Permiesuce—s Iraitements VOL mtr sts E NRE LO cons oe sg KRM bic nbc onus aes 4,219,953 147,688 856,411 1,520,986 1,694,868 
emacs Clan Ces iITECOUVTADICS i ae Ne eG alge wa kd Ge a aks he sates 74,169 4,501 55,428 = 14,240 
MericmechinancementiNim: ten cee oe | Re fh ae 2,288,197 36,029 1,019,308 375,514 857,346 
Iperccration\— Amortissement:.... .. a)otiies soc es Oe ene 798,573 108,826 | 269,708 184,099 235,940 
aucirect costs — Autres cobts indirects's. 4 12a 02 }Me) cme. wh eee 4,212,427 183,210 873,622 1,610,617 1,544,978 
: peas 4 | 
{ operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant 
mete ee LATE 8S Bepetioes Pet snide Tima 6,779,246 43,715 | 2,438,515 1,597,446 2,699,570 
Rm DCOCIICES ig. ER ae ctw nS ee, Oe, eR ee 7,236,434 153,838 2,483,964 1,601,730 2,996,902 
Rerermtcuics on tact. wets as te ee oe ER tS 457,188 110,123 45,449 4,284 297,332 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
fatal expenditures — Total = Immobilisations....................+.-05 1,050,723 156,933 112,234 110,210 671,346 
ew machinery and equipment — Machines et équipement neufs .............. 371,633 101,701 83,937 109,401 76,594 
‘ew buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs......... 679,090 59,232 28,297 809 594,752 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
number — nombre 
4rs worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers 
BicsHre tat 2. beans ARO IEE! Sti Rees ae Pele 648,508 118,940 298,088 83,744 147,736 
302 14 75 74 139 
66 4 20 6 36 
236 10 55 68 103 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry , Operating Statistics Classified by Degree of Specialization 
in Major Type of Construction Performed, Canada, 1976 — Continued 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de spécialisation 
par genre principal de construction, Canada, 1976 — suite 


Item — Détail Total 8%-45% 46%-65% 66%- 85% 86%- 100% 


Row housing — Maisons en rangée 


number — nombre 


Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments — Total — Etablissementsy tobe) 3 <order ee 117 8 46 19 44 


Characteristics of construction output dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 


Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction . . . 419,367,915 108,143,731 132,716,539 137,906,264 40,601,381 


Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de construction: 


Single detached — Maisons simples détachées... 2. + 1-0 00st ere tees 76,409,652 29,142,616 29,587,037 16,796,623 883,376 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ....... 43,756,790 23,459,581 17,011,897 2,917,762 367,550 
Row housing — Maisons enrangée:. . «wl oh ee 256,324,216 40,680,085 72,382,437 104,180,176 39,081,518 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris lesitriplex)?. ©. 2. vie 30,256,857 11,901,762 11,649,400 6,705,695 - 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires ... 2... +--+ eee estes 11,787,957 2,959,687 2,085,768 6,473,565 268,937 
Highway, road and bridge — Grande routes, chemins et ponts ....----++---++5 166,488 - - 166,488 - 
Other engineering? — Autres travaux de génie?. . 2... ee ee 665,955 - - 665,955 - 


Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 


New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction 
neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ....-.-..+++.5+5 417,830,559 108,143,731 132,397,915 1370735819 40,215,094 


Repair construction — Réparations. ... - 10 ee eee te tees 1,537,356 - 318,624 832,445 386,287 


Income statement — Etat des profits et pertes 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation .. 2.2... - es eee etree 459,291,954 121,788,481 139,009,615 156,624,684 41,869,174 
Construction revenue — Revenus de construction ... 1... eee eee ee ee | 419,367,915 | 108,143,731 132,716,539 137,906,264 40,601,381 
Other revenue8— Autres revenus8 .. 1.1.2... 0 eter e ete eee tee et te 39,924,039 13,644,750 6,293,076 18,718,420 1,267,793 

Operating costs (direct) — Total — Couts (directs) d’exploitation .......-.------ 369,274,820 101,980,209 110,035,760 122,508,597 34,750,254 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ...--. +++ se eee ee 165,113,798 41,054,540 46,230,623 62,675,387 15,153,248 
Mateniiisr—iMateniaus piece se enn oie x < See ote Ble ie nv greatness eine ae fe a 80,215,448 24,686,502 29,025,801 15,821,041 10,682,104 
Waves lie Salaires 1 OMe tiie en. ose Eenepe ye sy Sc etecnonsgd ip a mol ern 24,188,862 9,237,896 5,228,701 6,717,606 3,004,659 
SatfaneshOu Draitements £0 4.) << doy a cai eheny 2 2 = « EME a oie Ac 5,226,410 3,023,792 719,823 1,090,680 392,115 
Deets hime ALC Seaehi se NY Fate ok UCM Oe ee. 2 7) GPCR eR o.-2 camera mummies 1D 4 ch 2) 80,248,763 23,675,483 25,390,749 27,617,989 3,564,542 
Other direct costs — Autres cofits directs 2... ete te ee ee ee eee 14,281,539 301,996 3,440,063 8,585,894 1,953,586 

Operating costs (indirect) — Total — Couts (indirects) d’exploitation .........-445 38,238,575 9,148,460 12,064,259 11,989,848 5,036,008 
SalariogdOn— Traitementst Qtr ae & o.sitan its ismonmmeete elem (oo he deena made os (eke rent tee 13,206,445 3,753,384 3,611,698 3,681,990 21595373 
Bad debts — Créancesirrécouvrables. . . lhe ee ee eae 324,003 110,436 44,668 105,926 62,973 
Financing — Financement 2... . celle Deu ee we ee ee ee 7,401,978 2,262,449 2,171,895 2,238,626 729,008 
Depreciation — Amortissement .. . . . 0-2 ee ne te ee eee ee 2,082,802 447,641 530,150 718,853 386,158 
Other indirect costs — Autres cofitsindirects .. 0... ee ee ee ee 15,223,347 2,574,550 §,705,848 5,244,453 1,698,496 

Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant 
im pPOCS PAP eMe rule, cok emt he) oc eos aie gs rok Reeth ec toga 51,778,559 10,659,812 16,909,596 22,126,239 2,082,912 
Pivoiin =astoitsiteocy kaed 2 cle) ay OP GURUS PACE G, cs Otic SOMOS CD Ch ts chy) Sete er eat Gy Pi Oa 00 $3,382,553 11,395,789 17,130,447 22,160,648 2,695,669 
Pocaratet Rerties ec cs Re step ee ad dere SRR a Coceten. Cae kr Reem cs orate Case geeeee 1,603,994 735,977 220,851 34,409 612,757 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 


Capital expenditures — Total — Immobilisations ... 2... - 1+ ee eee ee es 13,571,213 302,320 8,602,376 3,084,243 1,582,274 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs ........-.+..5-: 738,922 141,683 108,044 401,114 88,081 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures neues... oko 12,832,291 160,637 8,494,332 2,683,129 1,494,193 


nae ae tees eee 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 


Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers 


PALRRIGRIET: oe en GEV cei nics: RE Aare ele ose RUSE RO 3,387,250 1,347,231 743,409 887,863 408,747 
Salaried employees — Total — Employés a traitement .....--- 62-2 +e eee seers 1,106 421 305 266 114 
Dikeet = DICCCES cs as cao ee Sora eae ceras Rekha ee +5) enna tee dag 8 ea eS 361 239 47 48 27 


Tndirect=Jindirectsim Wwe boas. Ci Riess ue ans. co as a SAMA grits? eimai 745 182 258 218 87 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 7. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of Specialization 
in Major Type of Construction Performed, Canada, 1976 — Concluded 


TABLEAU 7. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques d’opération suivant le degré de spécialisation 
par genre principal de construction, Canada, 1976 — fin 


Item — Détail 8% -45% 46% - 65% 66% - 85% 86% - 100% 
Apartments — Appartements 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
Peraplishments — Total = Ptablissements 2 llas 4 -i gis 2 jee sell sete ase ae 394 112 71 72 139 
Characteristics of construction output dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 

Value of construction output — Total — Valeur globale du produit de la construction .. . 350,031,393 54,331,188 95,656,263 64,122,691 135,921,251 

Detailed by type of construction — Detaillé suivant le genre de construction: 

_ Single detached — Maisons simples détachées.... 2.0.00. 000 eee eee eee 40,178,749 9,476,778 23,835,393 5,520,069 1,346,509 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ....... 6,933,759 568,776 4,989,207 1,088,813 286,963 
Row in Ousing a MaiSONS:GMTaNCCe vx, a ede uckates ces gps. cs Bake pay beleR anes sic ts ene 19,410,702 8,282,573 8,051,368 3,076,761 - 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les triplex). .......... 249,068,096 16,035,210 53,305,774 47,487,154 132,239,958 
Non-residential buildings — Batiments non-domiciliaires ...............000. 34,326,776 19,910,220 $,474,521 6,894,214 2,047,821 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts.............-.-. 55,680 - — 55,680 - 
Other engineering? — Autres travaux de génie?. 2. ee es 57,631 57,631 ~ — - 

Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and conversions) — Construction 
neuve (y compris rajouts, modifications et transformations) ..............-- 339,565,995 50,977,853 94,890,404 59,685,550 134,012,188 
cen amconsimction——Reparatlonse ey ae coc ace. © Gcres Wo bra ky Sues earch teen 10,465,398 3,353,335 765,859 4,437,141 1,909,063 
Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ..............-.-.200-- 395,308,210 86,437,016 102,543,163 65,642,748 140,685,283 
Construction revenue — Revenus de construction .........-..-+--+++++0-. 350,031,393 $4,331,188 95,656,263 64,122,691 135,921,251 
Buiremrevenue ce vANtresiTeyenlis oases on Ce a me ure co aie es oe 45,276,817 32,105,828 6,886,900 1,520,057 4,764,032 

Operating costs (direct) — Total — Cofts (directs) d’exploitation ............... 324,994,527 65,914,522 83,308,320 56,918,863 118,852,822 

| Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ..............00- 152,465,420 21,642,323 37,248,120 25,583,775 67,991,202 

ErCerral Swe sa NAT CIA Nee ps beet neawone rd eeeR res ako... 2 SosekWai muse cty Bede opera, Aes eases 87,441,190 17,045,330 27,288,604 16,134,969 26,972,287 

| pest OleaG alates. O mre Ome WORE Cie tai Ot rue hos ee ncn en adnan Oey sk Mie eon 29,739,336 8,055,999 4,767,744 7,839,992 9,075,601 

| Beanies! Oeeairaitements'O -.).. 8 bake ey, ier ee AN 4 8 oO Me Mueniupeeess Jos 4,481,095 1,688,964 969,578 563,420 1,259,133 

SEP SL CIVAINS ume t ence fie ye ellncnudc cr ots igadieve sila a te oi pci Ysa seabed i 28,789,745 8,206,694 9,242,416 3,409,167 7,931,468 
iinveiicirect.cOstsi—-Autres.couts directs 26.4 ea eee He ee Hohe oe 22,077,741 CLAS PA) 3,791,858 3,387,540 5,623,131 
Operating costs (indirect) — Total — Colts (indirects) d’exploitation ............. 41,095,817 10,839,253 10,428,412 6,809,759 13,018,393 
Beriagies! 0! Mitraitements20.1;.6,. OMe nen sin. voce SN ne las Ak 13,503,545 2,698,053 4,076,094 2,405,264 4,324,134 
Banigebts —Crcancestrrecouvrables , adeinies +. 6 4A 6 4s ee ehece bol nthe fee bevle ove 484,642 27,813 48,730 183,070 225,029 
Reh Ce Pa anOCIem tle be Ela Minas) ¢ So gs, sd ak eee em soo gas ba a at aa ole Bes 11,865,569 4,261,975 3,459,335 741,567 3,402,692 
Peeepreciation — Amortissement soa bce ke ee ee ee ee 3,170,444 736,236 607,560 856,975 969,673 
ener wdirect costs — Amtresicotits indirects ..... 2.6 2G pe ee we ee 12,071,617 SUS 176 2,236,693 2,622,883 4,096,865 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant 
MD OtSma ne cree ewe re Pret riee dvr hk ace tite Bee cisco ih aks ah. sii, Te La ta 29,217,866 9,683,241 8,806,431 1,914,126 8,814,068 
Beit BON ICES i erece Meee: Mecca oes AI eiclik Mil in kos ae epaee nytreins akon abe 31,465,566 9,895,286 9,813,727 2,626,417 9,130,136 
SG SIRES. ce 3.0 ERS GRGECE SIG S4 RG a oes Re Bucy Gy aah coe ee 2,247,700 212,045 1,007,296 712,291 316,068 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures, — Jotal'—Immobilisations . 524. 4.65- 52555005 05 eu eee 3,235,201 778,845 316,561 730,851 1,408,944 
New machinery and equipment — Machines et ¢quipement neufs ........-...... WIS rap 569,382 202,718 PAPI) 728,420 
New buildings and other structures — Batiments et autres structures neufs......... 1,461,930 209,463 113,843 458,100 680,524 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Jours worked by wage-earning employees — Total — Heures travaillées par les ouvriers 
Balarics . Stee. e By 52 3 Pe < : See hice A. ete: eas Bs 3,723,977 836,583 653,039 981,284 1,253,071 
Salaried employees — Total — Employés a traitement. ............-...-.--, 1,125 293 310 174 348 
erect Directs Wt bee ee TRIN Sok ih cc Semen Eee ahs Bad 311 115 60 41 95 
Bere Cte 1 Gibe Ot Seantors atincn ayers enyrienetnsir neh rare teae Hin MN Nay Aa eh Re Ee 814 178 250 133 253 


See footnote(s) on page 45. — Voir note(s) a la page 45. 
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TABLE 8. Residential General Building Contracting Industry, Financial Statistics 
for Establishments Reporting Balance Sheet Information, 
Classified by Size Group,® Canada, 1976 


$500,000 - 


$750,000 - 


749,999 999,999 
No. 
number — nombre 
ful‘ Totaliestablishments..s.7.c4c oto See ee Oe ee 842 247 110 
Income statement dollars 

Dy. otal operaping revenues a. a nape ole a tema esr tans INA TP 2,175 628,007 150,209,924 96,571,156 

Bil Construction TeVenuememe . | seteenenits se) > Pleee nomen ti te icine ces 2,059,375,580 142,863,969 93,884,747 

4 Othemrevenue, ewes nit ks «rien. co eR Eas Oe an 116,252,427 7,345,955 2,686,409 

Sal Rotalioperatingicostsadirect)ic aiuya-ayu ie eee ee a ee 1,771,795,293 122,562,757 80,558,703 

i MERA Men sit OLS D-CONTEACTOLSNemenn es fied) a ens on eee ee 777,618,857 48,307,913 34,062,665 

idl ie Mationials: see ats yates ee AR MRI mm 5 See Ts to SP ee 431,137,781 35,631,504 24,698,105 

8 Was eee ck TEA, ck AMD Cee Ln col MRE Ie Bn hn Roar 129,595,947 11355533929 7,106,092 

SD li STEW eR: SAI Tk, Sl ain Eee Poa cict aly AER) iin) coun ute IAA Te 20,964,199 1,189,754 530,668 
OMICS et eee eae vay th Ok NO Pen ORC A URC el ARMIES Gooetae  b 343,393,557 18,796,814 10,751,991 
11 OthendireclicostSina Gi tras ewe oteknean oe neat ee eeale <a) Sueieeee 69,084,952 5,082,843 3,409,182 
124 Lotaltoperating costs (indirect) 2 ayaeror > <hnoe ene eee 233,167,270 19,097,936 10,701,338 
iN} Salaries LO so. e hee lo en AS cet cet, She teow agen ee 91,750,810 8,221,792 5,344,608 
ai Radkdebtsy. .. See... ; Co SERRA . | CLO Oe 2,369,220 299,200 114,251 
15 FINANCING: 3 re. 2 Serene, 0 oat SECs. ay.<: 0 a i, caredepaams $1,147,617 2,957,084 1,542,802 
Gu WED EPIEClAON rr... ceretmnie: «| or ielehacuee tate. cee: FAC a eaten, 3 Sa 13,106,378 1,582,413 598,497 
D7e wOther indirect COSTS: im ans ahs, sae oo ol) Se EE Eat coe eee 74,793,245 6,037,447 3,101,180 
18 | Net operating profit (loss) before taxes. ................. 170,665 444 8,549 231 §,311,115 
LO MOPTOn tye Ay A corey ata: ch Sis) chee cet ho gene wh eee oe 180,443,162 9,538,609 6,112,716 
DOVE ICOSS Wea cc eee RON co a Coe LN co oh er I en roared 9,777,718 989,378 801,601 

Balance sheet 

DIM LOtaassetsc,, = ce CRN cok nc, Ae ca eee 2,499,147,421 155,825,583 82,550,478 
2D i@ashrandsshort-tenmunvestimentseneurmen aie a eieneie camer tteneene 68,262,344 9,778,433 5,071,875 
93 | eA Ccountsstecelvable awl pee eric nee ne ies inne 315,228,178 15,336,474 WALA e722 
DA SPeTHVENtOReS MeN renee tks ke ogi Aas ea ec oo 1,378,196,650 70,252,443 46,083,246 
Sie Othemcurrentassetsmea en te Paes oes oo Fk ae eee 45,136,051 4,537,043 PDS 
D6 | ixedkassetse. | SMS MP. so che Mes cs So bE Gey oe ees 426,915,704 41,007,592 10,705,292 
D7 si sO themlong-teimm assets; mere. ak va aes, cc ee ee 265,408,494 14,913,598 SLOTS O 
2S: |(Motalliabilitiesrand equity; 7a a ae en eeeeeneeee 2,499,147,421 155,825 583 82,550,478 
29)" Currentiliabiltticst yest os <0 bP ets A ake clot TM ork apts oe 1,232,351,815 62,119,934 42,710,263 
BOR bone-termuliabilittese’ cnoke,: «yee tee a oe 851,477,172 54,157,400 18,561,001 
Sa) MEG uit ye Meee ee sete im ee ote oo ee Oh an ee, ae 415,318,434 39,548,249 21,279,214 


See footnote(s) on page 45. 


ee 


al PA 


TABLEAU 8. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, statistiques financiéres 
des établissements fournissant des données relatives au bilan, 
classés suivant la tranche de taille® , Canada, 1976 


$10,000,000 
and over 


$1,000,000 - $2,000,000 - ne 
1,999,999 9,999,999 x eal 
et plus 
NO 
number — nombre 
231 213 Atiee eLotalid csetablissementsy arc ie, os Ae ace 4, oS een eee 1 
dollars Etat des profits et pertes 

328,400,020 815,112,957 7.855333.95.0imn||L Otal'des.revenusid/exploitationy;.5 415 «be. qegees eee eee 2 
319,373,999 794,128,415 709,124,450 ReVenUssdeccOnspnucuonie ac. <a cusme rin cae ean ne 3 
9,026,021 20,984,542 76,209,500 RUTIES TEVENUS Sus iy Aree ass. EVR Ae ath te A 4 
272,982,732 693,917,191 601,773,910 | Total des coits (directs) d’exploitation.................. 5 
118,583,386 321,596,165 255,068,728 PALETETILScAU sas OUS-Ulal tan USEr meen ante cle Riis cieues seen eas 6 
73,196,872 168,258,167 129,353,133 Materiauxcr on. 7. o) Ree ee eee. 2 RORG) La La See ep 7 
26,000,691 43,916,257 39,018,978 Salairesd Oommen Rr Dern one ie eeckechaw ents. <, Race eae mee 8 
2,851,870 Tal 255) 20 8,666,187 PraitementsuO tans, cates hea yey ee Re AeneTT, o) ARROR aa 9 
41,476,924 122,362,250 150,005,578 WerralniSParaewce eee eee. eee ate cee tac aie eine 10 
10,872,989 30,058,632 19,661,306 FANIETES*COUUSKGITCC LSet eats cktoe cu crc oti hl ray ak oped a oh peice 11 
37,860,915 81,058,050 84,449,031 | Total des cotts (indirects) d’exploitation. ................ i 
16,705,972 37,333,126 24,145,312 Praibements eae nas Oke ON Aa ute,  Soe a a Sues ee 13 
$36,469 i aiey shila) 179,987 Greancesiinréecouvirables™..eeees cs te ee) ce) at Ce 14 
6,489,525 13,513,909 26,644,297 FInancemnecntereee fie crests htee eee oe CL One L ed TIES 15 
2,695,557 4,568,372 3,661,539 FAMOTtISSEM ChIthG, eck coal ok) Meroe SR cs ewe oe nine 16 
11,433,392 24,403,330 29,817,896 ATHLETES OO MUSA ILECTS mc een oe ee ere cs Ei aek re cee memtL iam 7 
17,556,373 40,137,716 99,111,009 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant imp6ts........... 18 
19,218,951 44 673,509 100,899,377 IBENCHICES ay Meee Rae. clot wie: “a CRS coche can ROR Ree 19 
1,662,578 4,535,793 1,788,368 POLECS: cieeusin cdi MPM sie Asn to PREP GOOD ENA EES a NT 20 

Bilan 
249,908,901 747,329,821 W2635821638. eT otal desactilStis was oe aacae, Sa toconay ts Geeta kak -araeg eth caps Pil 
14,396,493 22,248,937 16,766,606 Encaisse et placements temporairesde fonds.............. oy) 
37,853,258 98,135,962 152,184,562 COMPtES:a TOCEVOIN gee ores earns vatew el eh cacti cy eb ce ane OMS et 23 
144,434,978 433,494,610 683,931,373 [riWenitaire ssa aban Mopar wer cme bik cele ered ch outed tides cae zaene asa 24 
7,178,200 18,949,789 11,478,026 INGRES AMI ANCE IEIKOINS 6 o God wo Goo oN no Gbeiq GIA Gigpo.e 25 
28,607,115 133,071,043 213,524,662 Immobilisationsieasy tee i eh ee cee ceet = ein eto 26 
17,438,857 41,429,480 185,647,409 ‘Autres actits.a long terme: eevaes eee. be: Mereoial. e SPe un n Tiel: rename: 27 
249,908,901 747,329,821 1°263'532-638 ul Total dutpassit et duicapital mwas ae eee eee ee eee 28 
152,630,989 447,940,868 $26,949,761 Passifstaccourt terme yo 24.0. ov sas Bi acecit-a ek hoa cn eRe 29 
40,823,667 195,305,121 542,629,983 Passifs'a long tetmieit: <4 on 43cm re oe toate eee 30 
56,454,245 104,083,832 193,952,894 Capital tala tidts ek Ps ea reste kia eee eee 31 


| 


Voir note(s) ala page 45. 


144 = 


TABLE 9. Residential General Building Contracting Industry, Financial Ratios for Establishments 
Reporting Balance Sheet Information, Classified by Size Group,® Canada, 1976 


TABLEAU 9. Les entrepreneurs généraux en batiments domiciliaires, proportions financiéres des établissements 
fournisant des données relatives au bilan, classés suivant la tranche de taille® , Canada, 1976 


$10,000,000 
heat $500,000 - $750,000- $1,000,000 - $2,000,000 - and over 
Netiee Deis een 749,999 999,999 1,999,999 9'999,999 = 
et plus 
e number 
Establishments — Total — Etablissements............-:. — 842 247 110 231 213 41 
nombre ; 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impots 
chee % 7.84 5.69 525.0) 5:35 4.92 12.62 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
d’exploitation avant impots 
ae CS Ee See re er eee % 41.09 21.62 24.96 31.10 38.56 51.10 
Equity — Capital 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets | 
d’exploitation avant impots 
%o 13.47 CRilye 13°33") 18.05 | 13.41 13.46 
Total assets minus current liabilities — Total actif moins passifs 
a court terme 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
d’exploitation avant impots 
eh ER Ro ae om ere % 6.83 5.49 6.43 | 7.03 5.37 7.84 
Assets — Total — Actif 
Profits!1 — Bénéfices!1 times | 
Re ACL ee eee - 18.45 9.64 7.63 | 11.56 9.85 56.42 
Losses (absolute value)11 — Pertes (valeur absolue)!1 fois | 
Fixed assets — Immobilisations | 
See Oe aah ens rie a irae nen Pee %o 102.79 103.69 50.31) 50.67 | 127.85 110.09 
Equity — Capital 
Current Liabilities — Passifs a court terme times 
a ns sells Se lic SIPS CORR eet fc eee TA - 2,977) 157 2.01 Ky) 4.30 2.72 
Equity — Capital fois 
Accounts receivable at year end x 365 — Comptes a recevoir a la 
fin de l’exercice x 365 days 
Se eeehens ~ 52.89 Bilo?4il 44.29 42.07 43.94 70.73 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation jours 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation times | 
SL eee eNotes 308) 3.98 4.17 6.41 6.53 2.33 
Working capital? — Fonds de roulement7 fois 
Current assets — Actifs 4 court terme times 
we i PaO DR oe a - 1.47 1.61 1.54 1.34 1.28 1.64 
Current liabilities — Passifs 4 court terme fois 
Assets — Total — Actif times ’ 
SR aoe oooh TCI ECE Cea Pe - 1.20 1.34 1.35 129 1.16 1.18 
Liabilities — Total — Passif fois 
Cash and temporary investments — Encaisse et placements tem- 
poraires 
oe Se Spe NG: % 5.54 15.74 11.88 9.43 4.97 3.18 
Current liabilities — Passifs a court terme 
Bad debt expense — Créances irrécouvrables 
soe OE eee % 0.75 1.95 0.98 1.42 1.26 0.12, 
Accounts receivable at year end — Comptes 4 recevoir a la fin de 
Pexercice 


See footnote(s) on page 45, — Voir note(s) a la page 4S. 


FOOTNOTES 


1 Source: Construction in Canada, 1976 - 78, Statistics 
Canada, Catalogue 64-201. 


2 Actual expenditures 1969-1976, preliminary actual 
1977, intentions 1978. 


3 Source: Private and Public Investment in Canada, 
Outlook 1978, Statistics Canada, Catalogue 61-205. Because of 
rounding, totals may differ slightly from totals given elsewhere. 


4 Represents work done by the labour force of 
utilities, government departments and other employees of 
firms not primarily engaged in the construction industry. 


5 “Other building” (item 35) contains structures which 
could not be published in specific categories due to the secrecy 
provisions of the Statistics Act. 


6 “Size groups in Tables 5 - 7 are based on firms’ value 
of work put in place, i.e., gross construction revenue adjusted 
by change in work in progress. In Table 8, size groups are based 
on firms’ gross construction revenue only and values represent 
national volumes.” 


7 “Working capital” is defined as current assets minus 
current liabilities. 


8 Other (non-construction) revenues include sales of 
materials, equipment rental, project management, building 
rental and other types of operating revenue. 


9 Other engineering construction includes marine con- 
struction, waterworks and sewage systems, dams and irrigation, 
electric power facilities, gas and oil facilities, railways, etc. 


10 Wages and salaries represent gross payroll before 
deduction and include employer contributions to employee 
welfare and benefit plans. 


11 Profits and losses are net operating book profits and 
losses before taxes. 


12 British Columbia includes Yukon and Northwest 
Territories. 


13 Data in more than one size group have been com- 
bined to meet secrecy requirements of the Statistics Act. 


14 Information was combined to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


15 Information was omitted to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 


16 A breakdown of repair expenditures for residential 
construction by type of structure is not available. 


17 Establishments with annual gross operating revenues 
less than $10,000 are not considered part of the General 
Contractors Industry and as such are not included in the 
universe estimate of that industry. 


D4gix 


NOTES 


1 Source: La construction au Canada, 1976-78, n° 
64 - 201 au catalogue, Statistique Canada. 


2 Dépenses réelles en 1969-1976, dépenses réelles pro- 
visoires en 1977 et dépenses projetées en 1978. 


3 Source: Investissements privés et publics au Canada, 
Perspective 1978, n© 61- 205 au catalogue, Statistique Canada. A 
cause de l’arrondissement de certains chiffres, les totaux des 
tableaux ne correspondent pas toujours au totaux apparaissant 
ailleurs. 


4 Comprend les travaux effectués par la main-d’oeuvre des 
Services d’utilité publique, des ministéres gouvernementaux et 
dautres employeurs qui n’appartiennent pas a Vindustrie de la 
construction. 


5 Le poste 35 (autres batiments) comprend les construc- 
tions qui ne peuvent étre rangées dans leurs catégories propres en 
vertu des dispositions de la Loisur la Statistique relatives au secret. 


6 Les tranches de taille dans les tableaux 5 - 7 sont 
déterminées par la valeur des travaux mis en place, c.-a-d., par les 
revenus bruts de construction ajustés par la variation dans les tra- 
vaux en cours. Au tableau 8, les tranches de taille sont déterminées 
par le revenu brut de construction et les montants correspondent 
aux volumes nationaux. 


7 ‘Fonds de roulement” est la différence obtenue lors- 
qu’on déduit les passifs 4 court terme des actifs a court terme. 


8 Revenus ne provenant pas des travaux de construction 
comprennent la vente de matériaux, la location de batiments et 
d’équipement, la maitrise d’oeuvre et autres genres de revenus 
d’exploitation. 


9 Autres travaux de génie comprennent génie marine, 
canalisations et systémes d’égott, barrage et irrigation, réseaux 
électriques, installations de gaz et de pétrole, voies ferrées, etc. 

10 La rémunération brute de tous les salariés comprend les 
contributions patronales versées au bénéfice des employes. 


11 Les bénéfices ou pertes sont les bénéfices et pertes 
comptables nettes d’exploitation, impot non déduit. 


12 La Colombie-Britannique comprend également le Yukon 
et les Territoires du Nord-Ouest. 


13 Les données de plusieurs tranches de tailles ont été 
groupées pour satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la 
Statistique relatives au secret. 


14 Les données ont été combinées pour satisfaire aux 
prescriptions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 


15 On a omis les données pertinentes pour satisfaire aux 
prescriptions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 


16 La répartition des dépenses en réparation de la construc- 
tion résidentielle par genre de structure n’est pas disponible. 


17 Les entreprises dont le chiffre brut des revenus annuels 
d’exploitation était inférieur 4 $10,000 ne sont pas considérées 
comme faisant partie de l’industrie des entreprises générales et de 
ce fait ne sont pas comprises dans les estimations représentant 
lensemble de lunivers. 
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SAT 
9 ee Statistics Canada Statistique Canada 


Please quote your File Reference 
Number in all correspondence with 
Statistics Canada concerning this 
questionnaire, 


Complete and return address-labelled 
copy in the enclosed envelope. The 
File Copy is for your own records. 


FILE REFERENCE NUMBER 


Redon bel lived te beth ole] 


Enter above your 


from address-iabelled copy) 


THISAS YOUR FILE GORY 


CONFIDENTIAL 
FORM GC- 11 1976 


Construction Division 


THE 1976 CENSUS OF THE 
CONSTRUCTION INDUSTRY 
RESIDENTIAL GENERAL 

BUILDING CONTRACTORS 


Authority — Statistics Act, Chapter 15, Statutes of Canada 1970-71-72. 


Préféreriez-vous recevoir le questionnaire en francais? 


Oui ieee 
Would you prefer receiving a French questionnaire? Wiese UNO 


SECTION A. GENERAL INFORMATION 


1. Correct name and address if different from above. (Please indicate postal code), 


2. If your firm during 1976 was active as a general contractor or builder engaged in construction work 


involving the direct responsibility and supervision of more than one construction trade, 


please check WV] the principal source of your gross revenue: 


) Residential contract construction of new houses, 
apartments, country homes 


(a 


(c) | Residential repair construction | 


(b) 


(d) 


Other residential contract construction including 
alterations, renovations, additions, etc. 


Residential own account construction for sale 


) reer other activity if 
(a), (b), (c), (d) are not applicable 


i.e, Trade or subcontractor (e.g. carpentry), own account construction for rent or lease, non-residential construction, subdivider, 


out of business, inactive in 1976, etc. 


NOTE: If you checked either (a), (b), (c) or (d) above, please complete this questionnaire and return to Statistics Canada. If you specified (e), 


do not complete this questionnaire but return to Statistics Canada. 


All questionnaires must be returned to Statistics Canada within 30 days. You may provide best esti- 


mates if information is not readily available. 


Sole 
Proprietorship 


3. Check type of legal entity: 1 


NOTE: ALL 


ON ANY DATE BETWEEN APRIL 1, 1976 AND MARCH 31, 


4, Accounting period for this report is from: 


Incorporated 
sai company 


2 Partnership 


INFORMATION IN THIS REPORT SHOULD PERTAIN TO THE FIRM'S 12 MONTH ACCOUNTING PERIOD WHICH ENDED 
1977. 


5. Provinces, territories or foreign countries where construction work was performed. 


6. Please list any joint-ventures (residential construction only) in which your firm participated: 


(a) Name and address: 


(b) Name and address: 


(c) Name and address: 


(d) Name and address: 


(e) Name and address: 


(f£) Name and address: 


5—3202-333.1: 12-1-77 


SECTION B. PROFIT AND LOSS STATEMENT 


Dollars 
(omit cents) 


i 


11. 


12, 
13, 
14. 


15. 


16. 


Wz 


18. 


19. 


20. 
21. 
22. 
23. 
24, 


25. 


26. 


27. 


28. 


GROSS OPERATING REVENUE 


Gross construction revenue 


Other operating revenue (e.g. sales of materials, land, real estate, rentals, project mangement fees, building manage- 
ment) please specify: 


Total gross operating revenue oo... .eccceeceeecsccsssersesecnessecesesecsedesescscsesessasernsnarssarenssasisvensscvseasassecesensageessnenesenenanavanerenensenensstenates 
OPERATING COSTS (Direct Costs) 
NOTE: If breakdown of direct costs is not available, please provide percentage estimates for items 12 to 18. 
(Item 19 to equal 100%) 
SUH =COmtrGStS) qoee sachs isayeoetencacatavencvonteesescoeser snes meena terion shire sacantdentucheruetocsnerseanupaisedselisnce eb usc <eataUpast.uainanesesn RpeAune Mn Vazey aimee oa 
Construction materials and supplies 


Exclude other direct costs which are not construction materials; these should be reported below (item 


GhlOSS? WAGES aigsysvestesceruscuscs ceasnennarnesdadete raceuiveatervesgastassckeigivcens cen nia ans trstasauceears=Scniahshtone sncnaanas raic thes ninety cra vaser entrees cs aasios hs katt Oates 
Paid to all hourly rated workers before deductions for income tax, pension plans, insurance, etc. 


Gross direct salaries 
Paid to supervisory field staff, etc. charged to projects, before deductions for income 
etc. 


Employee benefit expense . 
Employer contributions not reported in items 14 and 15 above, such as Workmen’s P 5 é 
Insurance, pension plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodgin 


Land Cost (include cost of services, carrying charges, etc.) 


All other direct costs (e.g. general conditions, repairs, design fees, marketing, realty commissions, equipment 
rental) 


Total operating COSTS ...cs0cciccsssiseasvernpserseesnsnnrcccacns ps -vensonnaarsarshnovdunutudeddenendoseubudanrsuctuis¥userscteferviey snsaneducousvateas dramcsdensentveenitediniaras 
Gross overhedd! salaries: ......ccciessstinssecresessasiceyecesientivnnon cevvadseveencnssecnnendawugedcauseussnedbeveraneivwi oes yaiatwsee saver tes neiusdhetwonreteaisVigueens¥r eens tne 
Paid to executives, administrative staff, engineers,etc,, before deductions for income tax, pension plans, insurance,etc. 


Employee benefit expense oo..ccccccsccrccssessererscsssescessessessssenesseessesacatecsssnensensseeeaeensesecsecueneassorgesessessuraneeseessenssuaeguerserseanagenennerstsn es 
Employer contributions not reported in items 20 above, such as Workmen’s Compensation, Unemployment Insurance, 
pension plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging. 


Total depreciation expense, on buildings, machinery, EquipMENt, CCC. ..iceccccrccereeererserrerereeeceeereerersercsssreseeseasisreseisnenecrees 
Bad debt expense written off 
Cost of financing (interest paid on mortgages and loams) ....ccsccccccccsssseeesceessersetaeneceeessseseraceersssesascoreasnacsavseesacseesenaeneenecennenarss 
All other overhead costs (e.g. premises, insurance, legal fees, realty taxes, CCC.) ....ceeseeeececereeseereertereescneceeessnsseeeesneeasar es 


Motel! overtve cad) Costa geri cess cay ocescaseasvacestscs snc sntaceteapevsouspncteuye canenstucesn/cw ressea keebvnicesndsianihant usa'xapoasdnent iin od RaseaCneniceafauftabyeian ieee tas a 


(a) Work in progress at beginning of reporting Period ........c.seccsensneessssssrsessseeserseeseceesesssereearenscns $ | 


(b)) Work in progress) at end of reporting) Ppeclod sii ecires ceurwsessestcas supcsrnctadnournanvensinedqirsxxnisiesssapeecesee $ = 


(c) Is land cost included in work in progress above, items 27 (a) & (b)? fe Yes in No 


Net operating profit before taxes (if loss please bracket) ....cc.sccccseccseseensessecseeeneeeeeteectaseeertnesensnesenararsesaneecesarcassseeseensaneaasiees 
N.B. Please verify that items 19 plus 26 plus (or minus) 28 equal item 11, if not adjusted by difference in work in 
progress. 


29. Miscellaneous net revenue (If loss, please bracket) 
(a) Income from joint Venture OPETAtiOMS ..........cccseeescesseeresscssceseeesteneessecsesescensestiesacnsaserartsorsgecsunascsevsseneranssaseesraanvesstenaneesesnasenae 
(b) Other (e.g. bad debts recovered, gain or loss on sale of fixed assets, investment INCOME) oo... .cccceesssecesseseeereeere ee 
30. Earnings and withdrawals of working owners or partners (unincorporated companies Por 0) Mena prcnerr eee ren rreCrrctrvertont isa 0n 


5—3202—333.1 


SECTION C. DETAIL INFORMATION RELATING TO SECTION B Percentage 
31. Of the construction revenue reported in Section B (item 7) what percentage is derived from 
(QING wICOnStriCtlon si) JONCSIECECOMSERU CULO) | Reiger ane morse stir Foray eiaide csi se erse cacy fas Th cope LaK RS aaye cee cesesaeere cH Hus tesa ncn dene ie ae Beene 
(a1) FAdditions, alteration Teno VAtLONSy COMVEFSLONSE gilt ccs tutetotesvess ssc ceeceseuceevinrsersse ecicceneron tes#ipeetncceetccce 
(iin): Manu factured:sectional orimodiuila tyhotne. suk testes deck stead ecole cee ea es auc dist danuantheena rd pacnhyht doets cove biciowa laser ae 
Gy) Manufactured "component (panelized) Homes’ 5 oc.creuileccets ects usieasensvoswsns a Meaces aerate at ee Oc vee teaee ses <etoeveae ee 
(IB) Repatceworle sor hiscaezevavcgeutest et eesti ee dais tee a aera Ue pce pans eau ap a Pec dca oes atesase ete Ae ee Ned banner OAS 
100% 
Tate rec scaurt acess ate Re sa Paee Senee Oot ws eae cs aM ne ae CEs sev ss Faas udev vio Sass0t dhodctipaaee Meee Vanadseand ovaneidavsacsacqnusnsaeieaswadasersse daneeeeelarudiveats bp 
32. Of the construction revenue reported in Section B (item 7) please indicate the percentages for each type of construction per- 
formed by the firm: 
Residential Building CA SEMBLE CE HLENERY (uel y Act test cuaratestys aca cunsuds pve fetta rents ot om ARES CE TEA Ps cn Sones: dunegwans 
(b) Double 
SVR APS S SIR cn ao users eu tuscicn tales gono eo Und US ccd A STH oT BREWS ON SCR eave ERR. coe ee pm ee co ae 
(d) Apartment building (triplex, four or more unit apartment buildings) .o.....cecccccceccsesssessccseessevseveeeeseves 
ee 
(e)WOther "residential (including cottages and\i(ComVersiomS) .1c.csscsscsscssseseereccotcsovescssvessecectccsiuesavieenseczversceves 
Non-residential: building <G£)dndustrial (esg.sfactories;)plantss mills) ets.cccczssscseoracessssisesntitadssisiicuyesstevsslgsholvssstesevenvatecieisssestuessereracleds ——— 
(Ce) Commercial (ec g.sottice lbutidinegs smotelss stares)! ....ascsivecssntucesscessccccensssstvccsesedcpsssdiaecsue oasedescenitacssixs 
(h) Iastieational (e.g. schools, chueches; hospitals): acini suisecedestcccde evans ficdess asasslasde vevas eeu visvostavanvadte 
(i) Other non-residential (e.g. farm buildings, passenger terminals) .o.......ccccccccccsceessessescssesscrscsevseveceseees 
Engineering (j) Highway; toad, "street and bridge construction!” 12.10... he cscs kis ar dbs cs ee dete 
(k) Other (heavy) engineering (e.g. pipeline, water supply, sewage treatment) .o....cccceccceecccesseeeeseeeseees _ SSE 
100% 
I cok Meare ene Het occ eccrine REPRE SEE EES CORRE UT PERTOTCREEE ace eee Cd SENOS ae POA ECE TTS TES EC ETC YCUP EERO SECRET ER EET ECTS 
Units 
33. Number of dwelling units sold during the reported period (value recorded in Construction Revenue, Section B, item 7) ...ccccceeeeee ——————— 
34, Were any of the materials reported in Section B (item 13) supplied to ar: 
SUb=CONtraGlorsfor instal latloms enw ceiee ne teeer ante ere cret saios crue neste ane Lame Xcess) 2 [J No 
35. Were any construction materials installed by your labour force, supplied by — 
your clients or other Contra Gtons 4 fasideasss Bios. voeseencine Soe HE Le eee Dales) 2 & No 
36. Of total wages paid reported in Section B (item 14) please report (estimated) percentages for each type of trade work performed Percentage 
by your own labour force. 
(@)i@arpentry (coughiandriinishing,, excluding formwork) a. seve caves cncsccscseecstee seth as tat rar oe eens aicab unis MG Fa sas sctcne seas mest edsdeseer dn eeanaaeSnaEMoeO 
(By Masontya (bricks blocksastone) Mere ne: Aen te eet te Meee een TS Me OR IG Meat ee SENT ue arctica cane sve Seta to mea eee 
Ce) ER err Wi cheers ees aaa peace eee teace ee raee ce seed Rae See PUNDIT oc eNO ters Une eB Ng oC ey SEL ic 7h i Ph SOD Ac MGR reese CaN Vs ts cea an SOR te 
(DiGoncretenworks (pou lingia nants Mime) ka daned me cannes tapcad ie eased Wann aae meee de easeree ear sslvas ane eurn pa ae nage earl reed Nap Ese te Seg HES 
COPEXCavating tand: grad fing secceece snc ctsers cx.s cers oon oe oN oe eae Sea BOT aay AOS As Teo ET eRe eae aeOT ISS noue ae eC bee me eerste ee Pe BR ow 
GE) PUin skulle dhs emia rails) ats ota eeepc cocmeeescederns setter cso sec esa sea terre Sa ea MC se res ais ON a trea ven se aeneeE a 


Other trade work not specified above: 


ue 
(h) 
(i) 
100% 
GU CF cal ih come ens eeceace ss fades wok Ses eas eae vise paur sub ov MOP lee a dita Uw bution sv deere rs NS vam apa Baa sat ve ocens apa deuaeeNyoT es ere vewia eR cud aesereese ne ean 
37. For total wages paid, reported in Section B (item 14) please report: Hours 
t——_—__— 
Totalhours worked by the firm's labour force (reported figure should be the total hours worked, i.e. count one hour of overtime 
paid-at time and one halt or double.time, as ome hour). j.cceccsccencccanwverscneonsasetesurasbwe spopnnn stade vanbignvan a cntarerssu3 sass suasasiirsdsaxunnpa snickers Atodry= toned encase 
NOTE: If your firm has no records of total hours worked, please indicate average hourly mess rate 
PRClUDM BS EMPlOVEE DEMELLES ciscis.vosccccavcnnpessowenssadadecastvabospsnnarveraganteancene Matin aReeRAT TRE TR darn ac . 
Number 
| 38. For direct salaries paid, reported in Section B (item 15) please report average number of employees .......ccccecccssceseeeeneeseeeeeeeeteees 
39. For overhead salaries paid reported in Section B (item 20) please report average number of employees ......-visssieseenerete tees 
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SECTION D. BALANCE SHEET AND CAPITAL EXPENDITURES 


Dollars 
(omit cents) 


BALANCE SHEET 


Assets: 


40; Gaishiandushost Seam i VESEMOMCS: .ccccsitecsacauevscusussceenacs os savale Wussecnprneds due vor uslanaledes eaanuppnttr oneness che peasaiigns ag de daar ence Me Sond eaONEaaAaa es 


41, Accounts receivable (Including mortgage advances receivable, holdbacks, less allowance for bad debts) 


4D, Cay Worle 1A PEORLE SS. asscsstcavcgees cake de renncnsccce ou se sabesucwrendnay dv edyquay db paxupnesbeatshovaswvad ghatagoraciisshssna7as nen Foscertndgn 


(b) Inventories of land, materials, etc. 


GeyeTo tall! oP Carer NE) sccvtins center ons saticnsen cou ceectpaeerae maces eee nang nn NEN Cohan patin cent cna assa sharin cenevarceh oscar sae i Ne un duaintn Aaa epoch catches sre yR RS Reta 


43, Other current assets (e.g. deposits, prepaid expenses) 


44, (a) Fixed assets (e.g. property, machinery and equipment) at COSt viiceccreerescieseeerereeneneeseees 


(By Alceumulated depreciation c.k. scr. sencsccancarsqecvesietartinesbyrursPiytiMvee sie dsenen rato reeves ties isms sais asia 
(c) Eixedassets lessiaccumullated diepreciatvom: f2..:icyacyeqsccesesceoseersvandennconedtes anvsantyaecetsts Soeanesere.cusaciWvsusoseiirgvinfeansteawsareleaoavana 
45. Other long term assets (e.g. investments, mortgages, intangibles) 
46. Motalassets ooic¢ssscccocscccesicacesccccnsess adgecusdan teste sapyesaswanea doaan as nana bas sade Uiedoy Sa onea bh pine Maas Cae meNS aI eR RM Gi Ba a Sala ae aati 


Liabilities and equity 


47, Current liabilities (e.g. accounts payable, short term bank loans and notes payable, holdbacks, advances) eee 
48. Long term liabilities (e.g. long term debts, loans, mortgages) 
49. Equity (e.g. share capital, contributed surplus, retained earnings) ....ccccsceceseseeceeiesesecnnersrcereneieceerensreresiseeseserscscasesnsrsesenss 


50. Total liabilities and equity ......... eA op ee PANS RRS Eman ey PENS Eee POSE AR ete OO tC Oa 


CAPITAL EXPENDITURES 
51. Capital expenditures onnew buildings and structures used by the firm or rented to others. Include capitalized leasehold 
improvements. Exclude expenditures on residential buildings, second hand assets or land. 
(a) Purchased (exclude residential buildings) 
(b) Own account ‘constniction (exclude residential buildings)’ ....,s.ccsesssnenscsnddanrsecnvsaacsaccavarivsdsecesntasderstarnteccbarannnseentsenas envy dun 
52. Capital expenditures on new machinery and equipment oo... sscccesscceeececcersesrsensesesrstssesesenensensserececeenerscesesasensecsasasensuassevaranssey 


53. Repair expenditures on buildings and Structures ........cscccccccscsssesssserseteneesecseseenetsesseeerinesssesessensasscrstenevaneererrtrsteressasseseneareneuasesiees 


54. Repair expenditures on machinery and equipment ......cccccccssccseeeererersererersersseeeetsenerssssaersssesecieneesrscesereassesnensenesesseessscserenecteneneerey 


RESPONDENT'S EXPLANATORY NOTES 


Ifinformation is needed to complete this questionnaire please contact Peter Zylstra or Pierre Schneider, Construction Division, Statistics Canada, 
Ottawa, Ontario. K1A 0Z6. Telephone (613) 994-9795. Quote file number in all correspondence concerning this questionnaire. 


Copies of the statistical publications resulting from this Census should be available early next summer. A separatenote attachedto your completed 


questionnaire will ensure the delivery of a complimentary copy to you. 


Official position 


Name of person completing this report 


Statistics Canada use 


Edited 


Business address 


Keyed 


Telephone (Area code and number) Date of this report 


1975 CR 
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5 
| od Statistics Canada Statistique Canada 


Veuillez remplir et retourner la copie | Veuillez inscrire le numéro de réfé- 
avec l’étiquette d'adresse dans l’enve- | rence de votre dossier dans toute 
loppe ci-jointe. L’autre copie est pour | correspondance avec Statistique 
vos dossiers. Canada concernant ce questionnaire, 


NUMERO DE REFERENCE 
RECENSEMENT DE 


CONFIDENTIEL 


FORMULE GC-11 1976 


Division de la construction 


L’ INDUSTRIE 


DE LA CONSTRUCTION, 1976 


Seda [akdeapt ot [| ENTREPRENEURS 


(Inscrire ci-dessus le numéro de référence 


GENERAUX 


de votre dossier qui apparait sur la copie EN BATIMENTS DOMICILIAIRES 


avec |*étiquette d'adresse.) 


COPIE POUR VOS DOSSIERS 


Déclaration exigée en vertu de la Loi sur la statistique, chapitre 15, 


Statuts du Canada de 1970-71-72. 


Would you prefer receiving an English questionnaire? Yes 
Préféreriez-vous recevoir le questionnaire en anglais? Oui Ae 


a 


SECTION A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 


1. Si votre nom et adresse ciedessus sont inexacts, veuillez faire la rectification voulue et indiquer le code postale. 


2. Si votre entreprise durant 1976 était active comme entrepreneur général ou constructeur engagée dans des travaux de construction 


tout en assumant la responsabilité pour ou moins deux métiers spécialisés, veuillez cocher [VJ 


la source principale de votre revenu brut: 


(a) Constructeur de maisons, appartements, (b) Autres constructions domiciliaires 4 
s : alee ‘i 
chalets 4 contrat. rénovations, altérations, rajoux, etc. 
a 


contrat, | 


destinée 4 la vente. 


(c) | Travaux de réparation domiciliaire 


| 4) eames domiciliaire pour votre compte | 


Bent 
(e) Indiquez votre activité si 
[autre que (a) (b) (c) ou (d) 


e.g. Entrepreneur sous-traitant ou spécialisé (e.g. menuisier), exploitant d’immeubles, lotissement, abandon d’affaires, 


inactif en 1976, etc. 


NOTA: Si vous avez coché (a), (b), (c) ou (d), veuillez compléter le questionnaire et le retourner 4 Statistique Canada. 
Si vous avez spécifié (e), ne complétez pas ce questionnaire et retournez le 4 Statistique Canada. 


Tout questionnaire doit étre retourné 4 Statistique Canada dans les 30 jours. Vous pouvez faire des es 
tions si les données ne sont pas disponibles. 


tima- 


3. Indiquez la forme juridique iO Propriétaire 2 Société en 
de votre entreprise: unique nom collectif 


Ey 


3 


Société 4 
responsabilité limitée 


NOTA: TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE QUESTIONNAIRE DOIVENT SE RAPPORTER A VOTRE ANNEE FISCALE 


QUI S'EST TERMINEE ENTRE LE PREMIER AVRIL 1976 ET LE 31 MARS 1977. 


4. La période comptable couverte par ce rapport est du: au: 


5. Indiquez dans quels provinces, territoires ou pays €étranger vous avez effectué des travaux de constriction: 


6. Veuillez indiquer les raisons sociales et adresses des participations conjointes (construction domiciliaire seulement) dans lesquelles vous 


avez participé. 


a) Nom et adresse: 


b) Nom et adresse: 


c) Nom et adresse: 


d) Nom et adresse: 


e) Nom et adresse: 


f) Nom et adresse: 


5-3202—333.2: 121-77 


SECTION B. ETAT DES REVENUS ET DES DEP ENSES 


En dollars 
(omettre les cents) 


7. 


11. 


12." 


13. 


14. 


15. 


16. 


is 


18. 


19. 


20. 


21, 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


Dike 


28. 


29. 


30. 


REVENU BRUT D’EXPLOITATION 
Revenus bruts des travaux de COMStruction .........cccccscccsscesneceteesettessseesssescnevscsteeesnssepeasersasernineconasanssesensaesessesiseuebsesensenentancensaaeneres 


Autres revenus d’exploitation (e.g. vente de matériaux, terrains, immeubles, location d’immeubles ou d’équipement, 
services divers, etc,) Veuillez spécifier: 


Totaluduirev.ienur brutad exploit tatiloniy.sccrves et noe ver vere teeters sn asc iasevsucarscersuucleuaasvarssnekenteatencoevsneadeness'sshtastie-anrosusstsyreswnasacneraars 


couts DES TRAVAUX (Coits directs) 


NOTA: Si une division des cofits directs n’est pas possible veuillez indiquer des pourcentages basés sur une esti- 
mation des postes 12 4 18. (Le poste 19 est gal 4 100%) 


Travaux exécutés par vos sous-traitants 


Matériaux de Construction .i.ccssssssrssseseagscessesecsesacsenecsecrsenserensnsensaressastiseyangessescasersnsensnsesssseucrscrersoqnenenccasecenerccuannenecennenuensneessqsts 
A exclure: autres couts directs qui sont 4 rapporter dans les postes 14 4 18. 


Rémunération brute des ouvriers a taux horaire, avant déduction d’impots et contributions diverses . 


Salaires bruts des surveillants sur chantiers avant déduction d’impéts et Contributions diverses oo... cece eeeereeeeee 
Ce poste représente des coiits chargés aux projets, tels que surintendants, Contremaitres, 
pointeurs, gardiens, etc. 


Gobts:des) bene fiicessmarg inau xs, cc, secces exe erncee oes case cr cauiinee piatobos Suven te eeans meas esestdasaae Re Asoo a es aciuer neers se meer 
Contributions A la charge de l’employeur n’étant pas contenues dans les postes 14 et 15 telles que plans de pension, 
assurances accident et autres, vacances payées, etc. Incluez également les bénéfices tenant lieu de rémunération 
tels que transport, logement et nourriture. 


Terrains (Ainclure dépenses pour Services, €CC.)) .sccc.cereenrooesssderssonseseatnsviosarapcuntersesenserosaertesnrdspasiecssi+nesescernocntnsrssesspasatquhsardinned 


Tous les autres frais directs (frais de chantiers, location d’équipement, réparations, permis, honoraires, frais de 
vente) .. 


Total du cout d es tV ay Ou ee ps csscccsncasat canes names te ne trast deh eae bs dunia nas par nonce ome bwin caesar aasgs cca aa ee Rene aoa tae ee 


FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS (Coats indirects) 
Traitements bruts, avant déductions d’impots et Comtributions diverse 0.6... csccsssecunneessessusssesivanscekeeneeseaseenebadeonenesacsenensnenanes 


(Direction, cadre administratif, architectes, dessinateurs, estimateurs, etc.) 


Frais-des benefices: moarglaur. ..ccspssccccecedassyexnscsee sass Queeeyeo Baeyak cadets «desea Geoah nw date oahov says We Sorbo ecee ay Gas ees aes nae cae Ree SI gE 
Contributions 4 la charge de l’employeur n’étant pas contenues dans le poste 20 (vacances payées, bonis, trans- 
portations, plans de pension, assurances diverses, etc.) Incluez également logement, etc, tenant lieu de rémunération, 


Frais d'amortissement (sur batiments, machines, outillage et Equipement de bureau) occ ccccccsececseseesseseeecsseseseesensenees 6 
Frais encourus pour mauvaises dettes non recouvrables ooo... cccccsecsesseeesesssesesesesaesesees PPE DCEPEE GREE ECS AOAC COCADON- ONY COON CRRA 
Frais de financement (Intéréts hypothEcaires et bamcaires) ........c.ccecccescceserecetsssernesesrrsverseenaccsensneeesenserseanesessenseseeseapanernesnanesenan 
Tous les autres frais généraux (loyers, assurances, taxes fonciéres, frais légaux, €€C.) 0. cccecceccseseeseeetetsesenenerenes 


Total des frais généraux et administratifis: .........:60...:ccccsssdenundnedsvecnnvosscacsarerarnsoancecsnecssersenevnspnentsreoasacensautetsensureetsenssncynerncone? 


a) Travaux en cours au début de l’exercice comptable ..........ccccssssccsssersesseranssorneoorensoeereverccsossyoes $ 


b) Mravoux en cours a la finde Mexercice comptable, iy. piyiccssstaccssecsssersseusssaseotedsoueinerescordtose net $ 1 


c) Le cotit des terrains est-il inclus dans 27 (a) et 27 (b)? eal Oui {ia Non 


Bénéfice net d’exploitation avant impots (indiquez une perte entre parenthESes) oo... cccccccccccccccscees cece csegesesenepeneteneeateenens 
Nota: Veuillez vous assurer que les postes 19 et 26 plus (ou moins) 28 soient égaux au poste 11, 4 moins d’étre 
ajustés par la différence des travaux en cours. 


Revenus ou pertes nets divers (Perte entre parenthéses) 


a) Bénéfices provenant des participations COMJOINES ............scesssencesseseasererseessrenenenseengeacssseeeasecenessenecnseecenestecssaessaserasesnasseenees 


b) Autres revenus (tels que gains sur vente d’immobilisations, recouvrements de mauvaises créances, dividendes, etc.) 


Rémunérations et prélévements des propriétaires ou associés actifs (s’applique seulement aux propriétaires uniques 
et sociétés en nom collectif). 


5—3202-333.2 


SECTION C. INFORMATIONS DIVERSES SE REFERANT A LA SECTION B 


Pourcentage 


31. Quel est le pourcentage de vos revenus de construction rapportés dans la Section B (poste 7) provenant de: 


a) Construction neuve (i) Construction conventionnelle sur place 


(it) Additions, altérations, rénovations, conversions 
(iii) Maisons usinées en sections ou en modules 


(iv) Maisons usinées en panneaux 


b) Réparations (dies 4 la détérioration d’age et 4 d'autres dommages physiques) 


32. Veuillez indiquer le pourcentage de vos revenus rapportés dans la Section B (poste 7) pour chaque genre de construction 
exécuté par votre entreprise: 


Construction domiciliaire a) Maisons détachées 


Construction non 


domiciliaire f) Industrielle (usines, manufactures, etc.) ... 


g) Commerciale (immeubles de bureaux, hétels, magasins, etc.) .. 


h) Institutionnelle (écoles, églises, hapitaux, prisons, etc.) .. 


i) Autre construction non domiciliaire (fermes, gares, etc.) .. 


Travaux de génie j ) Routes, rues, chemins et ponts 


k) Gros travaux de génie (pipelines, barrages, etc.) . 


100% 


Unités 
33. Nombre d’unités de logement vendus durant l’exercice comptable (valeur rapportée au poste 7, Section B) . 
34, Avez-vous fourni 4 vos sous-traitants pour leur installation une partie des 
matériaux indiqués dans la Section B (poste 13)? .... 1 _] Oui 2 [] Non 
35. Avez-vous exécuté des travaux avec matériaux fournis par les propriétaires = 
ou’ par d/autre’s: entrepreneurs 7 nm. eee mein mn ty LN a ERI 1) 3} Oui 2 [| Non 
- * . , . : . a e 
36, Pour l'ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B (poste 14) veuillez estimer le pourcentage des travaux spécia- Pourcentag 
lisés exécutés par vos ouvriers: 
a) Charpenterie et menuiserie de finition (a exclure: coffrages) 
DyIMaconnertes (bLque S;eDLOCSs Plenres)) yawn iretyat aoc tk Mae aie eR et rere er mer tier roe eee Tee eT ese ens IE 
SYA TPT ISR eA Bema CLEAN OR PES aE aE eae ete Ml to av ERO ET 
id) ebravauxtdevcimenti(placement:eb sfimition)n te eatssce a seie sy eect ace deotaeoee yard ELE eee 
e)pixcavationvetinive lem ents tats, tains anr in ote ERS Sone eR RR ad cree ei anne, Mana yo ea ce A ae nea sdee ee 
PE plravanxvexecutes pan Vos ifOUlnallerst seit eit aight eee ane thy ee ON aE tee 5 ee ales Cece veins cone Once wie TO 
Autres travaux spécialisés exécutés par vos ouvriers (veuillez spécifier): 
8) 
h) 
i) 
100% 
TURK cpt stents pire ae ev res eripSirana BERGE CEE CN aSP ES Ds ARTE REEEE ere ety FE dee er er EPO cee PP Ee Se OPE Sn oP 
37. Pour l’ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B, (poste 14), veuillez fournir les détails suivants: Heures 
Le total des heures de travail contribuées durant l’exercice en cours par votre force ouvriére (Veuillez inclure et exprimer le 
surtemps en heures simples, e.g. comptez seulement une heure pour temps payé @ tarif double) .....ccccccccceccccescscscescsssevscscvsnsevecevavenes 
NOTA: Si aucun détail est disponible sur le total des heures travaillés, veuillez indiquer le taux horaire moyen y compris les 
bénéfices marginaux . : A 
Nombre 


38. Effectif moyen du personnel durant |’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 15) .......... 


39. Effectif moyen du personnel durant |’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 20) 


5-3202—333.2 


En dollars 


SECTION D. BILAN ET DEPENSES EN IMMOBILISATIONS (omertrenicetcents) 


BIL AN 
Actif: 


40. Encaisse, placements temporaires de fonds ......c.cssecseseesesseseeseensecsesenesesnenescsensneneasecssssanesesssseesarsensnsranenanggegtse gees eee aes ese ge se 6t42 


41, Comptes 4 recevoir z 
(Retenues, billets, avances sur hypothéques, etc.) A déduire: réserve pour créances douteuses 


42. (a) Travaux en cours 


(b) Inventaires (Terrains, matériaux, CC.) ieee 2 ARE EEF Sead DOSS CEPOL SE CEE EO CEE | 


(c) Total de (a) plus (b) 


43, Autres actifs 4 court terme (Dépéts, frais payés d’avance, etc.) 


44, (a) Immobilisations (Batiments, Equipement, etc.,) AU PLiX COULANE iiiseeeeeeceeee eee 


(b) Amortissements accumulés 


(c) Immobilisations moins amortissements BECCA LS Soc ees oh ade reac aN ASO PP Reiter ce an ngeae deanna n eave gigas -sasem 


45. Autres actifs 4 long terme (Placements, hypothéques, valeurs intangibles, tC gaan’ eR eR teat ee ne toe ee PEE ee _ 


46, Total de l’actif 


Passif et capital: 


47. Passif A court terme (Comptes payables, emprunts bancaires, billets, retenues, avances, ors) Haast Peet cat Speco EES ae REE S 


48, Passif 4 long terme (Débentures, obligations, préts, hypothéques, etc.) 


49, Capital (Actions, surplus) 


50. Total du passif et du capital .....cccccccccsesssssesessesssccscsssnsseneneresvsnenesenecesutscnenssesasnsisisevstssesenssecucncscscsenenerssasssnsecacasasenenaneneesessicae f 


a 
DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
51. Dépenses en immobilisations pour batiments et structures neufs, utilisés par votre firme ou donnés en location a des 
tiers (y compris les améliorations capitalisées des propriétés prises en location). A exclure: dépenses pour habita- 
tions,machines et outillage de seconde main, ainsi que terrains achetés. 


(a) Achetés des tiers (sauf habitations) 


(b) Travaux exécutés par vous-méme (sauf habitations) ...cccccccecscceseceesesssecersssserersrersessessescersesecansceeeceesaseesscesecesaecansererenanenans 


52. Dépenses en immobilisations pour machines et outillage neufs 


53. Dépenses en réparations pour batiments et structures 


54. Dépenses en réparations pour machines et outillage .....ccccsescseesessessessenessseesestessecensenesesscacererecserscasessssaneresecscaseeessensnaeceneesaes ey 


Ps a a a ee ees EES 


NOTES EXPLICATIVES 


Sivous désirez de plus amples renseignements pourremplir le présent questionnaire, veuillez communiquer avec P. M. Schneider, Division de la 
construction, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) KIA 0Z6, Téléphone (613)994—9795. Pour toute communication, veuillez indiquer le numéro du 
dossier. 

Nous devrions étre en mesure de distribuer gratuitement aux entrepreneurs des exemplaires de notre publication statistique, au début de Il’ été pro- 
chain. Si vous désirez recevoir une copie, veuillez attacher une note @ cet effet au présent questionnaire, 


Nom de la personne chargée de remplir la Titre officiel Vérifié: 
présente declaration 
Adresse commerciale Codifié: 
Téléphone (indicatif régional et numéro) Date 

1975 RC 
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\ LIBRARY | 


Publications choisies sur les travaux de construction 


Catalogue Annuel 


61-205  Investissements privés et publics au Canada, Perspectives, Bil. 

61-206 Investissements privés et publics au Canada, Revue de la mi-année, Bil. 
64-201 Laconstruction au Canada, Bil. 

64-203 Permis de batir, Bil. 

64-204 Les entrepreneurs d’installations mécaniques, Bil. 

64-205 Les entrepreneurs d’installations électriques, Bil. 

64-206 Les entrepreneurs de grande route, chemin, rue et pont, Bil. 

64-207 Les entrepreneurs généraux en batiments non-domiciliaires, Bil. 
64-208  L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, Bil. 
64-209 L/’industrie des entrepreneurs en gros travaux de génie, Bil. 


64-210 L’industrie des entrepreneurs en métiers spécialisés, Bil. 


Mensuel 


64-001 Permis de batir, Bil. 


64-002 Logements mis en chantier et parachevés, Bil. (Auparavant, Construction domiciliaire neuve) 


Bil. — Bilingue 


Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada 
publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant 
dans le domaine économique que social. On peut se procurer gratuite- 
ment un catalogue complet des publications courantes a Statistique 
Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 


(English, back cover) 


ne 


Selected Publications Dealing with Construction Activity 


Catalogue Annual 


61-205 Private and Public Investment in Canada, Outlook, Bil. 

61-206 Private and Public Investment in Canada, Mid-Year Review, Bil. 
64-201 Construction in Canada, Bil. 

64-203 Building Permits, Bil. 

64-204 The Mechanical Contracting Industry, Bil. 

64-205 The Electrical Contracting Industry, Bil. 

64-206 The Highway, Road, Street and Bridge Contracting Industry, Bil. 
64-207 The Non-Residential General Building Contracting Industry, Bil. 
64-208 The Residential General Building Contracting Industry, Bil. 
64-209 The Heavy Engineering Contracting Industry, Bil. 

64-210 The Special Trades Contracting Industry, Bil. 


Monthly 


64-001 Building Permits, Bil. 
64-002 Housing Starts and Completions, Bil. (Formerly New Residential Construction) 


Bil. — Bilingual 


In addition to the selected publications listed above, Statistics 
Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian econo- 
mic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publica- 
tions is available free on request from Statistics Canada, Ottawa 
(Canada), K1A OT6. 


(Francais, intérieur de la couverture arriére) 
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Note 


This and other government publications may be 
purchased from local authorized agents and other 
community bookstores or by mail order. 


Mail orders should be sent to Publications Distri- 
bution, Statistics Canada, Ottawa, K1A OT6, or to 
Publishing Centre, Supply and Services Canada, 
Ottawa, K1A OS9. 


Inquiries about this publication should be addressed 
to: 


Construction Census Section, 
Construction Division, 


Statistics Canada, Ottawa, KIA OT6 (telephone: 
995-8423) or to a local office of the bureau’s User 
Advisory Services Division: 


St. John’s (Nfld.) (726-0713) 
Halifax (426-5331) 
Montréal (283-5725) 
Ottawa (992-4734) 
Toronto (966-6586) 
Winnipeg (949-4020) 
Regina (569-5405) 
Edmonton (425-5052) 
Vancouver (666-3695) 


Toll-free access to the regional statistical informa- 
tion service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, 
and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565- 
7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office 
can be reached by dialing 1-800-667-3524, and 
throughout Alberta, the Edmonton office can be 
reached by dialing 1-800-222-6400. 


Nota 


On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les 
publications du gouvernement du Canada, auprés des agents 
autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste. 


Les commandes par la poste devront parvenir a Distribu- 
tion des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A OT6, 
ou a Imprimerie et édition, Approvisionnements et services 
Canada, Ottawa, K1A OS9. 


Toutes demandes de renseignements sur la présente publi- 
cation doivent étre adressées a: 


Section du recensement de la construction, 
Division de la construction, 


Statistique Canada, Ottawa, K1A OT6 (téléphone: 995-8423) 
ou a un bureau local de la Division de l’assistance-utilisateurs 
situé aux endroits suivants: 


St. John’s (T.-N.) (726-0713) 
Halifax (426-5331) 
Montréal (283-5725) 
Ottawa (992-4734) 
Toronto (966-6586) 
Winnipeg (949-4020) 
Regina (569-5405) 
Edmonton (425-5052) 
Vancouver (666-3695) 


On peut obtenir une communication gratuite avec le ser- 
vice régional d’information statistique de la Nouvelle-Ecosse, 
du Nouveau-Brunswick et de I’fle-du-Prince-Edouard en 
composant 1-800-565-7192. En Saskatchewan, on peut com- 
muniquer avec le bureau régional de Regina en composant 
1-800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d’Edmonton 
au numéro 1-800-222-6400. 
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Symbols 


The following standard symbols are used in Statistics 
Canada publications: 
.. figures not available. 


... figures not appropriate or not applicable. 
— nil or zero. 


- - amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
t revised figures. 


X confidential to meet secrecy requirements of the 
Statistics Act. 


Signes conventionnels 


Les signes conventionnels suivants sont employés uni- 


formément dans les publications de Statistique Canada: 


. .nombres indisponibles. 


... Mayant pas lieu de figurer. 


— néant ou zéro. 


-- nombres infimes. 
P nombres provisoires. 
T nombres rectifiés. 


X confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
statistique relatives au secret. 
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Introduction 


The residential general building contracting 
industry, covered in this publication, consists of all 
business establishments specializing in the 
construction of residential buildings. Data provided 
deal with total outputs of these operations, the major 
proportion of which is residential construction. 
Minor portions of output include other construction 
such as non-residential building or heavy engineering. 
The construction output distribution of the industry 
is represented in Figure I. 


Figure | 


Introduction 


La présente publication porte sur l'industrie des entreprises 
générales en construction domiciliaire, dont l’univers englobe 
tous les établissements spécialisés dans la construction 
d’immeubles résidentiels. Les chiffres présentés ont trait a la 
valeur globale des opérations, dont la plus grande partie sont 
heées a la construction résidentielle. Une certaine partie des 
operations concernent d’autres travaux de construction tels 
que la construction non résidentielle et les gros travaux de 
genie. La figure I donne la répartition de la valeur des travaux 
en cause. 


Distribution of Construction Output by Types of Construction, 1977 


Distribution de la valeur des travaux de construction par genre de construction, 1977 
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In addition to construction revenue, the total 
operating revenue of the industry includes revenues 
from other activities such as project management, 
rentals and sales of materials (e.g. item 23, Table 1). 
The residential building activity of the present 
industry does not by any means represent all 
residential building produced in the country. 
Substantial portions are produced by: other segments 


of the construction industry, such as non-residential _ 


builders and prime trade contractors; owner builders 
who retain possession for rental purposes and for that 
reason are classified to the real estate rental industry 
and other industries who do some construction for 
own account or on contract, but whose major revenue 
derives from other activities, such as manufacturing 
and utilities. Total residential activity estimates, as 
well as total other construction are provided in the 
Statistics Canada publication Construction in 
Canada, catalogue 64-201. Data from this annual are 
provided in text tables I to IV of the present 
publication. Figure II presents a breakdown of the 
total construction program for 1977. 


Figure Il 


Outre les recettes de la construction, l’ensemble des recettes 
d’exploitation comprend celles qui ont trait notamment ala 
gestion de chantier, a la location et a la vente de matériaux 
(item 23 du tableau 1, par ex.). La construction résidentielle 
realisée par les entreprises du secteur considéré est loin 
d’englober l’ensemble des travaux résidentiels exécutés au 
pays. Une partie importante est faite par: d’autres éléments de 
l'industrie de la construction tels que les entrepreneurs en 
construction non résidentielle et les sous-traitants; de 
propriétaires-constructeurs qui conservent leur immeuble afin 
de le louer et qui sont donc classés dans Vindustrie de la 
location immobiliére; et d’autres entreprises qui réalisent des 
travaux de construction a contrat ou pour leur propre compte, 
mais dont la majeure partie des recettes proviennent d’autres 
activités, comme la fabrication et les services publics. Les 
estimations relatives a l’ensemble des travaux résidentiels et a 
ensemble des autres travaux de construction figurent dans la 
publication de Statistique Canada intitulée La construction 
au Canada, n° 64-201 au catalogue. C’est de cette publication 
annuelle que sont tirés les tableaux explicatifs 1 a IV du present 
bulletin. La figure II précise la répartition du programme 
global de construction pour 1977. 


Construction Work by Type of Structure, Canada, 1977 
Travaux de construction selon le genre de construction, Canada, 1977 
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It can be seen that residential construction with 
36.7% commands more than a third of all 
construction performed in Canada. In dollar volume 
terms this represents $13,126 million, which is 
substantially more than the $3,691 million volume 
estimate for residential construction in this 
publication (Table 1, item 12-15). Percentage 
contributions to the difference are estimated to be as 
follows: 


Other construction industry 2%, real estate industry 


70% and other industries 28%. 


By provinces, the proportion of residential building 
done by the residential building industry is 
represented in Figure III. 


Figure Ill 


Le lecteur constatera que la construction résidentielle 
intervient pour plus du tiers (36.7%) de tous les travaux de 
construction exécutés au Canada. En valeur, elle se chiffre a 
$13,126 millions, ce qui dépasse de loin l’estimation de $3,691 
millions donnée dans le présent bulletin pour la construction 
résidentielle (item 12 4 15 du tableau 1). L’écart est da a trois 
types dindustrie, dans les proportions (estimatives) 
suivantes: 


Autres industries de la construction (sauf le secteur 
résidentiel) 2%, secteur immobilier 70% et autres secteurs 
28%. 


La figure III donne, par province, la proportion de la 
construction résidentielle réalisée par |’industrie du batiment 
(secteur résidentiel). 


Output of the Residential Construction Industry as a Percent 
of Provincial Residential Construction Put in Place, 1977 


Pourcentages provinciaux de la construction domiciliaire comparativement 
aux données de l’industrie en construction domiciliaire pour l'année, 1977 


$ millions 


% 13,125.6 200.5 42.5 301.0 237.5 


3,113.7 4,556.0 591.5 1,754.7 494.8 1,833.4 % 


Canada 
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A detailed reconciliation between construction 
industry output and construction activity is available 
from the Construction Division of Statistics 
Canada. 


General Review 


Users of the data are cautioned that Tables 1, 2 
and 3 report operating statistics in the sense that 
revenue and costs are adjusted for change in work in 
progress to represent value of construction put in 
place. The financial statistics in Tables 4 and 5 are 
based on income statement and balance sheet 
information as reported. Revenues are not adjusted 
and do not represent work put in place due to the fact 
that not all billings are recognized as revenue within 
the current year. 


Census results for 1977 indicate that the 
residential general building contracting industry 
performed $3,893 million worth of construction and 
an additional $382 million worth of other activities, 
amounting to a total gross revenue of $4,275 million. 
Included in this amount is a volume of $1,501 million 
of work sub-contracted out to trade contractors, 
leaving a volume of work done by own labour force of 
$2,774 million, with a labour content of $276 
million. 


By far the larger proportion of the industry output 
consists of single detached housing. Among the three 
major structure types (single, double, apartment) this 
group commands 69%, with the multis accounting for 
the balance of 31%. For the other producers, mainly 
the real estate industry, the picture is the reverse, 
with multis at 56% and singles 44%. 


Consequently the market share of the residential 
construction industry is 55% in the singles market 
and 30% in multis. Thus, the industry specializes in 
single housing, which market was slightly larger than 
the market for multi unit housing in 1977. 


Table 1 provides industry characteristics by 
province and by size groups. The data by size group 
can be used for performance appraisal by firms in the 
industry and form a basis for economic analysis 
regarding concentration and scale of plant. 


The largest 53 firms produce 37% of total output, 
the largest 295 produce 62% and the largest 657 
produce 74%. With a 100 firm concentration ratio 
probably running at around 48% the industry 
compares favourably in terms of competitiveness with 
other industries, such as manufacturing. 
Consideration of profit to revenue and profit to assets 
ratios at the total Canada level (as in Table 5) would 
indicate a plant size of between three-quarters and 
one million dollars to have an optimum scale in this 
industry. 


On peut obtenir un rapprochement plus deétaillé de 
l'industrie du batiment et de l’activité de la construction 
aupres de la Division de la construction de Statistique 
Canada. 


Revue général 


Les utilisateurs sont priés de noter que les tableaux 1, 2 et 
3 présentent la statistique de l’exploitation en ce sens que les 
recettes et les coiits tiennent compte des travaux en cours afin 
de traduire la valeur des travaux exécutés. Par contre, les 
statistiques financiéres des tableaux 4 et 5 sont fondées sur les 
chiffres tirés tels queis de l’état des résultats et du bilan. Les 
recettes ne sont pas rajustées; elles ne sont pas liées aux 
travaux exécutés, car les comptes-clients ne sont pas tous 
considérés comme des recettes de |’année en cours. 


D’aprés le recensement de 1977, l'industrie des entreprises 
générales en construction domiciliaire ont exécuté des travaux 
de construction d’une valeur de $3,893 millions; les autres 
recettes se sont chiffrées a $382 millions, ce qui donne des 
recettes brutes de $4,275 millions. De ce chiffre, $1,501 
millions ont été consacrés a la sous-traitance; par conséquent, 
les entreprises ont exécuté elles-mémes des travaux d’une 
valeur de $2,774 millions, dont $276 millions sont imputables 
aux coats de main-d’oeuvre. 


Les maisons individuelles constituent de loin l’élement le 
plus important du secteur résidentiel. En effet, elles 
interviennent pour 69% des trois principaux types de 
logements (maisons  individuelles, maisons doubles et 
appartements), les logements multiples comptant pour 31%. 
La situation inverse prévaut dans les autres secteurs, en 
particulier le secteur immobilier; les logements multiples 
représentent 56% et les maisons individuelles, 44% des 
programmes de construction. 


Par conséquent, la part du marché de l'industrie du 
batiment (secteur résidentiel) atteint 55% pour les maisons 
individuelles et 30% pour les logements multiples. Ainsi, 
l'industrie se spécialise dans les maisons individuelles, dont le 
marché était un peu plus vaste que celui des logements 
multiples en 1977. 


Le tableau 1 présente les caractéristiques de l'industrie par 
province et par tranche de taille. Les données selon la tranche 
de taille peuvent servir 4 évaluer le rendement des entreprises 
appartenant a l'industrie et a analyser la concentration et 
l’étendue des opérations. 


Les 53 plus grandes entreprises réalisent 37% de l’ensemble 
des travaux, les 295 plus grandes en exécutent 62% et les 657 
plus importantes, 74%. Le coefficient de concentration des 100 
principales entreprises s’établit probablement a environ 48%; 
aussi l’industrie est-elle aussi concurrentielle que d’autres, 
dont celle de la fabrication. Suivant le rapport des bénéfices 
aux recettes et celui des bénéfices a l’avoir au niveau national 
(tableau 5), l’étendue optimale des opérations dans cette 
industrie varie entre trois quarts de million et un million de 
dollars. 
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Variation in aggregate profit levels among La figure IV présente la variation de lensemble des 
provinces is depicted in figure IV. bénéfices selon la province. 


Figure IV 
Levels of Profit and Loss Relative to Total Operating Revenue, Canada and Provinces, 1977 


Niveaux des bénéfices et pertes relatifs au revenu total d’exploitation, Canada et provinces, 1977 
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(1) British Columbia includes Yukon and Northwest Territories. 
(1) La Colombie-Britannique comprend également le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 


Productivity over the size groups does not vary 
significantly. This, together with the large number of 
operators, indicates the absence of major returns to 
scale; expansion of output is to a large extent 
obtained by an increase in the number of firms. 
Machinery and equipment purchases may not give a 
clear picture of substitution of capital investment for 
labour due to a high incidence of equipment rental. It 
should be noted that size groups are based on current 
dollars. This causes an artificial movement toward 
the larger size groups over time. 


Table 2 groups establishments by their 
specialization in either new or repair construction. 
Although relatively few firms specialize in repair 
construction the inputs give an interesting profile on 
this type of work. Repair firms have a relatively 
higher labour content and subcontract out relatively 
less. In coverage terms, specialization in repair is not 
very strong. Repair firms only do 54% of all repair 
work done by this industry. 


In Table 3 firms are grouped by percentage ranges 
of specialization in construction types. The 
specialization in this case is expressed as_ the 
percentage of major type of construction to total 
construction performed. Specialization over time, by 
individual firms may not be very consistent, but, 
again, the interest of the table lies in the 
characteristics of the higher specialization ranges. 
The largest group consists of contractors specializing 
in the construction of single detached houses. In 
average volume terms this group is the smallest. 
Firms specializing in apartment building 
construction have a higher average size and 
subcontract content due to the nature of projects 
undertaken. 


Tables 4 and 5 present financial characteristics 
based on a sample of firms reporting both income 
statement and balance sheet information. While only 
some of the more commonly used financial ratios are 
listed in table 5, the basic data for deriving additional 
ratios are available from table 4. It may be pointed 
out that the profit to revenue ratio is based on gross 
revenue whereas for some analysis a net revenue basis 
(revenue minus sub-contracts) is more relevant. 
Profit to assets ratios for the industry may seem 
relatively high because of low inventories, low 
investment in plant and leasing. Similarly, equity 
ratios may be inflated and show variations over time 
due to financing through credit and carry over of 
deficits. 


Further Information 


The data presented in this publication represents 
only a selected portion of total 1977 statistical 
information available on the residential general 
building contracting industry. Additional 
breakdowns, statistics and definitions are available 


La productivité ne varie pas beaucoup d’une tranche de 
taille a l’autre, et le nombre d’exploitants est élevé: il n’existe 
aucun rendement d’échelle sensible. L’accroissement de la 
production dépend, dans une large mesure, de |’augmentation 
du nombre d’entreprises. Les achats de machines et 
d’équipement ne donnent peut-étre pas une bonne ideée de la 
mesure dans laquelle les immobilisations remplacent la 
main-d’oeuvre, car la location de machines et d’équipement 
est monnaie courante. I] convient de noter que les tranches de 
taille sont établies en dollars courants, ce qui provoque a la 
longue un  déplacement artificiel vers les _ tranches 
supérieures. 


Le tableau 2 regroupe les établissements selon qu/ils se 
spécialisent dans la construction neuve ou dans les réparations. 
Bien qu’un nombre assez restreint d’entreprises se spécialisent 
dans les réparations, les entrées tracent un profil intéressant de 
ce type de travaux. Les entreprises de réparation ont davantage 
recours a la main-d’oeuvre, tandis que la sous-traitance leur est 
relativement peu importante. La spécialisation dans les 
réparations représente une petite partie du champ 
d’observation: les entreprises de réparation n’exécutent que 
54% de tous les travaux de réparation du secteur résidentiel. 


Au tableau 3, les entreprises sont regroupées selon le degré 
de spécialisation par genre de construction. Aux fins du 
tableau, la spécialisation est exprimée sous forme de 
pourcentage du genre principal de construction par rapport a 
l’ensemble des travaux exécutés. Une entreprise donnée peut 
changer sa spécialisation avec le temps, mais |’intérét du 
tableau. provient des caractéristiques des proportions 
supérieures de spécialisation. Le groupe le plus nombreux 
réunit les entrepreneurs spécialisés dans la construction de 
maisons individuelles; i] s’agit par contre du groupe le moins 
important sur le plan du volume moyen. Les entreprises 
spécialisées dans la construction d’appartements ont, 4 cause 
de la nature des travaux a exécuter, une taille moyenne plus 
forte et elles font davantage appel a la sous-traitance. 


Les tableaux 4 et 5 présentent des caractéristiques 
financiéres établies 4 partir des données déclarées par un 
échantillon d’entreprises sur leur bilan et sur leur état des 
résultats. Bien que le tableau 5 ne donne que les ratios 
financiers les plus utilisés, les données essentielles au calcul de 
ratios supplémentaires figurent au tableau 4. Il convient de 
noter que le rapport des bénéfices aux recettes est fondé sur les 
recettes brutes, tandis que les recettes nettes (les recettes 
moins la valeur de la sous-traitance) conviennent mieux a 
certaines analyses. Le rapport des bénéfices a l’avoir peut 
sembler relativement élevé pour |’ensemble de l’industrie a 
cause du faible niveau des stocks, des immobilisations et de la 
location. Par ailleurs, le rapport de l’avoir net peut étre gonflé 
et évoluer dans le temps en raison du recours au crédit et du 
rapport des déficits. 


Renseignements supplémentaires 


Les données de la présente publication ne représentent 
qu'une partie de |’ensemble des statistiques de 1977 sur 
Yindustrie des entreprises générales en construction 
domiciliaire. Dans les limites permises par la Loi sur la 
statistique, les utilisateurs peuvent obtenir sur demande des 


on request to users subject to the conditions of the 
Statistics Act. Please contact the Construction 
Division of Statistics Canada. 


Definitions 


Size groups (Tables 1, 4, 5) are based on gross 
operating revenue. Publications before 1975 had size 
groups based on gross revenue minus subcontracts. 
See also footnote 6 at end of publication. 


New construction (Table 2) is defined to include 
all contracts for new work put in place. This includes 
additions, alterations, conversions and major 
renovations where either a structural change takes 
place or the life of an existing asset is extended 
beyond its normal life expectancy. All other work is 
defined as repair construction. This is generally 
construction necessitated by damage or deterioration 
and includes minor renovations and alterations made 
to maintain the operating efficiency of existing 
structures, other than maintenance type work. 


Types of construction (Table 3) are defined as 
follows: 


Single detached. This type is commonly called a 
“single house’. It contains only one dwelling unit 
which is completely separated on all sides from any 
other dwelling or structure. Included in this category 
are other residential structures, consisting mainly of 
summer cottages, cabins, shacks and conversions. 


Double. This category includes dwelling units 
separated by a common wall extending from ground 
to roof. Single attached dwellings in structures 
consisting of only two dwelling units and structures 
originally designed, or structurally converted, to 
provide two dwelling units, one above the other and 
adjoining no other structure are classified as double. 


Row housing. All other single attached dwellings in 
rows of three or more are classified as row housing. 


Apartment building. Includes all dwellings of the 
apartment, flat-type other than the duplex-type 
mentioned above. 


This category includes: 


double-duplex, 

triplex, 

row-duplexes, 

apartments as commonly known, 

dwellings over, or at the back of a store or other 
non-residential structure. 


For purposes of the survey, the classification of 
buildings is based on their ultimate use. For example 
a government office building is classified into the 
commercial category. 


ventilations, des statistiques et des définitions 
supplémentaires. Ils sont priés de communiquer avec la 
Division de la construction de Statistique Canada. 


Définitions 


Les tranches de taille (tableaux 1, 4 et 5) sont établies a 
partir des recettes brutes d’exploitation. Avant 1975, elles 
Vétaient a partir des recettes brutes moins la valeur de la 
sous-traitance. Voir aussi la note 6 4 la fin de la publication. 


La construction neuve (tableau 2) englobe tous les contrats 
visant l’exécution de nouveaux travaux. Cela comprend les 
additions, les modifications, les transformations et les 
renovations importantes, qu’il s’agisse de changer la structure 
d’un immeuble ou de prolonger la vie d’un bien au-dela de sa 
durée de vie normale. Tous les autres travaux sont considérés 
comme des réparations. Celles-ci consistent habituellement en 
des travaux nécessités par l’endommagement ou la 
détérioration et elles englobent les rénovations et 
modifications mineures (autres que les travaux d’entretien) 
effectuées afin de maintenir l’efficacité opérationnelle de 
structures existantes. 


Voici la définition des divers genres de construction 
(tableau3): 


Maison individuelle. Ce type de logement est 
communément appelé “maison unifamiliale”. I] ne contient 
qu’un logement complétement isolé, de tous cétés, d’un autre 
logement ou construction. Cette catégorie englobe d’autres 
structures résidentielles, dont les chalets, cabines, huttes et 
logements transformeés. 


Maison double. Cette catégorie comprend les logements 
séparés par un mur mitoyen s’élevant du sol au toit. Sont 
classés comme maisons doubles les logements simples jumelés 
faisant partie de structures ne comptant que deux logements et 
les structures construites ou transformées de fagon a donner 
deux logements situés lun au-dessus de l’autre sans autre 
construction attenante. 


Maisons en rangée. Tous les autres logements simples réunis 
en rangée de trois logements ou plus sont classés comme 
maisons en rangée. 


Appartements. Cette catégorie comprend tous les logements 
du genre appartement ou plain-pied qui ne sont pas de la 
catégorie des duplex susmentionnés. 


Autrement dit, elle englobe: 


les duplex jumelés 

les triplex 

les duplex en rangée 

les maisons d’appartements au sens courant du terme 

les logements situés au-dessus ou 4 l’arriére d’un magasin ou 
d’une autre construction non résidentielle. 


Aux fins de l’enquéte, la classification des immeubles est 
fonction de leur usage ultime. A titre d’exemple, un immeuble 
a bureaux occupé par une administration publique est classé 
dans la catégorie des batiments commerciaux. 
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Methodology 


In censuses prior to 1975, data were collected by 
direct survey questionnaire and made available at the 
reported level only. No estimate was made for 
non-response or for firms not included in the census. 
It was known, however, that the majority of missing 
firms were small and that the coverage in terms of 
dollar volume ranged from 85% to 90% for most of 
the various sub-industry groups. For census cycles 
beginning 1975, a blend of direct survey and 
systematic sampling methods is used to provide 
universe estimates. 


For 1977, construction firms were separated by 
total operating revenue into two groups: those with 
more than $500,000 annual revenue and those with 
annual revenue in the range of $10,000 to $500,000. 
The larger firms received the census long form, of 
which a copy is provided at the end of this 
publication. The smaller firms were stratified by 
sub-industry group, size range and province, from 
which a sample was selected for the collection of 
financial and non-financial data. The sampling rates 
varied between 10% and 50% for firms with less than 
$50,000 annual revenue. Financial Data were 
collected for all firms with between $50,000 and 
$500,000 total operating revenue. The financial 
information was obtained from administrative 
records provided by Revenue Canada. Non-financial 
data (1.e., operating characteristics and labour data) 
were collected for a sub sample of this group, 
numbering approximately 15,000 contractors, by 
means of an abbreviated survey form. The sample 
results were inflated to the universe level using the 
weight associated with each record in the sample. 
The weight for a record was calculated as the inverse 
of its probability of inclusion in the sample (sampling 
rate) corrected for non-response. The large and small 
firm results were then merged and tabulated to 
produce the tables contained in this publication. 


The following table shows the estimate of total 
Operating revenue and a measure of its reliability for 
the residential general building contracting industry 
by size groups, provinces, or regions. 


The percentages are such that, with a probability 
of 95%, the absolute value of the difference between 
the estimate and the true value, would be at most the 
percentage shown. In other words, with the current 
methodology, in 95 out of a hundred cases the 
difference between the actual total operating revenue 
at the Canada level will be within plus or minimum 
0.10% of the estimate of $4,274,925,518. 


Méthodologie 


Lors des recensements antérieurs a 1975, les données ont été 
recueillies par voie de questionnaire direct et seuls les résultats 
des déclarations ont été rendus disponibles. Autrement dit, 
aucune estimation n’a été faite pour tenir compte des 
non-répondants et des entreprises non recensées. Or, on savait 
que la plupart des entreprises manquantes étaient petites et 
que les entreprises prises en compte intervenaient pour 85% a 
90% du volume monétaire dans la plupart des divers 
sous-groupes de l'industrie. A partir du recensement de 1975, 
on a utilisé a la fois l’enquéte directe et l’echantillonnage 
systématique afin d’obtenir des estimations pour |’ensemble de 
Punivers. 


Pour le recensement de 1977, les entreprises de construction 
ont été réparties en deux groupes, selon que leurs recettes 
d’exploitation dépassaient $500,000 par an ou _ qu’elles 
s’établissaient entre $10,000 et $500,000. Les grandes 
entreprises ont regu le questionnaire détaillé, dont un 
spécimen se trouve a la fin du présent bulletin. Les petites 
entreprises ont été stratifiées selon le groupe d’activité 
économique, la taille et la province; dans chaque strate, un 
échantillon a été tiré en vue de la collecte des données 
financiéres et autres. Parmi les entreprises dont les recettes 
annuelles n’atteignent pas $50,000, la fraction de sondage va 
de 10% a 50%. Des données financiéres ont été obtenues pour 
toutes les entreprises dont le revenu brut d’exploitation 
s’échelonnait entre $50,000 et $500,000. Les renseignements 
financiers proviennent des dossiers administratifs de Revenu 
Canada. Afin de recueillir les données non _ financiéres 
(c’est-a-dire les caractéristiques d’exploitation et les données 
sur la main-d’oeuvre), on a fait parvenir un questionnaire 
abrégé a un sous-échantillon de ce groupe comptant a peut pres 
15,000 entrepreneurs. Les chiffres de |’échantillon ont ensuite 
été gonflés au niveau de l’univers a l'aide de la pondération liée 
a chaque dossier de |’échantillon. La pondération d’un dossier 
correspond a |’inverse de sa probabilité d’inclusion dans 
V’échantillon (fraction de sondage), compte tenu de la 
non-réponse. Enfin, les résultats obtenus pour les grandes et 
petites entreprises ont été regroupés et totalisés pour donner 
les tableaux reproduits dans le présent bulletin. 


Le tableau suivant présente, par tranche de taille et par 
province (ou région), l’estimation des recettes d’exploitation 
totales et un coefficient de fiabilité pour l'industrie des 
entreprises générales en construction domiciliaire. 


Les pourcentages sont exprimés de telle facon qu’avec une 
probabilité de 95%, la valeur absolue de l’écart entre 
l’estimation et la valeur réelle ne dépasse pas le chiffre indiqué. 
Autrement dit, selon des métholes actuelles, la différence entre 
les recettes d’exploitation réelles pour l’ensemble du Canada et 
Vestimation de $4,274,925,518 serait inférieur 4 0.10% dans 
95 cas sur 100. 


xl 


$500,000. 
and over(2) 


Total all 
size groups 


$10,000- 
249,999(1) 


$250,000- 
499,999 


$500,000 
et plus(2) 


Ensemble des 
tranches 
de taille 


Province 


Total Reli- Total Reli- Total Reli- Total Reli- 
operating ability operating ability operating ability operating ability 
revenue level revenue level revenue level revenue level 
Total du Niveau Total du Niveau Total du Niveau Total du Niveau 
revenu de revenu de revenu de revenu de 
d’exploi- fiabilite d’exploi- fiabilité d’exploi- fiabilite d’exploi- fiabilite 


tation tation 


tation tation 


Atlantic provinces(3) — Provinces de 


V’Atlantique(3) 27,947,991 15,050,839 85,390,095 128,388,925 0.88 
Québec 64,101,407 65,382,184 495,780,163 625,263,754 0.30 
Ontario 140,461,826 95,223,346 1,285,458,350 1,521,143,522 0.16 
Manitoba 11,043,181 11,827,869 198,936,971 221,808,021 0.28 
Saskatchewan 10,149,198 5,470,123 192,122,310 207,741,631 0.28 
Alberta 27,059,567 27,130,093 911,119,241 965,308,901 0.10 
British Columbia(4) — Colombie Britan- 

nique(4) 99,142,537 85,010,098 421,118,129 605,270,764 0.40 
Canada 379,905,707 305,094,552 3,.589,925,259 4,274,925,518 0.10 


(1) See text “further information”. — Voir texte “remarques finales”. (2) Data for establishments with operating revenue over $500,000 are collected at universe level and for that 
reason are not subject to sampling error. — Les données pour les établissements avec des revenus d’exploitation de $500,000 et plus sont collectées au niveau de l'univers statistique 
et de ce fait ne sont pas sujet a l’erreur d’échantillonnage. (3) Information was compined to meet secrecy requirements of the Statistics Act. — Les données ont été combinées pour 
satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la statistique relatives au secret. (4) British Columbia includes Yukon and Northwest Territories. — La Colombie-Britannique comprend 
également le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 
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TEXT TABLE I. Total Value of Construction Work Performed — Contractors and Others 
by New and Repair, 1973 to 1977(1,2) 


TABLEAU EXPLICATIF I. Valeur globale des travaux de construction exécutés. — Entrepreneurs et autres, 
selon la construction neuve et les réparations, 1973 a 1977(1,2) 


Contract construction Other construction Total construction 


Year Travaux a fortait Autres travaux Total, travaux de construction 

Année New Repair New Repair New Repair 
Total Total Total 

Neuve Reparations Neuve Reparations Neuve Réparations 

rt millions of dollars — millions de dollars 

1973 13,883 2,021 15.904 3.071 4,270 16,954 3,220 20,174 
1974 17,071 2,547 19.618 3,701 5,075 20,772 3,921 24,693 
1975 19.801 2,791 22,592 4,255 5,784 24.056 4.320 28,376 
1976 23,822 3,279 320 6,030 28.145 4,986 33,131 
1977 25,347 3,598 4,783 6,858 30,130 5,673 ~ 35,803 


See footnote(s) at end of statistical tables, 
Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques. 


TEXT TABLE II. Total Value of Construction Work Performed — Current and Constant 
Dollars by New and Repair, 1968 to 1977(1) 


TABLEAU EXPLICATIF IL. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Dollars courants et dollars constants, 
selon la construction neuve et les réparations, 1968 a 1977(1) 


‘Total construction as 
percentage of Gross 
National Expenditure 


New Repair 


Valeur totale de la 
construction en pourcentage 


Neuve Réparations 


Year de la dépense nationale brute 

Annee 
Current Constant Current Constant Current Constant Current Constant 
dollars 1971 dollars 1971 dollars 1971 dollars 1971 
dollars dollars dollars dollars 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
courants constants courants constants courants constants courants constants 
1971 1971 1971 1971 

millions of dollars — millions de dollars 

1968 9,908 11,495 2,305 3,029 14,524 tele 
1969 10,825 11,935 2,38% 2,866 14,801 Lie2 
1970 11,320 12,004 i 2,707 14,711 16.6 
1971 13,276 13,276 2,589 2,589 15,865 16.8 
1972 14,469 13,689 2,820 2,638 16,327 16.3 
1973 16,954 14,528 3,220 2,766 17,294 16.0 
1974 20,772 14,976 3,921 2,883 17,859 16.0 
1975 24,056 15,470 4,320 2,848 18,318 16.2 
1976 28,145 16,259 4,986 2,980 ‘ 19,239 16.1 
1977 30,130 16,138 5,673 3,120 35,803 19,258 15.7 


See footnote(s) at end of statistical tables 
Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques 
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TEXT TABLE III. Capital and Repair Expenditures — Summary by Sectors. 


Canada, 1977 to 1979(2,3,19.20) 


TABLEAU EXPLICATIF IIL Immobilisations et réparations — Sommaire par secteur, 
Canada, 1977 a 1979(2,3.19,20) 


Sector 


Secteur 


Agriculture and fishing — Agriculture et péche 


Forestry — Foréts 


Mining, quarrying and oil wells — Mines, carriéres 


et puits de pétrole 


Manufacturing — Fabrication 


Utilities — Services d'utilité publique 


Construction industry(20) — Industrie de la cons- 


truction(20) 


Housing — Logement 


Trade (wholesale and retail) — Commerce (gros 
et detail) 


Finance, insurance and real estate — Finances, assu- 


rances et affaires immobilieres 


Commercial services — Services commerciaux 


Institutional services — Services institutionnels 


Government departments(19) — Ministéres gouverne- 


mentaux(19) 


Total 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques. 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


1977 
1978 
1979 


Con- 
struction 
activity 


Travaux 
de cons- 
truction 


607.4 
718.6 
807.1 


105.0 
103.9 
114.4 


2,839.6 
3,018.8 
3,630.5 


1,658.9 
1,674.7 
1,630.0 


5,073.4 
5,791.2 
6,332.5 


131.2 
141.7 
152.3 


11,064.8 
11,374.9 
11,714.8 


362.9 
350.1 
368.9 


1,882.5 
2,104.2 
2,409.2 


359.5 
400.0 
502.2 


30,130.2 
32,260.7 
34,815.9 


Machinery 
and 
equipment 


Machines 
et 
outillage 


2,388.9 
2,772.5 
2,969.9 


115.5 
131.9 
145.5 


1,025.3 


773.4 
775.5 


4, 
Ef 
5, 


Hoe 
AGE 
tO + 00 


21, 
65. 
67. 
4.114.5 


4,909.8 
5,419.5 


757.8 
755.8 
829.0 


244.3 
291.8 
313.0 


727.6 
005.3 
497.2 


NN 


334.5 
360.7 
387.6 


648.0 
665.8 
601.5 


16,467.3 
17,977.5 
19,907.1 


Capital expenditures 


Immobilisations 


Repair expenditures 


Réparations 


millions of dollars — millions de dollars 


ee 
Sub- Con- | Machinery Sub- Con- | Machinery 
total struction and total struction and 
activity | equipment activity | equipment 

Total Travaux | Machines Total Travaux | Machines 
partiel de cons- et partiel de cons- et 
truction outillage truction outillage 

2,996.3 245.2 694.9 852.6 2,838.6 
3,491.1 288.9 794.9 1,007.5 3,278.5 
3,777.0 319.9 870.7 1,127.0 3,520.7 
220.5 45.2 219.0 150.2 289.3 
235.8 48.5 238.6 152.4 322.0 
259.9 52.6 247.0 167.0 339.9 
3,864.9 4()2.2 1,313.3 3,241.8 1,936.4 
3,792.2 415.6 1,266.2 3,434.4 1,624.0 
4,406.0 447.3 1,378.7 4,077.8 1,706.9 
6,080.7 530.5 2,189.4 7,107.1 
6,239.8 545.2 2219.9) 7,401.6 
6,797.9 595.6 2,225.6 8,197.4 
9,187.9 904.5 2,043.8 2,948.3 5,977.9 6,158.3 
10,701.0 991.1 2,286.6 3,277.7 6,782.3 7,196.4 
11,752.0 1,101.2 2,468.9 3,570.1 7,433.7 7,888.4 
820.3 18.2 526.4 544.6 149.4 1,215.5 
887.1 19.6 572.6 592.2 161.3 1,318.0 
952.8 21.9 630.2 652.1 174.2 1,430.7 
11,064.8 2,061.0 2,061.0 13,125.8 = 
11,374.9 2,332.6 re y 13,707.5 - 
11,714.8 2,632.5 By 14,347,3 _ 
1,120.7 124.1 302.1 487.0 935.8 
1,105.9 121.5 296.9 471.6 931.2 
DUSTED 122.6 307.2 491.5 1,013.6 
2,126.8 125.9 166.7 2,008.4 285.1 
2,396.0 149.0 228.8 2,253.2 371.6 
222.2 170.1 258.7 2,579.3 401.6 
2,087.1 306.4 410.9 1,982.6 
2,405.3 327.3 463.3 2,269.3 
2,999.4 356.1 570.5 2,785.0 
1,514.2 312.7 1,418.0 408.9 
1,551.5 326.0 1,425.2 452.3 
1,783.3 338.6 1,639.3 482.6 
O13. 1,085.0 5,792.3 806.0 
6,057.6 1,082.5 6,306.5 833.6 
6,359.8 1,102.9 6,681.7 781.0 


46,597.5 
50,238.2 
$4,723.0 


XV 


13,169.8 35,803.7 23,963.6 
14,145.4 38,385.1 25,998.5 
15,339.7 41,514.9 28,547.8 


Capital and repair expenditures 


Immobilisations et réparations 


Sub- 
total 


Total 
partiel 


3,691.2 
4,286.0 
4,647.7 


439.5 
474.4 
506.9 


5,178.2 
5,058.4 
5,784.7 


9,296.5 
9,621.5 
10,423.0 


12,136.2 
13,978.7 
15,3221 


1,364.9 
1,479.3 
1,604.9 


13,125.8 
13,707.5 
14,347.3 


1,422.8 
1,402.8 
1,505.1 


2,293.5 
2,624.8 
2,980.9 


2,393.5 
2,732.6 
3,355.5 


1,826.9 
1,877.5 
2,121.9 


6,598.3 
7,140.1 
7,462.7 


59,767.3 
64,383.6 
70,062.7 


TEXT TABLE IV. Total Value of Construction Work Performed — New and Repair by Type of Structure, 


See 


Canada, 1974 to 1977(1.2.4,5.16) 


Type of structure 


New 


Neuve 


Repair 


Réparations 


‘Total 


Total construction 
Total building construction 
Residential(4 ) 


Single detached 

Semi-detached including duplexes 
Apartments including row housing 
Other residential construction(16) 


Industrial 
Factories, plants, workshops, food canneries, smelters 


Mine and mine mill buildings 
Railway stations, roadway buildings 
Railway shops, engine houses, water and fuel stations 


Commercial 


Warehouses, storehouses, refrigerated storage, etc. 
Grain elevators 

Hotels, clubs, restaurants, cafeterias, tourist cabins 
Office buildings 

Stores, retail and wholesale 

Garages and service stations 

Theatres, arenas, amusement and recreational buildings 


Laundries and dry cleaning establishments 
Institutional 

Schools and other educational buildings 

Churches and other religious buildings 

Hospitals, sanatoria, clinics, first-aid stations, etc. 
Other institutional buildings 


Other building construction 


Farm buildings (excluding dwellings) 


Broadcasting, radio and television, relay and booster sta- 


tions, telephone exchanges. 

Aircraft hangars 

Passenger terminals, bus, boat, air and other 

Armouries, barracks, drill halls, ete. 

Bunkhouses, dormitories, camp cookeries, bush depots 
and camps. 

Laboratories 

Other building construction(5) 


Total engineering construction 


footnote(s) at end of statistical tables 


thousands of dollars — milliers de dollars 


20,771,623 
12,726,305 
7,010,029 
3,609,545 
268,438 
1,981,234 
1,150,812 


1,201,142 


1,012,625 


154,090 
21,947 
12,480 


2,612,202 


265,589 
12,538 
287,961 
1,039,600 
541,425 
146,816 
314,238 
4,035 


1,198,870 


ih 


aw 


7: 
36 
ie 


Rew 
xe 
aes 


3: 


wu 


131,369 


704,062 


288,435 
96,669 


38,478 
136,760 


8.045.318 


Xvl1 


3,921,447 
2,518,969 
1,450,620 


1,450,620 
331,285 
259.068 
37,694 
20,011 
14,512 
356,929 
37,550 


3,793 
30,686 


113,425 
19,164 


5,915 
4.141 
9.149 
9.054 


4.677 
30,819 


1,402,478 


24,693,070 
15,245,274 
8.460.649 
3,609,545 
268,438 


1,981,234 
2,601,432 


1,532,427 
1,271,693 


191,784 
41,958 
26,992 


2,969,131 


308,139 
16,331 
318,647 
1,191,042 
618,021 
188,169 
328,520 
5,262 


1,382,661 
816,249 


26,055 
378,621 


161,736 
900,406 


401,860 
115,833 


14,026 
107,066 
14,495 
36,392 


43.155 
167,579 


9,447,796 


24,055,805 


13,923,751 
7.113.857 


3,740,882 

355,389 
1,800,045 
1,217,541 


1,146,232 
957,316 


133,742 
33,758 
21,416 


3,378,962 


320,002 
17,517 
234,127 
1,357,821 
537,916 
148,190 
761,214 
2.175 


1,376,134 
803,348 
27,984 
337,845 
206,957 
908,566 


316,098 
133,316 


30,131 
36,349 
13,410 
16,745 


54,878 
207,639 


10,132,054 


Repair 


Reéparations 


4,320,539 
2,685,664 
1,575,805 


1,575,805 
363,446 
277,648 


50,088 
21,493 
14,217 


353,503 


37,731 
5.485 
30,591 
132,779 
78,739 
46,769 
19,195 
2,214 


184,768 
98,771 
11,083 
50,205 
24,709 


208,142 


1,634,875 


28,376,344 
16,609,415 
8,689,662 


3,740,882 

355,389 
1,800,045 
2,793,346 


1,509,678 
1,234,964 


183,830 
55,251 
35,633 


3,732,465 


357,733 
23,002 
264,718 
1,490,600 
616,655 
194,959 
780,409 
4,389 


1,560,902 
902,119 
39,067 
388,050 
231,666 
1,116,708 


440,520 
151,639 


37,418 
139,600 
24,716 
25,158 


60,664 
236,993 


11,766,929 


TABLEAU EXPLICATIF IV. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Construction neuve et 
selon le genre de construction, Canada, 1974 a 1977(1,2,4,5,16) 


New 


Neuve 


28,144,940 
17,346,517 
10,852,532 


4,988,674 

480,908 
2,915,357 
2,467,593 


1,042,050 
818,971 


186,246 
22,821 
14,012 


3,181,718 


336,025 
24,456 
163,339 
1,433,519 
588,748 
139,741 
494,048 
1,842 


1,379,028 
735,165 
39,357 
366,063 
238,443 
891,189 


346,319 
140,656 


17,899 
115,908 
11,560 
29,740 


40,745 
188,362 


10,798,423 


Voir note(s) a la 


Repair 


Réparations 


thousands of dollars — milhers de dollars 


4,986,259 
3,125,148 
1,816,814 


1,816,814 
408,052 
319,007 

47,441 


24,745 
16,859 


446.042 


50,991 
9,084 
32,349 


215,443 
110,193 
13,036 
59,729 
32,485 
238,797 


138,111 
21,070 


9,079 
7,079 
19,123 
11,023 


7,559 
25,753 


1,861,111 


33,131,199 
20,471,665 
12,669,346 


4,988,674 

480,908 
2,915,357 
4,284,407 


1,450,102 
1,137,978 


233,687 
47,566 
30,871 


3,627,760 


387,016 
33,540 
195,688 
1,605,786 
691,300 
194,478 
516,637 
3,315 


1,594,471 
845,358 
52,393 
425,792 
270,928 
1,129,986 


484,430 
161,726 


26,978 
122,987 
30,683 
40,763 


48,304 
214.115 


12,659,534 


fin des tableaux statistiques. 


New 


Neuve 


30,130,466 


17,784,892 
11,064,680 


4,660,075 

586,056 
3,239,406 
2,579,143 


1.268.260 
1,048,385 


179,418 
28,346 
12,111 


3,178,905 


363,975 
44.123 
178,637 
1,501,103 
658,873 
149,108 
280,082 
3,004 


239,230 
882.211 


412,081 
117,800 


20,144 
97,625 

9.770 
19,563 


12,345,574 


Repair 


Reparations 


5,672,952 
3,521,883 
2,060,918 


2,060,918 
460,473 
370,983 


43,149 
27,758 
18,583 


459,778 


55,760 
10,762 
46,195 
167,170 
97,371 
60,362 
20,669 
1,489 


270.850 
138,716 
16,279 
71,761 
44.094 
269,864 


157,456 
23,974 


15,599 
10,568 
10,697 
10,617 


6,082 
34,871 


2,151,069 


35,803,418 
21,306,775 
13,125,598 


4,660,075 

586,056 
3,239,406 
4,640,061 


1,728,733 
1,419,368 


222,567 
56,104 
30,694 


3,638,683 


419,735 
54,885 
224,832 
1,668,273 
756,24 
209,470 
300,751 
4,493 


1,661,686 
912,077 
58,099 
408,186 
283,324 
1,152,075 


569,537 
141,774 

35,743 
108,193 


20,467 
30,180 


37,954 
208,227 


14,496,643 


Genre de construction 


Total des trayaux de construction 
Total de la construction de batiments 
Habitations(4) 


Simples detachees 

Semi-detachées et doubles 
Appartements et maisons en rangée 
Autre construction domiciliaire(16) 


Batiments industriels 


Fabriques, usines, ateliers, conserveries d’aliments et fon- 
deries. 

Mines (batiments et usines) 

Chemins de fer (gares et batiments de voies) 

Chemins de fer (ateliers, hangars 4 locomotives, postes 
d’eau et de combustible). 


Batiments commerciaux 


Entrepots, magasins, entrepdts frigorifiques, etc. 

Silos a grain 

Hotels, clubs, restaurants, caféterias, cabines pour touristes 
Edifices a bureaux 

Magasins, vente de détail et de gros 

Garages et stations-service 

Théatres, cinemas, stades, établissements récreatifs 
Blanchisseries et etablissements de nettoyage a sec 


Edifices institutionnels 


Ecoles et autres maisons d’enseignement 

Eglises et autres edifices religieux 

Hopitaux, sanatoriums, cliniques, postes de premiers soins, 
etc. 

Autres édifices institutionnels 


Autres batiments 


Batiments de ferme (a l'exception des logements) 

Postes de radiodiffusion et de télévision, stations de relais, 
preamplificateurs d’antenne, centrales telephoniques. 

Hangars pour aéronets 

Gares routiéres, aérogares, gares matitimes, etc 

Manéges militaires, casernes, salles d’exercice, etc. 

Maisons de bicherons. dortoirs, cuisines de chantiers et 
camps. 

Laboratoires 

Autres batiments(5) 


Total des travaux de génie 


xv 


STATISTICAL TABLES 


TABLEAUX STATISTIQUES 


TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1977 


— 
$10,000- $250,000- $500,000- 
Item Total 249,999(17) 499,999 749,999 
No. 
Canada 
i number — nombre 
Establishment classification 
1! i Motaleestablishrment Stee  ox-tec) sors tevenaenateitelet stake tote p he tener eters ener ane ceaetetr 7.074 4,975 850 388 
Classified by legal entity: 
2 Sole prope JetOrshiypi ca. acueretscere eye sl heuer ceed ese rena ac 3,177 3,025 133 15 
3 Pantnershiipy dis neac rac ocamn eens en von Seer eee eee 426 361 38 14 
4 Incorporated! ‘company sg1c wane oe ele oho on a eee Nene cee 3,471 1,589 679 359 
Classified by principal type of construction: 
5 Single detached oy: .2cc15 aecssa.n scree sa ees rte ee see ee eae 6,578 4,809 754 358 
6 Double (diiplexpsemisdetached)) i ccpcsem eter ee en Seated es 109 56 8 16 
if ROW. HOUSING nea eve oa eres re oa eeintins ae Ape eee eines 129 20 40 4 
8 NVA TNS MMO NG UOMO): on oqo rs tap otered compass Geo0 258 90 48 10 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and 6,260 4,250 803 357 
conversions). 
10 Repair cons trurcerorn sa emuves oteecs ine etarsetsee sor ce tne cae rer at 814 725 47 31 
dollars 
Characteristics of construction output 
LA otalivalueofi construction outpete. tree sitet tre erases lorer 3,893,223,035 371,754,644 298,485,386 236,855,642 
Detailed by type of construction: 
2 Rees detach edtennerc tire ecae en ass ashe a aos an ee 2,541,656,255 320,130,069 237,421,598 195,546,069 
13 Double (duplex, semi-detached) . 245,803,273 12,352,273 12,670,547 11,849,211 
14 on HOUSING Siete eo enti cere 395,990,676 3,422,388 13,129,098 3,820,879 
15 Apartments (including triplex) 507,265,423 11,554,333 18,855,329 7,725,424 
16 a -residential buildings .... . 192,199,645 22,916,156 14,455,014 17,435,495 
17 Highway, road and bridge .. 5,936,810 557,702 1,738,920 250,440 
18 Other engineering(9) Sr. ONL Sci 4,370,953 821,723 214,880 228,124 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and 3,737,099,678 303,445,428 269,450,998 210,292,850 
conversions ). 
20 Repair construchhoner nice orien © aparece ates 156,123,357 68,309,216 29,034,388 26,562,792 
Income statement 
Zit |) Notaluoperatine WEven ene retsteicl=(eicles)ete cic scenic coer erate erates eke 4,274,925,518 379,905,707 305,094,552 241,988,763 
22 Consinietioni revenue’ > ac .race yi + cos Oe ane tie oe erence 3,893,223,035 371,754,644 298,485,386 236,855,642 
23 OfhersrevenitecS) iP e e. eseaces sie car avsioe eis erate tonnes eres 381,702,483 8,151,063 6,609,166 5,133,121 
24a\ehotal: operating COSts(Girect) ina aeraaia i. -teiaia intern isle teboieter tee tele t 3,541,310,641 300,019,019 252,196,370 201,785,155 
25 Paymentsyto suy-COULACLORS te eye aigie tc oa’. che 2 aRReean are epee notes fs 1,501,238,200 79,060,076 80,568,012 78,122,649 
26 Materials, th 00. i Wisin i elrcecetentc dibs 5 acl eepenaniee inc tepenrnt Gas 883,986,323 108,821,226 80,949,405 57,679,479 
27 Wages (LONG a. ais a con erncian Our ataRiu yes. re «rise ene See mmeenaan ene key 275,707,386 43,075,062 36,514,201 22,181,860 
28 Salaries (U0) ten sak senna lacie sonnei ieee emmetes meee eects 41,262,721 4,552,830 2,925,892 2,289,381 
29 LOT Ye Re cc ZI Se Pps cr ier nercci ci a RR Reem eee, A:0) Tack ols eeee ena e 643,553,533 41,271,536 33,297,170 31,661,109 
30 Other directrcostst= 2.5 serie tere vee ees 5. es Cee ee eS owe 195,562,478 23,238,289 17,941,690 9,850,677 
31) Total: operating, costs: (indirect)! oo. F/ cc ne ce ee elt ele aw eieisie = 476,357,994 $3,362,720 39,324,108 29,160,370 
32 RETA TES 0 MES SS Sanne ein iernn ade cree cide aa Mme er cnhay) Airrfeeel Gr cee 139,489,563 12,754,774 9,161,435 9,321,984 
33 Badtdebts tins kccirest a2 ls Shek aelalalarsic speek OMe eee ciin omer a 6,334,478 948,909 1,153,335 527,708 
34 Binane in pimp itotgrntine cary Meru crt stance aon erolorteue otek eoer 124,872,881 8,064,871 6,566,088 5,803,437 
35 Depreciation estat cay cus ete neas, ayare onsen & cask ane Ciel cues eae eae 34,349,041 7,923,869 Sulenles 2,338,291 
36 Other indirect) costse tne tra eas dat eer: ep eae 171,312,031 23,670,297 18,670,521 11,168,950 
37 | Net operating profit (loss) before taxes ......... 0.020 e eee eeee 257,256,883 26,523,968 13,574,074 11,043,238 
38 Prot <3. Gye sige ea rs len OGL Ce RVR eres SU eases 293,194,936 36,804,958 16,721,662 12,734,608 
39 Vis Wee Roe Rea aes POMS EMT ROOM Ex Oe SKS HS ote 35,938,053 10,280,990 3,147,588 1,691,370 
Capital expenditures 
400) Totaliicapitall expendif resi, srcrrerscntiens crletsioieintoreie <= ein al eroierebene tee 244,490,859 17,478,782 138,600,677 4,627,007 
4] New machinery andlequipment..7 ove. ae. ver cee ese 91,858,684 8,676,262 68,734,883 2,225,221 
42 New? buildings 7and otheristructres: vo acc. ede sees tee 152,632,175 8,802,520 69,865,794 2,401,786 
number — nombre 
Labour characteristics 
43 | Total hours worked by wage-earning employees ..........-...--- 34,711,995 6,391,912 4,893,760 2,747,451 
44 | Total’ salaried employees <120 oe :e0.5 21s wi ceicie so + ss seo = os rains 10,793 1,762 993 1,004 
2,570 378 196 206 
8,223 1,384 797 2798) 


See footnote(s) at end of tables. 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1977 


$10,000,000 
and over 


$750,000- 
999,999 


$1,000,000- 
1,999}999 


$2,000,000- 
9,999,999 


= Détail 
et plus 


No 
Canada 
number — nombre 
Classification des établissements 
204 362 242 SS liMotaledesvEtablissemrents, o.oo se wre jor (ee eso te se role ededab ele eselleh oye tao) eae 1 
Classés suivant la forme juridique: 
- 3 1 - BLOprie tanesqunilgues’ «p< neces vt geisecr tote A es co 2 
3 2 6 2 POCIeLeSy en aOmyGOMeGDL a5 gece og me roremaiee ss x a a oe 3 
201 357 235 51 Sociétés. a responsabilité limitée ........... 40st 2 esse eee. oF 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
181 275 168 33 IMalisonsusimplesydetacheesie tiiac tacuer-serrccete via eiel mee nswan eo teaceee ace 5 
2 16 9 2 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..................- 6 
11 30 15 9 IMAISONS) ENGVAN BOOM pe 1. 40 reysica doe asiancts ig Jace teva rasene oka to, PON ROR oS 7 
10 41 50 ¢} Appartements (y compris les triplex) ..................5.... 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
203 352 242 53 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 5 
transformations). 
il 10 — - Repava tions syn gies. caer co crnscotxe cirackerce oo AMET TERETE i 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
175,877,382 502,541,577 1,000,543,624 1,307,164,780 | Valeur globale du produit de la construction.............-.+545 ll 
Détaillé suivant le genre de construction: 
138,589,270 346,573,844 599,588,610 703,806,795 Masons: Simplesudetachees << esate yr cser e 12 
8,437,835 31,658,562 67,229,591 101,605,254 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............+..... 13 
11,415,073 38,217,084: 86,114,595 239,871,559 Maisons en rangée....,...... gs fokairseene te teeage eet RAO S  ro 14 
9,119,342 57,687,354 186,366,117 215,957,524 Appartements (y compris les triplex) ......./.....-+..0..4-5 15 
7,947,809 27,792,592 55,728,931 45,923,648 Betirents nonyréesidentielSi.i.,. 1-1: Sete Mes eee en aete = ote 16 
328,686 159,018 2,902,044 = | (Grandes, routes, .cheminsyet,ponts.... Myveps. tle. irk mie ennatae «oc 17 
39,367 453,123 2,613,736 - Avitiiess travaux descenie(®)): ca. cs-r.sia-nse ohne ee eae emt nom 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
172,702,315 479,438,556 995,854,644 1,305,914,887 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
3,175,067 23,103,021 4,688,980 1,249,893 IRE PANACIONS) pitcoscirsawscoxeerunea cue gin hgeatey cee SRO Re EE 20 
Etat des profits et pertes 
181,711,733 520,892,985 1,042,697,578 1,602,634,200 | Total des revenus d’exploitation ........... 6.6. e eee eee eee eee i 
175,877,382 502,541,577 1,000,543,624 1,307,164,780 ReventisudercOnstruchlows srsissccse-derecoss ve eer Aeobee ees ee An cue 22 
5,834,351 18,351,408 42,153,954 295,469,420 AEROS aT VETNUSCS)) weretrees ctbons ty ecemsronemsyeveonesecess dcRAM EERO OEM oho 23 
155,238,300 436,130,885 919,374,100 1,276,566,812 | Total des coats (directs) d’exploitation ............ 6 eee ee eens 24 
63,267,431 175,644,371 426,448,823 598,126,838 | Paiements aux sous-traitants ........ 00. eee fee le ee 25 
43,927,868 124,582,454 223,998,177 244,027,714 NERS TAU) Quien acct eRe Meno ire SABE eda e cits. oci. a0 tol tor: 26 
14,737,406 35,400,489 58,243,806 65,554,562 SAIC agemeoa ras nain prop oemee Ue emmshin. 6 boule 27 
1,458,131 4,600,990 10,675,573 14,759,924 Mvanbermervis (10)! ses igeneconcaryegosescx-r-vs lay kone uedou-f jepans eh ae eee ROM IRRSE Ie 28 
24,727,065 76,066,598 158,416,129 278,113,926 BNETRALNS cern y CE RR al A: ea Nera foe aE aera a eee Eh 29 
7,120,399 19,835,983 41,591,592 75,983,848 PAU Pres eCOULS QIDCCUS: cxseye testo coe aeaed-1=ey-neneneenr- Ee en ee 30 
19,906,466 63,564,899 94,693,291 176,346,140 | Total des coats (indirects) d’exploitation ...........0 eee seen eee 31 
6,879,022 21,658,696 33,422,034 46,291,618 sPraitements (HO) «.ecccysgesacccyarsyete-yere-rtecceorep-neiss-tace nee ed 32 
348,268 511,501 1,025,328 1,819,429 Créances irrecouvrables 2.2... 6 cee ee ter TS 33 
3,536,633 13,330,015 20,664,843 66,906,994 LOPE Ve SEs N Aine ene ener euro conesonotrenem ec. orc ihe lten 34 
1,460,661 4,111,332 4,625,985 10,116,174 ININSHACCO NON woo pee O ono oor rea y Cor oan doo hw mp 35 
7,681,882 23,953,355 34,955,101 61,211,925 IA Ades | COU LS WIN CILCCLS 1 oes coy cceworene ues Oe caren aca 36 
6,566,967 | - 21,197,201 28,630,187 149,721,248 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts........--+++- 37 
8,232,035 25,773,708 42,389,086 150,538,879 [BVA ANY Geet pacer a ere Peary oreo Mee rs er ry ooh Godse, Ohba 38 
1,665,068 4,576,507 13,758,899 817,631 [Ear TeCe ee an Mnhe: eeonteer ia Maeve manta pape ron Ss the || se) 
Dépenses en immobilisations 
2,361,340 6,492,453 13,169,284 61,761,316 | Total des immobilisations............00 0b eee ee eee eee eee eee 40 
1,309,790 2,579,798 5,178,039 3,154,691 Machines et équipement neufs..........5 5-000 e eee eee eee 41 
1,051,550 3,912,655 7,991,245 58,606,625 Batiments et autres structures neufS.......5......48..0.5.... 42 
number — nombre ea as 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
1,835,254 4,299,286 7,120,283 7,424,049 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ......-.-.-- 43 
487 1,324 2,067 3,156 | Total des employés a traitement .........6 5+ +e eee eee eee eee eee 44 
79 255 531 925 IDAs penaees Cocodae poo tRUe TO pOreouemuoe neo Cu hot tO: 45 
408 1,069 1,536 2,231 THY Ce ee ne Beet EMEP E EEA m On? = sc ohio 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1977 — Continued 


Nild.(13) PRET (13) 
T.-N(13) {-P.-B.(13) 


No. 


Atlantic Provinces — Provinces de |’Atlantique 


number — nombre 


Establishment classification 


TL | Total. establishments 2.0 oes oseis o beso ove ae el oreeeneee Pe tal oka a 479 90 23 184 182 
Classified by legal entity: 
2 Sole propre torsrip 5 in Saag Fide de tun. ae a A eee 2 266 53 13 95 105 
3 Partnership) fas daca ac ichwie 2 snmp Ate Ee ee ee eee Pee | = - 2 
4 Incorporated! company:....... a. eek eee ree eee | 208 37 10 87 74 
Classified by principal type of construction: 
5 Single: detached |. c:..c:os: oc, spate eis: qs RE AO ee ee a, 449 81 22 174 7e2) 
6 Doublex(duplex,-semi-detached)iiase.. tere hen eee ess 4! 5 1 1 2 
i Row housing ...... ere: Pea a in ce ie post 568 OEY RT aN 1l 3 = 3 i) 
8 Apartments? (including triplexoi®, qb genneass eh Peer 14 5 - 5 4 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and 433 83 20 158 172 
conversions). 
10 RepaltCOnsiructionl, .cia-noeateuccucwk hes fe. +5 ee 46 if 3 26 10 
dollars 
Characteristics of construction output 
11 | Total value of construction outputs... csci.00. vt)ca seeds semen. 124,747,657 26,082,193 6,500,465 46,547,983 45,617,016 
Detailed by type of construction: 
12 Single detached ../..1-ccccisc ssa aks RES eee ee 68,993,771 10,331,861 4,790,161 22,682,708 31,189,041 
13 Double.(duplex; ‘semi-detached mee Acsas8.) ae Sckaces on 6,822,714 490,108 481,984 3,933,344 1,917,278 
14 Row housing... .. wires Ned. hatte hiv owe oA OMA Ae TRIS AG 7,886,286 3,732,011 = 1,278,962 2,875,313 
15 Apartments (including, tniplex) ys. ara. aeaapavess ce) see onetay es 26,998,832 7,893,234 468,157 13,292,939 5,344,502 
16 on-residential buildingsi%:... .......-svettieenion nese as aemenre Ae.) 9,447,981 2,510,752 760,163 3,132,674 3,044,392 
yy, eer roadtand"bridge <. seve Aastha eee. Hea a 2,562,499 375,802 - 1,532,719 653,978 
18 Otherenginecring (9) ai. o. :a.5d A ere ee ns a ea) 2,035,574 748,425 - 694,637 §92,512 
Detailed by type of work: 
19 New copspuaoPe (including additions, alterations and 111,588,268 24,437,076 5,498,775 39,758,805 41,893,612 
conversions). 
20 Repay CONS WUGHION:. oven. 3c t.1.0 aureus AES 04 13,159,389 1,645,117 1,001,690 6,789,178 3,723,404 
Income statement 
21 | Total.operating revenue ,./.:.....,..:,- teen esteem Aeterna Bes 128,388,925 26,729,453 6,630,826 47,696,009 47,332,637 
22 Gonstruchion Tevenues sir 4 iacese. de. s1 0c ee Os 124,747,657 26,082,193 6,500,465 46,547,983 45,617,016 
23 OTHerPEVEnUe (Sy 3 sbyeicha ous cds in-use pse ole RES eee mE | 3,641,268 647,260 130,361 1,148,026 1,715,621 
24 | Total operating costs (direct) 106,370,226 22,815,212 §,321,237 40,821,578 37,412,199 
25 Payments to sub-contractors 35,905,574 7,309,383 1,236,585 15,770,853 11,588,753 
26 Materials anne itenret ts sony cie 36,785,745 6,899,365 2,713,172 12,237,357 14,935,851 
ZL ae WA ESIALO!) Gets vemeh ehtrarinuh Reng tewe 15,162,800 4,269,492 652,606 6,173,392 4,067,310 
28 2,613,034 624,346 192,764 908,779 887,145 
29 9,498,891 1,665,032 331,042 4,328,388 3,174,429 
30 6,404,182 2,047,594 195,068 1,402,809 2,758,711 
31 | Total. operating costs. (indirect) isin 08s selachietieees oh deeb a 17,947,494 2,926,815 973,017 5,797,564 8,250,098 
32 alamies (UO) isis.) on exncaattvake quctev erSuttarzuat crac 1 Nae 7,852,765 1,387,336 546,807 2,847,134 3,071,488 
33 Ba dhdebts. cise. cceevsinseeaeyetsinecee ce RARE eee eee 267,452 16,328 16,325 65,385 169,414 
34 INANCING. 5.055 caviaeacvahet, dacnseves tes uyalcros shee) ee a 2,078,237 245,428 80,443 576,871 1,175,495 
35 Depreciation. 9:xci. acs angeve verses: tse ctv deucnp eo) a eo 2,208,359 304,701 135,609 620,042 1,148,007 
36 Other rindirect <costs ai apache seccs\cedevinsh ee ae a 5,540,681 973,022 193,833 1,688,132 2,685,694 
37 | Net operating profit (loss) before taxes ..............0.2000005 4,071,205 987,426 336,572 1,076,867 1,670,340 
38 PORTE sions cipnes exes Sheet easp ate ncten see ts teen sche ye scans psa = A 5,613,697 1,208,148 400,073 1,762,201 2,243,275 
39 TOSS ‘crn ccnoeite aan Rare altho SABER air Lee RL ee 1,542,492 220,722 63,501 685,334 572,935 
Capital exnenditures 
40 | Total capital expenditures ..,..<;0:1::0) «1.0 atl eet eeeel. ook Aeitiole 2,986,044 480,963 60,125 1,164,314 1,280,642 
4] New) machinery andlequipments aes) -seret ein a eee ane 1,600,418 254,759 31,440 626,567 687,652 
42 New buildings and other*structuresi..05 =9.042.5.000e. eek. 1,385,626 226,204 28,685 537,747 592,990 


number — nombre 


Labour characteristics 


43 | Total hours worked by wage-earning employees ................ 2,283,205 596,382 97,696 943,519 645,608 
44 | Total salaried employees ....:.)...,... sjamineimh hh. Gaieeeisiens wale dee ht 957 182 86 341 348 
234 45 23 78 88 
723 137 63 263 260 


See footnote(s) at end of tables. 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1977 — suite 


$1,000,000 
$500,000- $750,000- and over(13) 
749,999 999,999 


$10,000- $250,000- 
249,999(17) 499,999 - Detail 
et plus(13) 


No 
Atlantic Provinces — Provinces de |’Atlantique 
number — nombre 
Classification des établissements 
377 40 30 11 Total des télablisseni@nts, <2.-(-:.\e)sto\-lejeie.<1elsyes0le cn So Redes sae 1 
Classés suivant la forme juridique: 

257 7 2 - Propmetaires Uni quesi tesco ik/iels cd -d QS RE OER eae 2 
4 1 — = DSOCle tes ene NOMmCONECCU yc eect? yee a ee 3 

116 32 28 ll Sociétes 4 responsabilité limitée .... 2. yc ipo. ema abe ot. - 4 

Classés suivant le genre principal de construction: 

371 36 24 8 Maisons simplessdetachées! 0.50 .2..7 vena cee eaey Steet 5 
- - 3 - Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................... 6 
6 — 1 1 MASONS en YAN PCE: 4.2.2 be) cick a hen ves ea ee TE 7 
~ a 2 2 Appartements (y compris ‘les triplex) +.) 2.000.060. 605 2200k.. 8 

Classés suivant le genre principal de travail: 
334 38 30 11 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
43 2 - - Reparations ts coe ots gee hh ce Sa ER A A 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
27,668,865 14,745,887 18,384,779 9,545,276 54,402,850 | Valeur globale du produit de la construction.............-..+.- 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 

22,332,738 11,255,142 13,517,209 6,258,134 15,630,548 Maisons One GetaGhEGS® 5 sf occa oi cs op RR eer 12 
388,959 432.597 1,636,339 15,928 4,288,891 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................5-. 3 
895,098 = 598,301 623,777 5,769,110 | Maisons en rangée........... Rh sedide nok noi sosisertk Sy SREP ORE SE, = 14 

1,800,704 2,123,996 1,897,734 1,758,419 19,417,979 | Appartements (y compris les triplex)... 4.00... ce ne ete ees 15 
2,208,997 575,548 735,196 539,699 5,388,541 Botiments non ‘Kesidentiels <- 5 s..05 stapes Sapa esis eee. 16 
42,369 179,302 - 289,319 2,051,509 Grandes routes, chemins et ponts ...gcttt!.lsgs dae. eee h. 17 
_ 179,302 - - 1,856,272 Autres ‘travaux de genie(9) 2.05 45......, eee eee See es 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
20,131,875 13,221,236 17,609,078 9,180,905 51,445,174 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
7,536,990 1,524,651 775,701 364,371 2,957,676 Reparations. <yac2 4... faye epee basta ns, sence 5 Sa CR 20 
Etat des profits et pertes 

27,947,991 15,050,839 19,096,859 9,859,549 56,433,687 | Total des revenus d’exploitation ............ 2. e cece eee eee eal 

27,668,865 14,745,887 18,384,779 9,545,276 54,402,850 Revenus de Construction: <2... 00.2 ¢ .  eBaNSe. Ae eee 22 
279,126 304,952 712,080 314,273 2,030,837 Autres reventis(8)) 04s! istered oa, Wel os =r a Ee = 23 

21,973,715 12,263,375 14,744,256 8,383,237 49,005,643 | Total des coats (directs) d’exploitation ............00-.. ee eee 24 

5,475,454 2,676,014 4,048,925 2,516,318 21,188,863 Paiements aux sous-traitants ..... 25 
8,843,284 6,004,002 6,936,718 2,863,697 12,138,044 Mateniauxcesi- 4 oct ele 26 
2,985,005 2,008,662 1,589,172 1,809,947 6,770,014 Salaires(10) .... 27 
711,559 420,936 580,345 129,617 TTODTT Traitements(10) 28 
2,588,878 711,211 845,725 692,330 4,660,747 | Terrains..... See CER oe 29 
1,369,535 442,550 743,371 371,328 3,477,398 | Autres coats directs .... 30 
4,544,347 2,323,128 3,496,374 984,845 6,598,800 | Total des coats (indirects) d’exploitation 31 
1,992,794 1,170,998 1,939,948 280,677 DAGS SARA) Urartements(L 0) Fees aay eas a se oo eae eee © 32 
79,543 16,612 49,043 6,479 115-775 Créances IvreCOUVIAUIES 5 055 2 Ses fa on oe oe ls 33 
411,700 252,635 316,913 124,612 972,377 I TTIANCETIIONTL, Sartor oe sect a etait ary eta rata ee 34 
700,284 373,067 293,922 170,108 670,978 IN WORE INO ic geo ooo ane p een Rogie aaa + ib biel oo @ HAO 35 
1,360,026 509,816 896,548 402,969 Pe ia bees ye Avitres 'codlts Indirects. oo 6. lc fe le, Ce har Rhett See 36 
1,429,929 464,336 856,229 491,467 829,244 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots............-. Bil 
2,205,731 635,136 891,755 543,833 1,337,242 [ BESRYE gC Copan Bes AO OED TAREE E ORD EEL Ga? RP aE ROUT NORPRO R ARG 9 ccs ce tied 38 
775,802 170,800 35,526 52,366 507,998 Per esd pte te creme. iti ae ats ep eats riots aes ee 39 

Dépenses en immobilisations 
1,640,269 393,251 222,969 118,831 610,724 | Total des immobilisations..... 0.2.0... 00 eee eee eee cece ete eee 40 
819,179 194,945 127,396 12,550 446,348 Machines et équipement neufs....... 6... fee eee eee 41 
821,090 198,306 95,573 106,281 164,376 Batiments et autres structures neufS..............05.-2.005. 42 
number — nombre ioay ~~ 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 

475,714 347,582 244,962 938,130 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ..........-. 43 

263 151 355 159 | Total des employés a traitement .. 2.6.2... 6 ee eee eee eee cree ee 44 
59 40 90 SOup Directseja a tae cacti crs es ets ene ee ee 45 

204 ital 265 121 TiGiTeC(S <n tt ee ee ec er ete eee ys ke ees 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1977 — Continued 


Item 


Establishment classification 


Total 


$10,000- 
249,999(17) 


Québec 


$250,000- 
499,999 


number — nombre 


$500,000- 
749,999 


1.1) Totalestabhshntentsi.- 9.5.0.7 27. 1.t-ratared-vosere erdetet netoteletetetel tome ot ehene 1,198 691 177 101 
Classified by legal entity: 
2 Sole proprietorship vra.hn onc choy te care em ee = 498 433 52 11 
3 PAT ENOLSHMP | 28 eas fe cries state males Paneun ap he PR ees ae mS | Til on 7 6 
4 Incorporated COMPAIy).) ::--.9. coh MUR ale et te eee ee ee een, 629 201 118 84 
Classified by principal type of construction: 
5 Sinplesdetached -..:<ctigoi a cen eters ee eR eta a 1,072 648 152 95 
6 Double (duplex; semizdetached)) 292% 2... 29: See. 13 = 6 2 
7 Row-housing ..... Percale eae ehcp botta ivag Sheen 3h OR ee TERME SE 14 1 il 1 
8 Apartments (including triplex} i190. Soe). 2) een 99 42 18 3 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and 1,046 567 165 87 
conversions). 
10 REPAI CONSERUCEION oe9 6.85) eos ie or alot atin te hal ole eR 152 124 12 14 
dollars 
Characteristics of construction output 
11 | Total value of construction output ........... 020. ee eee eee 611,182,462 63,029,068 63,529,620 63,545,485 
Detailed by type of construction: 
12 Single detached sic tes pe riyes talstcecreno She eee ee eis 425,608,181 54,182,886 48,616,957 50,421,461 
13 Double \(duplex;;semi=detachied|) ves, eat). em AR. ¢ 35,568,743 1,124,227 3,248,434 1,701,926 
14 Row housing ..... at Aa COS On Fee uc Ls Welt 24,174,938 480,709 493,087 994,928 
Li] Apartments (including: triplex)! —).A0e deen, Aa nee dimeen. ; 92,630,332 3,321,122 7,656,178 2,456,980 
16 lon-residential beildiitgs 1. ..-...4.. .o nes teens ae eat een 2 32,571,559 3,920,124 3,514,964 7,970,190 
akg ray, road!-and\ibridge <.... PUNE Pe AO, Re eR - - = - 
18 Other enginrieenmng (se. as accter ae Fa Re oe at: 4 628,709 - - - 
Detailed by type of work: 
iEs) New oo (including additions, alterations and 570,844,388 49,871,348 57,232,585 53,599,429 
conversions). 
20 Rapa’ CONSIRUCLION 5: .<.¢0te he kd chee eerie es 40,338,074 13,157,720 6,297,035 9,946,056 
Income statement 
215| Total operating Wrevenue «450.0. 2). SUeela eel PIS eee ete ere re 625,263,754 64,101,407 65,382,184 65,941,836 
22 ConstiictionsTevenWe » manne va ce ce vts ee ee ; 611,182,462 63,029,068 63,529,620 63,545,485 
23 Other revere) i er x4 Geile cee ev hole oF wl a ee ee 14,081,292 1,072,339 1,852,564 2,396,351 
24 | Potal operating Costs (direct) iis. des s..'e wlere ctotste stetetetcte ete oe ters 532,854,613 49,148,144 54,860,036 56,474,420 
25 Payments:to sub-contractors. ye 00h!) eee ete. 223,019,695 12,923,763 17,364,300 20,716,783 
26 IVETE VAS be acters wes eines aa Batata cant TPN ea ee a 180,702,592 21,047,331 20,129,648 19,923,362 
27 Wa es (0) iris le ce aesarsa clit tol ietlal eave wo 2a eg 54,275,314 5,523,726 8,916,027 8,938,713 
28 Salaries (MO) ie :a. sven piece fa tenet ats lice ott a coe A ee ea een ea 5,507,862 1,154,194 701,494 333,640 
29 MOST ws cece wk dead nv Re Wel eas 085 ot) SEA A ORS 43,484,914 4,327,123 4,475,592 4,077,355 
30 Other direct > costs 45 wiz ene an) eke « Re 25,864,236 4,172,007 3,272,975 2,484,567 
31\| Total “operating “costs ‘Gindirect) 2047.5 <2 testes wltatete oe ote ale eet 69,762,354 10,208,903 7,960,389 6,739,486 
32 Salaries((O))- se. rete ee rare Mee he A ee 22,763,984 3,133,692 2,296,297 1,889,934 
33 Bad debts en. oe so vacre O84 op oe oo ER ee en ta 1,132,483 311,579 50,134 108,029 
34 PINANCIN GE ase oo oes Me SRD Sea oe ee ee 11,678,938 1,241,130 1,183,758 1,274,603 
35 DS PNE CATION = 5 oe ey igen ABU Covina Wen otal eae eT aN oa 5,417,492 1,341,459 934,027 523,396 
36 Othersndi¥ect “costsssn. 37 oer es ee ee ee ee ee od 28,769,457 4,181,043 3,496,173 2,943,524 
37 | Net operating profit (loss) before taxes ........... 00000 e eens 22,646,787 4,744,360 2,561,759 2,727,930 
38 PROLIF. ges SRR ree nae ot Nee ee 31,015,364 6,247,767 3,395,487 3,159,869 
39 WSOBS sop -F el tes eee oe RI a ofeat  e 8,368,577 1,503,407 833,728 431,939 
Capital expenditures 
40 | Total capital expenditures . 6.0.5. 0c.ccccvcese ever eee eeeseces 10,525,882 1,702,176 1,632,869 1,897,773 
41 New machinery and equipment (200. #6 2. ive7 0. eee. . 4,929,910 843,815 810,089 895,246 
42 New buildings and other structures! 2). Pt) 25 2222. 5,595,972 858,361 822,780 1,002,527 
number — nombre 
Labour characteristics 
43 | Total hours worked by wage-earning employees ................ 5,652,895 954,002 953,997 
44'| Totalsalatied employees. <5. 62 SRS SOI ee 1,827 234 176 
347 47 ral 
1,480 187 155 


See footnote(s) at end of tables. 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1977 — suite 


$750,000- 
999.999 


62 


53,391,723 


52,685,316 
706,407 


54,706,477 


53,391,723 
1,314,754 


45,831,188 


19,044,679 
15,815,242 
5,481,466 
356,690 
3,413,334 
1,719,777 


6,320,346 
2,297,152 
54,481 
930,517 
438,169 
2,600,027 
2,554,943 


2,720,951 
166,008 


939,784 


484,032 
455,752 


567,775 
163 


19 
144 


$1,000,000- 
1,999,999 


Québec 


number — nombre 


117 


dollars 


163,781,759 


110,462,696 
11,469,989 
8,620,677 
26,871,705 
6,315,053 


41,639 


154,402,599 
9,379,160 


168,209,566 


163,781,759 
4,427,807 


140,431,938 
60,280,458 
48,162,400 
13,937,297 

970,260 
12,063,701 
5,017,822 
18,601,211 


6,470,131 


9,176,417 


9,631,535 
455,118 


1,335,868 


806,848 
529,020 


number — nombre 


1,432,465 
370 


50 
320 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


$2,000,000 
and over(13) 


et plus( 13) 


(o) 
NmrRo 


= 


50 


203,904,807 


587,070 


203,053,111 
851,696 


206,922,284 


203,904,807 
3,017,477 


186,108,887 
92,689,712 
55,624,609 
11,478,085 

1,991,584 
15,127,809 
9,197,088 
19,932,019 


6,676,778 


881,378 


5,859,755 
4,978,377 


3,017,412 


1,089,880 
1,927,532 


1,114,490 
399 


102 
297 


Détail 


Classification des établissements 


MotalePesiClAbliSSomrentsy yore ones overs; exe ccveronehosenn: onal Manabineiele sate hth 


Classés suivant la forme juridique: 


Propriétaires uniques ., . 
Sociétés en nom collectif .. . 
Sociétés a responsabilité limitée 


Classés suivant le genre principal de construction: 


Maisons sim 
Maisons dou 


ea OAC EES IR «5 cuss snap ptenino AGxynanecty e 


ples (duplex; semi-détachées))) 200.74 ..feeiar seer we 


Maisons en rangee ............... wana aBetreyon=s she) sxoxsh op chap eee 
Appartements (y compris les triplex) ................0.00005 


Classés suivant le genre principal de travail: 


Construction 


neuve (y compris rajouts, modifications et 


transformations). 


Réparations 


Caractéristiques du produit de la construction 


Valeur globale 


du produit de la construction.................65 


Détaillé suivant le genre de construction: 


Maisons sim 
Maisons dou 


Sim TASS csesadnrivndsc sberlin apve cree A ee ee 


ples: (duplex, ;semi-detachées)) 152). Svig gal. oe. 


Maisons en rangée........... okie (eigueci cbse Sh aeak ron 39 oh SRNR. ee 2 
Appartements (y compris les triplex) 5. ....8.....0..00.000.. 
Bitiments nonisresidenbiels by... nse... --- SES er ee. Hes Le ee a= 
Grandessroutes, ichemunsiet ports... Set. kes fobs es taeteiniete « 
Audresntravax deseerte (Qi cones <panevsvande-sarel dealt vee MRR cee RA. 


Détaillé suivant le genre de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 


Réparations 


Etat des profits et pertes 


Total des revenus d’exploitation ..........0. 0c cece eee rene eee 


FREVERUSKAES CONSELUCELONDN co one vcneuenay se snee nents Pee eeret ee te. ahem tebe eaae 
AUPPES TEVERASES NO. sy ceavisicensnax chance Seavenshoiendiay ay exinc We ae RS: Sane 


Total des cotits (directs) d’exploitation .........- 206 e eee ee eens 


Parementsnauxsous-tivaltanntsia... ..c eran stabil iien. ol eetete ie eore 


Matériaux. . 
Salaires(10) 


Dvanitermentts (0) ies se sencnceen eras ano vcore okey tee hence Ree 


Terrains ...., 
Autres couts 


GRE CEST Ae Mavg itn eh sii ior ncen sic) nestor Rope ae 


Total des coats (indirects) d’exploitation............-.+6+5-556. 


Mai emmennts (MO) Fev cscyer ssn seen eros cannthench ok aces oo en ckeh stesso ane 
Créancest arr eCOaVratnbes: i acdsee ssi cuinen ce ccnp tiny a wyineien enn wwe Mere Eom = 


Financement 


IATA OR HISSETANCN) THEN ra 3 oc cece ney olivia spmncu'tw onren avian rss Snpeyosce oxo AAR eI 


Autres coats 


TINGUNE CES Ee are ccsuiew sone av ve cusps) scenes 2-2 GRABER: SOL Cen: MEENA 


Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant HniS25 qe adeiorn oboe 


Bénéfices .. 
Pertesia.......: 


Dépenses en immobilisations 


Total des immobilisations. ...........000 ccc creer e eee reenece 


Machines et 


équipement) neulsit-hniei Gi bak eee ae - 


Batiments et autres structures neufS..........-.--0025-2 0005 


Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ..........-- 


Total des employés a traitement .......... 606. c eee eee eee 


Directs .... 
Indirects . . . 


No 


mon 


DWADN 


11 


TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Canada and Provinces, 1977 — Continued 


Item 


Establishment classification 


- 


Total establishments, «:2.4;6.5:6:0,0,0:6: 0181 sovesejouerehaltetolekelehetplatebed> szeie:ois.bt 
Classified by legal entity: 
Sole propsietarslap ie jal slinallea Comp abacatgann sy yrop ce PRA ARR RM MORRIE a= 


PALENEYSHAP 4. sevens,scexe serve dacarveueyeloasiontce lop TRIER tte SR Ree eR Ne 
Incorporated! company... « ......... = svelaeitte tet teresa eres areata = 


mon 


Classified by principal type of construction: 


Stiigle detached, «5. 6,..c:-us.scavancherests a) a Re oie crore, s 
Double (duplex, semi-detached) .. cio... 062. ce ee eee eee 
Row: housing... . . «Sens yin ny eouey Sa se vasges gt de ORE CORSET 
Apartments (including triplex)... 0... se.0ee os ede ee eee 


ar 


Classified by principal type of work: 


9 New construction (including additions, alterations and 
conversions). 1 
10 Repair? Const ruic bins oc op., eda ge np ye nrer ce. oeies ap sie) oye cues Ne en 


Characteristics of construction output 
11 | Total value of construction output ..........2 0-2 eee ee eee eens 
Detailed by type of construction: 


Singletdetached .ccpyeccecosenpvenseey sin; -cous AR NER ND Sere RURCREIEN ERs 
Double (duplex, semi-detached) ').....:.:..%0ab) tas tee 
Row housing...... Ee 1 dacsiegeneariies tuiaduitns iou7s32 oO RR SD 
Apartments (including triplex) .........-...+.+++. 
on-residential buildings ........«.........0 Hilee ain) ste: 
adage roadvandibridge. ....nhuaee Pe ante epee: 
Othereng veering (9) ceciencs.cck0 » « <a-d OMENS eee Renee Or RRR AAs 


le 
DWADOP Coro 


Detailed by type of work: 


19 New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
20 FRepalrsCOnS trl CbLOn o..c.2<5 0 exe eretnactinyata choutiecone peers eae Ee 
Income statement 
21 | Total operating revenue ......... eee eben eee dines tee eet anes 
DZ Construction PEVENUE 0.5.0.0: 5:00: «nc ode RR ee ee pee « 
23 Othererevenue(’S)), oy. .cocccsisie.sig sa. on, soenoens adh aces chee ERR RPO hole ea Bale 
24 | Total operating costs (direct) 0... 6.06. . eee e eee ee eee eee ee eee 
25 Payments to: sub-contractors... ..... hwishiagtiw eG eek ©: - 


26 Matertalsi:. ca tawiskiact aieccn rue sae sero tenet Or Raa eee 

27 Wares (ON) ccc, secs av cnsyavactytv nb tenons <deveeosi\les fo ake kr iio aoe eee eS 

28 Salaries (10) ie. ssecsterssss seu siae cian bx ear av ehh senior sccer ate et RR Ree een ame ae 
Land 


31 | Total operating costs (indirect) ... 2... 6.06 cece cence cee eee 


32 Salaries (GO) e512 .cco0e ces -cchcespaneetteosoisued>s svsueroug pte 
33 1 SY Us [2 0) Vane YC REE oe cho h facet o.6 2 oF 
34 AINANA CANE oy ssrevec chet s maruen 9 phedotles aeeeege tot ey ansicrdrasgrke ee RSC SERS 
35 DG pre CHACON assis sinc aree de dese sien on elones ensi'erseedai exe shend atthe eM R REN oa a 
36 Other indixect: COStS fas .ci5 eserves err. «cic ence ME ENR ne aera etre 


37 | Net operating profit (loss) before taxes ......... 000s essere eee 
38 leo) ) | ene Me Se eek e MOIR RINE MAROC Shara eos ch prc GO 
39 OSC eens eee 2 SA eae Abate mirors 


Capital expenditures 
40 | Total capital expenditures ....... 6... ccc e eee ee eee ee tere aes 
41 New machinery and equipment. sina). Auuen 3.6% aaa. 
42 New buildings and other structuresit....00 > ails. ia mise oe 

Labour characteristics 
43 | Total hours worked by wage-earning employees 


44 | Total salaried employees ..........0.0ee eee cece nee eee eee eee 


See footnote(s) at end of tables. 


$10,000- $250,000- 
Total 249,999(17) 499,999 
Ontario 
number — nombre 
2,554 1,891 265 
1,284 1,245 38 
168 142 14 
1,102 504 213 
2,396 1,824 244 
43 20 2 
55 LZ 16 
60 35 3 
2,196 1,567 245 
358 324 20 
dollars 

1,391,587,366 137,082,569 93,226,403 
845,658,549 118,162,895 79,713,987 
130,795,646 3,641,254 3,489,873 
204,262,018 782,880 3,614,605 
153,146,012 3,480,941 1,713,650 
56,109,240 10,243,536 4,559,048 
269,548 10,857 99,662 
1,346,353 760,206 35,578 
1,326,726,454 103,379,511 80,482,474 
64,860,912 33,703,058 12,743,929 
1,521,143,522 140,461,826 95,223,346 
1,391,587 ,366 137,082,569 93,226,403 
129,556,156 3,379,257 1,996,943 
1,258,715,947 111,470,797 80,583,067 
532,486,618 29,963,002 26,102,428 
314,135,232 41,893,353 26,506,021 
79,505,060 16,538,841 11,301,741 
13,804,199 1,211,547 1,121,334 
249,240,502 14,485,992 12,116,210 
69,544,336 7,378,062 3,435,333 
167,698,109 17,562,637 10,647,950 
49,273,270 3,578,753 3,452,105 
1,761,659 231,822 180,515 
48,658,739 3,089,807 2,071,357 
13,048,909 2,918,641 1,224,330 
54,955,532 7,743,614 3,719,643 
94,729,466 11,428,392 3,992,329 
109,612,170 15,321,057 5,151,220 
14,882,704 3,892,665 1,158,891 
139,984,068 3,733,755 128,078,401 
68,648,148 1,850,387 63,525,249 
71,335,920 1,883,368 64,553,152 


11,244,457 
3,578 


801 
PE UTE 


number — nombre 


2,805,220 
497 


102 
395 


1,758,814 
379 


76 
303 


$500,000- 
749,999 


122 


76,003,519 


60,526,961 


67,685,334 
8,318,185 


76,613,659 
76,003,519 
0 


, 


64,298,580 


25,274,170 
15,242,078 


9,805,911 


3,265,993 
40,029 


"747,666 
3,081,141 


2,509,168 


3,285,009 
75,841 


617,452 


312,757 
304,695 


815,948 
297 


66 
231 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1977 — suite 


$750,000- 
999,999 


63 


53,974,681 


43,807,681 


52,991,689 
982,992 


56,009,030 


53,974,681 
2,034,349 


47,826,193 
19,420,031 
12,686,301 
3,069,585 
282,551 
9,414,400 
2,953,325 
6,816,329 


2,230,723 


1,366,508 


2,047,971 
681,463 


774,250 


503,347 
270,903 


445,336 
142 


7 
125 


$1,000,000- 
1,999,999 


Ontario 


number — nombre 


119 


114 
5 


dollars 


168,785,058 


160,715,419 
8,069,639 


177,424,513 


168,785,058 
8,639,455 


147,952,509 


55,140,949 
36,865,906 


9,055,958 
24,351,587 


7,590,028 
197,200 


1.273.790 
9'430,469 


5,120,417 


7,647,099 
2,526,682 


1,922,231 


818,468 
1,103,763 


number — nombre 


1,324,710 
462 


95 
367 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


$10,000,000 
$2,000,000- and over 
OIG I99 - Detail 
et plus 
Classification des établissements 
1/53 Zs) MotalidesselablisSemiemtSay. cc sisicerecene ccivenokeueienoye sce PARNER eA ee ae 
Classés suivant la forme juridique: 
1 — PHOPUIE LANES HUTT GUES Hs cae as yorcare ne et hah acxcarus ap RO RIE oe tea 
6 — DSOCIELESHCTIMI OMI COMEGUIG, sic neve eens oars eenceras precy sans) EE 
66 21 Sociétés' a responsabilité limitée........... sue) .2 Sahin. 
Classés suivant le genre principal de construction: 
52 10 Mansonsitsimplesrdetacheesiy a cece septate «1s 
6 - Maisons doubles (duplex, semi-détachées) 
6 6 Maisons en rangée........... ais Pekan gochev ney sade eC 
9 5 Appartements (y compris les triplex)... ....0.......08.2050. 
Classés suivant le genre principal de travail: 
73 21 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 
- - RREPAVatlONS Pi accrendccusyratesteesyeosucesvensyencahvesess eo Nee ROME TARO Rc 
Caractéristiques du produit de la construction 
298,184,556 564,330,580 | Valeur globale du produit de la construction.................6. 
Détaillé suivant le genre de construction: 

178,967,230 244,288,210 Maisons oe SERGE ES ey oases co eyou tyegsy o suok rosie RROD RETO: ERs 
34,432,999 67,382,211 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................0.. 
40,762,179 136,596,065 Maisons en rangée..........- Hes ewutneuspsivasenj axe Hoge ge Os MERE. 
30,305,745 106,845,772 Appartements (yscomprisvlesetriplex)iae) qetiishuie: a: mle stage: - 
13,716,403 9,218,322 Batiments nonwresidentielsA, .. .... cv AMO Mans. WAL See eee. 

- - Grandeés* routes, .chemins;et jponts’.,... Seti). Was tiie. oer 
_ - Autres itravauxxdesgéenie (SG) ya esis, ccs cen ot SR eee 6 
Détaillé suivant le genre de travail: 
297,597,519 563,874,508 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 
587,037 456,072 RR paRaOMS des, cues sce. suatexedeawncystsysaemeyevalleesg chiens, URE MEL MONON. cLe ORM 
Etat des profits et pertes 

312,931,902 662,479,246 | Total des revenus d’exploitation ........ 66.6 c eee ee ete ees 

298,184,556 564,330,580 Rrevenus<deconstructiOnizr.c.s cues cence SOND Oe eS 2 
14,747,346 98,148,666 Autresrrevenust 8) acsccecseneyicrence are cen corn a ROR, ZOLA? 

276,414,516 530,170,285 | Total des coats (directs) d’exploitation ..........-.. 0s eee eee ee 

131,222,523 245,363,515 Paiementstaux?sous-traltants®, «..... SESE Teeter fe) ieee 
65,360,544 115,581,029 WEA BER TANIRS Aico acucranten ee ctcas Reet se Shes A Sioa Sh Seecep 2 ok op ork 
11,848,929 21,717,796 CHET CH GO) Bin wam: so oe om oman Doe no mB Re NO tsa gc jasde 

2,866,587 5,764,684 aitementts (OV sa sreustes hse: paneer uel or) eee eee 
53,617,198 109,067,113 Terrains ..... oe a Ge Ee eee cine Ome oer betes uc 
11,498,735 32,676,148 Aarts: cotts: Girne @tS iis bisccccecrecns oe apne wv ex mys a Po 
29,928,199 68,585,496 | Total des coats (indirects) d’exploitation...............0-.e eee 
10,461,981 18,693,687 Pramternerts (ll O)) sea. ecxsy san an es seeecampt hares sea eee aed Ot Re aie 

233,097 440,278 Créanecesiirrecouvrables: isi 6 oie re aes chee sin a ee = 

8,929,546 24,653,519 in ani GENIE tA hey s.20 72, pe tute vsr henceneraratoneet Saeed ancl soi eee 

1,138,145 51942. 822) (0 Armortissemiennty oc ica scm soon eva veces ser nus setny heh celal ee Oe 

9,165,430 19,455,190 ARPTESN COMES IGINECES Hs coc e es pore: op wove sca nics, cence RM SAWS. SEA 

6,589,187 63,723,465 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts........-..+-- 
11,618,718 64,541,096 BLS RUN GV Cay aes me ae eee eR TE NRO ERC ear Te fo on Me 

5,029,531 817,631 PO THES Ms css cusp ov cng sheath cates ws vehuta ved eee rh Ges iment 9 eee rs 

Dépenses en immobilisations 
1,323,248 3,534,731 | Total des immobilisations...... 0.0.0.0. e ee eee eee eee eee ee 
1,050,750 587,190 Machines et équipement neufs. .. 2.66.65. ee eee eee 
272,498 2,947,541 Batiments et autres structures neufS. ....0..00..2s00405 eee. 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 

1,606,936 2,487,493 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés. .......-..+- 
604 1,197 | Total des employés a traitement ......... 006 c ee ee teens 

141 304 IDYIGiy ae Be eres asec Oo cre irc a ere uomemunuemerorn en pA jich te 

463 893 TGS OS Wy tec rete treats Pea aca wale ary Galan ty <a a 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1977 — Continued 


$10,000- 
249,999(17) 


$250,000- 
499,999 


$500,000- 
749,999 


Item Total 


wenn 
ae 


Manitoba 


p es: number — nombre 
Establishment classification 


1 | Total establishments............ cece cee ee dee ee teeter eeees 228 158 33 8 
Classified by legal entity: 
2 Sole proprietorship... 20.05.25. ee rns Sei eee ae 100 96 2 2 
3 PartiierShip)i seve coeasy ce casuene axes cess pene eee neh eee en 22 18 1 1 
4 Incorporated company... ... 2.7. .2e bs pee | Fe 106 44 30 5 
Classified by principal type of construction: 
5 Singledetached! icc Qoekenautes wees eet hee en eke 209 152 29 8 
6 Double (duplex, semi-detached). ............5 5025555055000: i 5 - = 
uf Row housing... . - Paget Kestgeasitne Joe daacs spot RRR e eeNET « 2 1 — - 
8 Apartments (including triplex) ......-...5-+ +255 sees eee eeee 10 - 4 — 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and 223 156 on {i 
conversions ). 
10 Repair, CONSELUCELOM:. .jayesle clot deueue tere sede eink lehn ionsio re oder 5 2 2 1 
dollars 
Characteristics of construction output 
11 | Total value of construction output .........-.6 52-5 eee eee eee 200,502,175 10,895,784 11,774,291 4,373,400 
Detailed by type of construction: 
12 Single detached ...accolrrensneceecs = Gee eet tet oe PMERbaraey 111,677,879 9,167,212 8,376,397 4,288,080 
13 Double (duplex, semi-detached)... ......--- 60s s0 sees sere 17,102,095 782,727 518,633 = 
14 Row housing ..... . adhe dale lave Gorge gies adage conse nN Ae eT 10,380,956 273,558 = — 
15 Apartments (including triplex) ..........-0+++0ss reer renee 52,188,316 33,906 1,345,507 29,643 
16 on-residential buildings ......... 00s. e seen reset evans 9,148,165 633,617 1,533,754 55,677 
17 Highway, road and bridge .... ss... 2... ee eee ene ens A: 4,764 4,764 - - 
18 Other Engineering (Gy. device an scpe+ 9 MAMMA etn otemenn ens a ana etre - - = = 
Detailed by type of work: 
19 New nee (including additions, alterations and 196,696,866 10,110,199 10,405,330 3,495,351 
conversions). 
20 Repair: COMSEPUCERON 6.5.0... everesncieses ones sevens oketnse es texe pein one ene* 3,805,309 785,585 1,368,961 878,049 
Income statement 
21 | Total operating revenue ...... 0.6.0 eee ee reece ener neers eens 221,808,021 11,043,181 11,827,869 4,387,806 
22 GOnstrachionTEVENUE «..24.2<pecoseese: setae onterta iets 2 Mel Renita tener 200,502,175 10,895,784 11,774,291 4,373,400 
23 Other evens|N(’8)\ ccs: ccvcos scar bree sveh nvsy cv ox omensary chen ene qe ie MeteMenaNaDetars feete Renta el» 21,305,846 147,397 53,578 14,406 
24 | Total operating costs (direct) .......0s0ee seer eee eee eee neers 184,556,411 8,180,540 9,070,780 3,601,508 
25 Payments to sub-contractors .......... 2000s ere ee eres 72,774,318 2,005,159 2,295,006 1,576,907 
26 INE Oen ten eon remem en: Ao eR pom to 18 46,387,297 2,064,255 2,301,160 1 250512 
27 NEV SUL a Mae nme n eee ncormur namie ter 20 36 15,009,042 2,192,619 2,291,198 309,500 
28 (Seta TAU) le o ean er Pe Gamer on biti. on. 2,265,005 232,915 193,505 31,260 
29 ie en eeoe hat mn er rip ane arrmemunte rr cr 33,878,313 991,368 1,076,045 259,166 
30 OREr iret COSES circ boy vcasateligu ns arse te vopeie: are Wi eMeMeNesnane batten eae eet» 14,242,436 694,224 913,866 174,563 
31 | Total operating costs (indirect) ......--.6eee eee cere etter 21,770,465 1,744,867 2,134,574 428,657 
32 Salaries (LON tic an a ceuatessesrcncd fancunorskearnesacs 5,455,705 637,674 523,226 132,495 
33 SEONG Fo) Sigesitee een en cet aero oe 333,244 19,961 218,716 3,472 
34 ION eie eee See eens en ncnReee 6,272,903 116,038 297,506 37,098 
35 BepreclavlOn s-cag ee eee a neers 1,646,130 277,525 181,274 37,282 
36 Other indirect costs 8,062,483 693,669 913,852 218,310 
37 | Net operating profit (loss) before taxes ........0+e seers eee eee 15,481,145 1,117,774 622,515 357,641 
38 1226) ee ea en ear Pon reece A TRO (tn at. 16,177,856 1,304,822 794,226 383,724 
39 | oS en DN rer MN ener Pate Ss oneer ning eo td Akaok an 696,711 187,048 AEA! 26,083 
Capital expenditures 
40 | Total capital expenditures .......... 02sec eee eee e eres eee 9,665,880 255,706 1,008,464 76,781 
41 New machinery and equipment........--..000+05 5s ee res 1,728,067 126,759 499,922 38,063 
42 New buildings and other structures .........5-0 55005 s5 esses 7,937,813 128,947 508,542 38,718 
number — nombre 
Labour characteristics 
43 | Total hours worked by wage-earning employees ...-----+---+++- 2,172,080 300,850 39,020 
44 | Total salaried employees .......- +++ ese cece ee etter rece ee ees 544 50 17 
160 13 4 
384 37 13 


See footnote(s) at end of tables. 
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TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1977 — suite 


$2,000,000 


$750,000- $1,000,000- and over(13) 
9995999 139993999 - Detail 
et plus(13) 
No 
Manitoba 
number — nombre 
Classification des établissements 
3 7 Motall AeSuetAbLSSENIEMESE 16010 :odc)0veussenonenens fansvololevaeuelenaeelctse aeemee 1 
Classés suivant la forme juridique: 
— - REO PMS LAINESAUNTGUCCE a5 posers ucusireavucuruereanaieea- a: ARIE RR Z 
- Docietessenynom COMCGRIN oor mvesexssr een eaten ee 3 
3 " Sociétés a responsabilité limitée .......0.2.00.....s eee eee 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
3) 5 Maisons: stimphesy d@tacheesh...c.c0c) csomsye co hares cas xs ROE once 5 
_ - Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................... 6 
= = MaiSonnss rd Ran PE OR hiss coe susan asked one spent rescence ERE or 7 
- 2 Appartements, (y compris.les triplex) 2.42. 0..04.. s.i0e ia... 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
3 7 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
- - FREPAVatTOUSHl Aiea e cx kone setae a exerci Xe voney ees MOUNT ENE ROEM RO ce 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
2,463,720 8,793,354 162,201,626 Valeur globale du produit de la construction.................-. 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
2,463,720 6,675,341 80,707,129 Maisons Ses ASHACH CCS Ei aretencacoagessaiy cuca thee oO See OER ters 12 
- - 15,800,735 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............2..0. 13 
— — 10,107,398 Malsonsyenitangees nue. cin- Ae cod i dag nebo Teusacace-E> SAMS ote eae 14 
- 2,008,899 48,770,361 Aopanements (yacompnis, lest iriplex)iee jisiater tks career eset... 15 
_ 109,114 6,816,003 Batimentsy non) résidenttielS:..«, -...)....-1. aes ean oft tees ese See coe 16 
- - - Grandes; routes; cheminsyet) pontsy.. ceewskie. cette, enero 17 
- _ — Autres; travauxydescenie(Q)e oy.6 saraenayc.nisuck tee MEE REE A oe 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
2,463,710 8,158,198 162,064,078 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
10 635,156 137,548 Repair at OM Sigg acc. cccxesaekone casein te ces yose cvs -css SOO SAPD Te, 20 
Etat des profits et pertes 
2,641,060 8,827,170 183,080,935 Total des revenus d’exploitation ........ 0.0.0.2 0c cee eee ee eee ill 
2,463,720 8,793,354 162,201,626 Reventis).dé: ConstruGbionys oc. -uo.occcexcues.sp un SNS SP Res 22 
177,340 33,816 20,879,309 AXitresireveruis(8)) %. o:.cunteveccusecy susvakcnckesecorsieskenor tae SEE ete 23 
2,335,708 7,796,923 153,570,952 Total des coats (directs) d’exploitation ............-.00--ee0ee 24 
1,285,997 3,488,128 62,123,121 Raiements:auxisous-traitantsy ... ....auaeiees erie ye ess atdleyetter eine 25 
598,573 2,290,245 37,882,952 IM ECGS Semen reny Selena Senne Ha cohen emer ers cots. > Om 26 
151,247 554,068 9,510,410 SHEN es) ea emtenerere Ome Om em oreo cere ore a Dh de uw Ae 27 
18,056 155,430 1,633,839 AUEWMI NADU Cee Pooney eo eeobe soe bDONS eb asd oss sores 28 
283;264 1,187,915 30,130,552 "Perrawnisis:. 53 Marnik Oa a AB ROE ote ORC Cago ee Go etm zon vor 29 
48,568 121,137 12,290,078 AUtrESH COWS) CINECESE.G Joh ccs se fone enone yan- sp yous EL ROE eA ce 30 
135,588 689,774 16,637,005 Total des coats (indirects) d’exploitation.............+0.000005 31 
48,822 296,096 3,817,392 Mraiiterments (VO)! cso: ccane ececeuesuesese spe epedenens) os ehalieseieten oe beets aed 32 
188 6,078 84,829 @réancessinrecouvrablesi. 0 s0-sicee-wratdicder steel see ee ae 33 
9,916 87,048 5,725,297 INTEN GMa Mae geo eRe e ero ee bone pooe mp USGEen aE pod) Re 34 
28,096 57,530 1,064,423 Amortissement...... 35 
48,566 243,022 5,945,064 Autres cotits indirects 36 
169,764 340,473 12,872,978 Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant imp6ts......-.--..+- 37 
169,764 382,317 13,143,003 RCPPOR TCO 55 o.uss caps uses Xeno cu Noni ap adamant sipehaskse ie Src earn RN 38 
= 41,844 270,025 TERED SAR Wctsetsncs ro esr ard vs 9s 9S cota ples Hse eos eal een eR 39 
Dépenses en immobilisations 
51,843 75,550 8,197,536 Total des immobilisations. ..............0000 cee eleaieies cece ec eee 40 
25,700 9,279 1,028,344 Machines et équipement neufs.............-.500222 22 sees 41 
26,143 66,271 7,169,192 Batiments; et autres, structures: neulS: a5. Cth. Ae eee | 42 
a3 br 
RS Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
24,191 66,648 1,389,007 Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ...........- 43 
5 366 Total des employés a traitement ......- 6.66025 e eee eee ee eee 44 
2 106 IDpetoKs) BAER eee FORE PHO AP OBE On ewen coe OLObe et ors 0.1. cuic 45 
3 260 FPNGUIT OOS. wsigtase Wey eco us ach ue eas ec cr ACen inp 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1977 — Continued 


$10,000- 
249,999(17) 


$250,000- 
499,999 


$500,000- 
749,999 


Item 


No. | __ 


Saskatchewan 


number — nombre 
Establishment classification 


Ll Totaliestablisthnents.. cscnsacus=y-s2vsvcrcye tates none ctemtemeteet te mal-eiieie ieraea oegata 200 127 15 10 


Classified by legal entity: 


2 Sole Bop etbienie TR en ace ict CBO 72 70 2 = 
3 PAT tTeLSEU tes segs geass sated vb Sesus soe esas Ge MRD nee a lee Re 6 5 1 _ 
4 Incorporated! (company....<..)- 1. neste el cehy meter eee eget veer 122 52 12 10 
Classified by principal type of construction: 
5 Singlet detached iz ccspetiss npacacsar /- cs Nee ee eae me a 182 124 13 9 
6 Double (duplex, semi-detached)..............-. 552.00 ee sees 8 3 - 1 
7 Row housing ..... . Ua rae bie ykQeasa scitngosce coke iio RUAN <EM> 4 — = - 
8 Apartments (including triplex) .....-.....- 525-50 e eee eeee 6 - 2 - 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and 185 114 15 8 
conversions). 
10 Repair (COnStEUCHIONY .iasccieysiercto ee eater © oe ROA 15 13 - e 
dollars 
Characteristics of construction output 
11 | Total value of construction output ............5- 20-5 e eee eee 186,411,879 10,015,429 5,436,820 5,898,600 
Detailed by type of construction: 
12 Sinpletdetached 2.) yo2.sesgye cst ecksses en 0 AD Pe ae EA 135,153,217 7,752,089 4,228,766 5,221,297 
13 Double (duplex, semi-detached)......... see 12,816,208 786,448 395,795 523,700 
14 Row housing ..... ie Pe AEE ee otc rh 15,072,862 309,372 - — 
15 Apartments (including triplex) .... 13,957,211 305,194 762,221 61,334 
16 on-residential buildings ...... ca 9,340,325 853,877 50,038 92,269 
V7. Highway, roadkanid bridge... ska, uenons a3 72,056 8,449 — - 
18 Other engineering (9) ceive sse.-cnes ocd Ne: PR Paes. - _ - - 
Detailed by type of work: 
19 New one (including additions, alterations and 182,914,059 8,649,835 5,279,895 4,633,633 
conversions). 
20 Re palreCOnstrdCt1Ony necnrete; o1-p< erode voles es eee tyrmie eg 3,497,820 1,365,594 156,925 1,264,967 
Income statement 
21 | Total operating revenue ......... 0c e cence cere eter erences 207,741,631 10,149,198 5,470,123 5,913,116 
22 Gonstruction TeVenue a... 0c ..cicdesonc cH Aa He EEN 6 186,411,879 10,015,429 5,436,820 5,898,600 
23 Mbherwvevent0E(B) cock adie esis veces cag Gave cor bert vk OE Ole 21,329,752 133,769 33,303 14,516 
24 | Total operating costs (direct) ..........0e sees ee eee eee ee eee 167,810,519 7,872,365 4,154,208 4,796,725 
25 Payments torsub:contractors:.....2//2 serene eine ees 3 78,382,982 1,773,074 1,078,057 2,534,398 
26 IMattenials 6403.5 sccvelesecs! cu tut cavsereinnte S-bars sole et eae ee ae a 39,356,197 3,238,559 1,579,226 812,469 
Pal Wa ges (10). sisi -a5 2s eet eur eneps tokdeaa mate toh 3% race ea ee eM 14,951,364 1,565,432 731,919 733,854 
28 Salaries (10) csccsve ect echoeias shay eden piece aren daca tautons tn oie aaa nen I 2,180,681 164,076 57,898 72,832 
29 Leite aie ee srcrea y cto cub meme Gratin riScre aun of eacur aine 26,263,585 557,010 416,207 467,537 
30 Other’ dixect (GOSS: gs. icpsese-aecunen seeecco wos 6,675,710 574,214 290,901 175,635 
31 | Total operating costs (indirect) .......... 00 c eee eee eee eee eee 25,900,399 1,398,735 657,387 522,210 
32 Salaries (iO) Secvaisxes «sills scams eewienet Gunu osscrtees tarans) rate cae ae RCE ee, 8,375,296 448,245 156,569 205,338 
33 Ba diide boise <a...s5terexscccruns $1 copntle Opanonenoah« eer en Rene PR A nets 135,421 65,700 17,024 1,925 
34 TOY Tig) tee at oe MEE NA Crmine ae Ore ce ion) osdirin an ioQDe 4,393,544 94,201 79,374 62,975 
35 Depreciation a oceecoutn aca etes aval she erste soot ae tea eee eee 32 1,295,585 212,765 113,526 61,556 
36 Other Nd neebhsCOStS sh sccetee tars vaverar-nerscnrs a SUPE ee me ES = 11,700,553 577,824 290,894 190,416 
37 | Net operating profit (loss) before taxes ........... sees ee ee eeee 14,030,713 878,098 658,528 594,181 
38 12105) ih Se ERs KORY MEG A Bn er cee RRM re Lc aoc gacr 2th 15,284,904 1,240,510 658,528 594,181 
39 TSOSS 3 0ce Se csseas tere aea cess RSE ag TIL TO Ret ae ota be wee ea a 1,254,191 362,412 = _ 
Capital expenditures 
40 | Total capital expenditures ........ 0. cee cece e eee eee eee ees 4,527,653 473,938 644,183 114,602 
4] New machinery and equipment 2) a1; ya. ees). Sie. 1,407,502 234,948 319,338 60,645 
42 New buildingscandt otheristractures@ hii: sue. oe okie. - 3,120,151 238,990 324,845 53,957 
number — nombre 
Labour characteristics 
43 | Total hours worked by wage-earning employees 1,938,834 224,203 98,180 
44 | Total salaried employees ........0 500s ee eee eee elec eee wees 562 48 27 
103 5 ‘ 6 
459 43 21 


See footnote(s) at end of tables. 
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‘TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1977 — suite 


$2,000,000 
$750,000- $1,000,000- and over(13) 
999;999 1,999,999 - Detail 
et plus(13) 
No 
Saskatchewan 
number — nombre 
Classification des établissements 
12 17 19 Motal, des. Elablissementsy «cis. <6 116.6: 050 es0.00 010: 0.6.2 ENN Eee a il 
Classés suivant la forme juridique: 
= = — BropMetaipespuniguesy yee <2 c)sc 5 1.c ee ous) nee SE 2 
= _ = SOGIETES PEN MOM RCOLCGULEN errr eter wale: 3 
12 17 19 Sociétés 4 responsabilité limitée 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
12 @) 15 Maisons, simplesydetachéess. s.vtucumutss. suc. oe eee eae 5 
- 3 1 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................... 6 
4 - INEAISONS; CN MAN GCC n. ce moe we iene © Jee ses fi 
— 1 3 Appartements (y compris les triplex) ......0..........005... 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
12 17 19 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
- = - RRéparabionsererrse ©, ccnle nts hss & Ayew sacle re. STEER RES 2 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
11,133,875 22,148,226 131,778,929 Valeur globale du produit de la construction..................- 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
9,549,593 12,056,587 96,344,885 Maisons Ste GetaGhCes cine is dn pha pcan he Ree Es 12 
- 2,574,593 8,535,672 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................... 13 
— 3,611,834 11,151,656 IMISISONSRENG TAN LOC ete ncietetee mre kets ee nse ve iis ics 23 oo ae ee aR 14 
98,532 1,484,565 11,245,365 Appartements: (y, compris les triplex) (yi. eiscsse. fates tomar. « 15 
1,485,750 2,357,040 4,501,351 Bicments NON KeSIdenbiels 2 50. 2 4. ROE Se See Pe eee 5 16 
- 63,607 — Grandes: toutes, ‘chemins et ponts: <.. Saat. Sais. tem eke eeets - 17 
- - - Autres, thavauxide Penie(G)) S20... wu ions: see ON Mee. 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
10,998,845 21,812,230 131,539,621 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
135,030 335,996 239,308 RREPATATIONG eG esc oetss Rumsee: ttine ates Gpwtiin cnsiye RMP RL SARI SAORI. 20 
Etat des profits et pertes 
11,273,583 23,880,488 151,055,123 Total des revenus d’exploitation .......... 0.00. cece cece eee Phil 
11,133,875 22,148,226 131,778,929 RReVenuS: de. CONSENUGHION crc ec cs eice arcsec, MRO oe SAITEzORS e. 22 
139,708 1,732,262 19,276,194 VAUIENES NEV ENS (Si) aco cece terbua exer aicuaacarinzs sauce. GARE ROR eS CCE 23 
9,778,601 19,694,900 121,513,720 Total des coats (directs) d’exploitation ..............00. eens 24 
4,374,814 9,736,251 58,886,388 Pakemenits aux sous-traitants;.....« Skene enae tise Be. 25 
3,046,047 5,675,764 25,004,132 I EAVES ETS aie pis arcs PREP PrN Aes RE CETETS EP 0 Coes dE 26 
1,119,246 1,584,948 9,215,965 Salaiyes (lO) ) teu se aye tent ees ce once en titania te cena ee 27 
Bh in Ware 292,230 1,278,468 pitantermenrts (10). a useneey as keke rsyedene egey- eek Ji-ueac? eh a eee 28 
738,642 1,592,575 22,491,614 Werbalnses ccs. Pee oa eT ONO IY A coc. oS 29 
184,675 813,132 4,637,153 AAUENES COUES GIP CIS: oe rec taics cs ve ta) olgerte x2c= ssc pn eR. 30 
1,049,099 3,057,045 19,215,923 Total des coats (indirects) d’exploitation.................-+.4. 31 
319,374 1,018,618 6,227,152 Amar ternents (WO) Meee veencye nets cas hee eden amex. en kook ee a2 
19,297 12,075 19,400 réances irrecouvrables 33 
175,411 514,763 3,466,820 Hinancement, 20s. 2 ccs leo nee 34 
164,701 216,178 526,859 ) eR ANRC Re en aS BOY Maat nc ob oc) rib ke 35 
370,316 1,295,411 8,975,692 AUtres: COUtS INGINECTS;.. wa cud iewle ses cusses ER EE A. 36 
445,883 1,128,543 10,325,480 Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant imp6ts.............. 37 
570,469 1,437,968 10,783,248 BEnGhiGes DAL vite va ete ce ae he ins mist Ns Che eek Oe ee ee 38 
124,586 309,425 457,768 IRetTec org Gene Cader ean ober beexestannytearae Tce inte Wace seems 39 
Dépenses en immobilisations 
91,349 468,585 2,734,996 Total, des immobilisations. ..................... sto sislew'sldie'is oe isielers eerste 40 
53,377 185,506 553,688 Machines, et équipement, neuis, measace. tei. seer» 41 
37,972 283,079 2,181,308 Batiments et autres structuresmeuts. ©)... 2)6). se Ee ee. 42 
number — nombre x Days 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
156,941 219,491 1,155,280 Total des heures travaillées par les ouyriers salariés ............ 43 
36 62 365 Total des employés a traitement ........ 6.0.02 eee eee eee eee 44 
13 13 63 DNC h aa oman, RESTA AL any Ss PEO Tons od! Be 45 
23 49 302 Save V RAG Poutanen, Sena soni vee en hte itn O ROPE SIE S 2G = 0. Be 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1977 — Continued 


$10,000- $250,000- $500,000- 
Item Total 249,999(17) 499,999 749,999 
No. 
Alberta 
number — nombre 
Establishment classification 
1 || Total establishments. ore nie we seter stint » etal orialotaWeleheuenet heey e ts entrar -teveliey= 516 267 15 38 
Classified by legal entity: 
2 Solesproprietorsliip ccc ein no oon ee Sas en 114 108 5 - 
3 Partnership) oc scs cq savas aie i on ce, tcl AR ee em ets 17 11 3 3 
4 Incorporated company icc... .- ee Oats Rie ae Mer eee 385 148 67 35 
Classified by principal type of construction: 
5 Single’ deta chee org. csie ss ote ieee mai) ne ee ea 472 252 68 38 
6 Double: (duplex, semidetached)).(;crs: cei) naa eee WZ, 15 - - 
7 Row housing... .. ene soe Ah tps oo ae a a. CED Re ARN 8 - = - 
8 Apartments: (including triplex)p oe. Suites 0). Sencrscinryie™ © 19 - a - 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and 491 255 68 34 
conversions). 
10 Re palit CONSUPUCHON ee sen cecareuemcaaic ee a oeie cee 21 9) 0 Ae ene 25 112 7 4 
dollars 
Characteristics of construction output 
11 Total value of constructionioltputy 12). 3% sfateoiet, ctor. O'enteiein «eters 825,324,530 26,494,217 26,642,646 22,128,374 
Detailed by type of construction: 
12 Sitigle detached 2.5 «tito k sau oa MO OI et eG 614,068,242 20,620,221 22,072,277 19,237,451 
13 Double (duplex; semiidetached) ieee .tulenl-. .2isaths beatae. 26,075,445 2,723,327 1,213,580 139,890 
14 Row housing ..... PI IGer wo ag mi ORE ie hiss SRR er eM 95,979,255 280,772 - 231,610 
15 Aparimentss(includingstriples)jtat Ave letuaieel: ct eee neice. 58,338,310 667,825 2,430,410 89,242 
16 on=residential UU GIGS icc one: cie oe w eked IRAE bee: PAA IORHE 30,738,036 2,172,241 926,379 2,430,181 
17 Highway, road and) bridge: ....aiteai viz). tiga gle se esteba evita te « 125,242 29,831 - - 
18 Other: Eneineering yo ook so se sayecw msm chee RNEMEL Pets SAME eMT caceen arta v6 - _ ei = 
Detailed by type of work: 
ig) New conser (including additions, alterations and 813,849,881 23,368,618 23,857,312 18,959,929 
conversions). 
20 FRepallt: CONSE GBION jie ss da0 ie niece twte imi sce n ‘ghee ssa eye ae 11,474,649 3,125,599 2,785,334 3,168,445 
Income statement 
21") Total: operatitig, Tevene: cascis care oie a slteteel ernest ate seater 965,308,901 27,059,567 27,130,093 22,778,482 
22 Construchion PEWENUE® 65.6.6: pce ono 0 AS Ee 825,324,530 26,494,217 26,642,646 22,128,374 
23 Other revenue(B)ias ace wc jesse wie ncn & oe = ch een Nets 139,984,371 565,350 487,447 650,108 
24 Motal operatina costs, (Girect) me eterastel-taleta cheers etelo tel eevee latch eteretes 779,427,961 19,976,339 21,369,625 18,204,753 
25 Payments ito, sub-contractors:......,..sAles. cise Aen eee A 354,938,074 5,248,608 7,314,478 8,189,241 
26 IMAP OTT ALS oo) ccc uhaotd ies avai vs nz soustieayie ie sssecgiietete wei: «sees eae eee te 157,276,417 6,272,294 7,275,980 5,377,463 
27 WV aes (TO acid ace veuecens 2 o¥ele agmnale atea sob woul te scare datin dae ae mR 47,640,328 4,662,099 3,408,935 1,666,188 
28 Salaries (WO%): gh crcsuntshote ve i. ses8.e ve ened ule eto e a\ oe  ee 8,597,329 438,298 250,546 ,163 
29 LSE (Yo eens on REMERON yi OER TNT Se ROHS ti ccc ae 177,429,096 1,591,308 1,923,617 2,142,069 
30 Other: direct COSTS i cco avin aie aso 6h fa» RRR PRE ers 33,546,717 1,763,732 1,296,069 747,629 
iL ||) Total: operating. costs: (indirect) mimmick wr. Gilets Geeta cick) steretera 103,867,178 4,043,666 3,383,799 2,389,567 
32 Sadar bes (MO) ove fesiavecaysils otyacs so ovcaualde Madina mong (eos A ee eR 33,335,697 1,185,186 825,744 901,565 
33 1 SEY 60 (210) Cen ee PRMOIIMNIREL ele nc cad ole out ae 1,880,302 97,664 267,488 92,103 
34 ARO NIVAIA CUD doen oe whi mean a aug LES es RE 30,451,327 307,067 661,051 186,698 
35 IDEPKAGIATION diem 6 Sere cannse nsegagelne erundi token ites Tops GREER RR IE. 6,307,436 690,157 302,585 329,854 
36 Other ‘indirect COStS e.c.< Ses ca s-psia lna vapors PO AT 31,892,416 1,763,592 1,326,931 879,347 
37 | Net operating profit (loss) before taxes ........... 0200 c cere eee 82,013,762 3,039,562 2,376,669 2,184,162 
38 EOD bi oe.scs2t ay gucedon sept aera omen emt Pee deme ook POE EY | 83,510,259 3,511,075 2,505,401 2,258,061 
39 TOSS eae cums oar ace aA oie drones hice RAL aie Oe Re ES 1,496,497 471,513 128,732 73,899 
Capital expenditures 
40\)| Totali:capitalcexpemditaress seco .<60ar< a-<-0s<.-.seeseatemetnep ote ered = altel atateltee 29,428,818 2,917,613 2,175,827 1,138,517 
4] New machinery and equipment...) eet ae. oe eens 6,306,725 1,446,337 1,093,670 585,558 
42 New buildings and other structures ..............-0 0 ee eeee 23,122,093 1,471,276 1,082,157 552,959 
number — nombre 
Labour characteristics 
43 | Total hours worked by wage-earning employees ................ 5,878,279 657,488 400,116 219,570 
44'\ Total salaried employees, <.<...r<.... ;-reetoralovalevere. of« 21e label belie one etauateie 2,102 149 78 57 
472 34 i 5 
1,630 115 fa 52 


See footnote(s) at end of tables. 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada ct provinces, 1977 — suite 


$10,000,000 
$750,000- $1,000,000- $2,000,000- and over 
999,999 II NII9 T9999 99 - Detail 
et plus 
No 
Alberta 
number — nombre 
Classification des établissements 
19 45 53 LO VTOtA I des" EtabliSSemenits) cores sorsseia ess renerease wre racole ree nee SE 1 
Classés suivant la forme juridique: 
_ 1 - - BPO PRI CLaies MUNG WES takes raevcm ve mers ceeeeca et ERD i 2 
i = — = SO GLETES ELINO rn COMO CD ieee Bera gwe neces ae emacs ee ae 3 
19 44 53 if) pocietesalresponsabiliteshimitee .. 0... eee eee. 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
18 37 44 15 IMAISONS? Sim pleswaetachees vscc mess aspuvey cas cor Meg ee eee 5 
- 2 — _ Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................... 6 
- 2 3 3 INIAISONS TERA TSEC i sans vnc psec wien desuenipsarabany sree ta: PR ae 7 
1 4 6 1 Appartements (y compris les triplex) ..4...0......0000.00... 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
18 44 53 19 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
1 1 - _ REPaTa Ons Reh ees ces asnttniene vectra sthiet kes MARS MSO: ae ae ed ee 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
16,529,678 61,196,581 225,997,494 446,335,540 | Valeur globale du produit de la construction...............0005 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 

13,674,280 48,164,346 163,617,415 326,682,252 Maisons ea GEtACH EGS i yocesp reassign ett ROT Re ee eo 12 
228,229 1,464,336 6,546,383 13,759,700 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .................-. 13 
491,345 (ap toy ele | 22,066,731 70;557,076 Maisons en rangée..........- vareict oer hab est fee ee cy OMRON I sd 14 
QEOIZTO 6,323,844 24,101,776 23,805,994 Appartements (y ‘compris ‘les triplex) +. oe. .3.. eu eee, - 15 

1,216,605 2,796,923 9,665,189 11,530,518 Batimentsinonenestdentiels ccc. o sie tie cans eee 16 
- 95,411 - =|) "Gratides/routes, ichemins et ponts. <2 780.0 te. tk ern 17 

- - - a AutbresitrawauxGerceniel9))) vAnsciirtey sth hee Ra ot 18 

Détaillé suivant le genre de travail: 
15,876,878 59,987,218 225,464,386 446,335,540 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
652,800 1,209,363 533,108 _ REPARATIONS Aa ae eens tetomeewems as erat racer ne) oe DE CT 20 
Etat des profits et pertes 

17,182,289 62,177,187 236,449,467 572,531,816 | Total des revenus d’exploitation ........... 6.0. e cece eee eee ee 21 

16,529,678 61,196,581 225,997,494 446,335,540 Revenus*deCOnstruchion sence ace acs. ee trae een «4 20) 
652,611 980,606 10,451,973 126,196,276 IN HETes EVENTS (8) |. seine dacerateceem onaysteervninlaeany osc AERA SA co ea 23 

13,947,981 51,873,851 204,220,439 449,834,973 | Total des coats (directs) d’exploitation .............-----0000- 24 

5,981,960 20,684,342 90,933,213 216,586,232 Paiements*auxsous-traitahitsen<\«.. Site ehneinctrtie cle eter es. 25 
3,336,125 13,758,762 44,128,894 77,126,899 IM AP OTTAK « ceria ce ae Ait veraea nore Antena ee ae26 
1,064,970 4,266,391 10,322,100 22,349,645 Salarres (lO) Weapeneteenenun acy ninystlem mera nvad) eee 
117,167 731,863 2,736,429 4,240,863 URvaite ments (0) makes tne steree-eeececra ert ees Silee2s 
2,992,796 11,003,022 47,312,902 110,463,382 MeTVAINS yoy Ce Sa rev ae ERO ROAN aviae hag NEC aR Re Jo: |h 24) 
454,963 1,429,471 8,786,901 19,067,952 A Gbres “COUTS GINEGES: «ccc siee Seep sie raed wie: Bee Arar oe a, Ne 30 
1,911,148 6,341,592 20,827,845 64,969,561 | Total des coats (indirects) d’exploitation .............0.00eeeee 31 
938,352 2,809,686 8,740,729 17,934,435 TBrattements(1'0))) syne 1 32 
10,807 52,314 130,819 1,229,107 ‘réances irrécouvrables 33 
291,329 1,011,347 3,447,545 24,546,290 Financement ... ae eh 34 
127,804 501,530 1,251,969 3,103,537 Amortissement......... 35 
542,856 1,966,715 7,256,783 18,156,192 Autres cots indirects... . 36 
1,323,160 3,961,744 11,401,183 57,727,282 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impéts.............- 37 
1,397,355 3,968,376 12,142,709 57,727,282 BSE E LCOS ae eter rac see ier eet ety ire AN ar anor a GL eo ot 38 
74,195 6,632 741,526 - [PER TES eye weer trata teantore hai dn ee ren ol? Aa er a Nae 39 
Dépenses en immobilisations 
309,483 778,047 4,851,657 17,257,674 | Total des immobilisations.........-. 2.500 cece eee eee eee eee eee 40 
165,292 418,504 1,817,835 779,529 | Machines et équipement neufs.......--.--6 +. 0000 e eee 41 
144,191 359,543 3,033,822 16,478,145 Batiments et autres structures neufs. 7... 705. (he a ee. 42 
ber — br. 
se RI a ia Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
124,472 1,294,332 2,618,962 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ..........-. 43 
45 539 1,066 | Total des employés 4 traitement ......--..-6 00020 eee eee eee ee 44 
5 137 DAB} PD ne Cts wap sesccrarsee ea male ence ene tore eNO len ee a 45 
40 402 821 Midi FECESe cn niatcen saad Mechs a cme uA resent Sie cineca ih a eee ee 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1977 — Concluded 


$10,000- 
Item Total 249,999(17) 


$250,000- 
499,999 


$500,000- 
749,999 


British Columbia(12) — Colombie-Britannique(12) 


Nee number — nombre 
Establishment classification 


1 | Total’ establishanvemts:...05.05 05.0.6: ois sole ce ss ones sateotate re tetentale. lade) elotiens ie 1,899 1,464 245 79 
Classified by legal entity: 
2 Sole proprxetorsbap osc .0 shesev<ccus yet od oe ones etch nee vere 843 816 27 - 
3 Pane ig ysis bitens'ceae, clsetsie (oad uiyoue as RARE, TEER ee EN: 137 124 11 = 
4 Incorporated company ..6 acc. Seetest Ges o mie eehelor meres - Pe Bree erence = 919 524 207 79 
Classified by principal type of construction: 
5 Single detached c-ou..asetetentin etic sss o1e Ce eR RF 1,798 1,438 212 74 
6 Double (duplex, semi-detached). .........2.0. 00 cee eee eee eee 16 13 — 1 
7 Row housing ..... says hele ass 4 pea anne tne 1 ER a Ms 35 = 23 2 
8 Apartments (including triplex) (Se met: eietam elie <)<.-noptore teenie 50 13 10 #) 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and 1,686 1,257 241 78 
conversions). 
10 Repaik: CONSHMUGELON aps. ie etttonie leketeretat ede. o- ir oie ee 213 207 4 1 
dollars 
Characteristics of construction output 
11 | Total value of construction output ..... 2.2.2.6 60 eee eee ee eee 553,466,966 96,568,712 83,129,719 46,521,485 
Detailed by type of construction: 
12 Single ‘detached pos, fccepessbencys coos canvas Re, oleate, Semen Nena a 340,496,416 87,912,028 63,158,072 42,333,610 
13 Double (duplex, semi-detached) .............. 00-02 s0eueeeee 16,622,422 2,905,331 3,371,635 482,514 
14 Row housing .......... siede pisants ach: doy9 sega ty AEC DIRS SRNR Ne 38,234,361 399,999 9,021,406 1,016,180 
15 Apartments: (Including, triplex) ier. ast. anniek \'¢ at eite nial elenrngre a 110,006,410 1,944,641 2,823,367 1,033,144 
16 Onsresidential buildings (2... .\.1-1. me tedebmenemete aattee amie tires we 44,844,339 2,883,764 3,295,283 1,396,853 
sd Pays road and) bridge ..... ckiuien es taacmrm ee. AMeniaety comeriaierth 2! 2,902,701 461,432 1,459,956 130,778 
18 Other engineering(9))., fi. a.s. on acqe Se POCA ete ARR Meme nile oe 360,317 61,517 = 128,406 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and 534,479,762 87,934,042 78,972,166 44,310,096 
conversions). 
20 Repair (cOMStMueelOnyy¢, ape, pace ns snay coe tveye.+uocenseepeneomte tac Giana RE RE ees 18,987,204 8,634,670 4,157,553 2,211,389 
Income statement 
21 | Total operating revenue «........:0;0,0:« eta staelelaleels obs a eked ele Weise an lolele 605,270,764 99,142,537 85,010,098 47,257,005 
22 Construction revenue... .,4).2.<.<, -)-:-.. ae aE rt eee ee 553,466,966 96,568,712 83,129,719 46,521,485 
23 Other revenue(8))< .:..ccsee. acca cena ege: o:0)seysre, «ipsa ok Ee Rete e.ton 51,803,798 2,573,825 1,880,379 735,520 
24'| Total operating costs (direct) mstajsioni vis o.4 sreverelelersinlelalerleisleisi~is)ele 511,574,964 81,397,119 69,895,279 39,664,913 
25 Payments to sub-contractors. ..s.nstaeiisn ven neieee terete marie 203,730,939 21,671,016 23,131, leo 15,782,225 
26 IVES TORT ANS 27-  casrcc ea ete ces acal yoy opateeepscae aries ax 1a eae Re 109,342,843 25,462,150 17,153,368 8,137,277 
27 WWaces (HO) sr eeu tice nccarciep tetas cde d 49,163,478 9,607,340 7,955,719 3,283,737 
28 PLP IOS TL) so uta oiaduir tase edseePebennier pean. it he adem ; 6,294,611 640,241 180,179 267,134 
29 SATA cnc Bey ee egevay atc eave eoekep eta tei'c bab Tee ese BP Are 103,758,232 16,729,857 12,578,288 9,216,403 
30 Ofer’ direct, COStS yc... ssis.c; sells ot ole, sete oe oj aS eRe 39,284,861 7,286,515 8,289,996 2,978,137 
31 | Total operating costs (indirect). occ... 6 vine cleteie aieieleisieleieis alee es 69,411,995 13,859,565 12,216,881 5,778,165 
32 Salaries (UO) asiccsccc ee cunt alae eie tea oh anced, sa,cre acandse ee 12,432,846 1,778,430 736,496 986,711 
33 150-1 Ws 1] 6) een ROPER yc curgas ob.) Ake 8 oc. cuca 823,917 142,640 402,846 33,107 
34 PATAN CIN Pies. a encanto oie rate nee hes ef ins oie eee a 21,339,193 2,804,928 2,020,407 1,454,068 
35 Depreciation ih ycg ocviens ace wre ore. wm, 4 exe ecernss, «3c ve ROR ete 4,425,130 1,783,038 643,920 344,615 
36 Other vindi rect; COStS 6 ...6 65: os. os.5--8 naa ERE eNO ERS 2 30,390,909 7,350,529 8,413,212 2,959,664 
37 | Net operating profit (loss) before taxes ..........-0 eee eee eaee 24,283,805 3,885,853 2,897,938 1,813,927 
38 IBY OF Mba, ood Saeed Goat ey aaies see ate a genes se 31,980,686 6,973,996 3,581,664 2,162,009 
39 TOSS ey cb 5 sce Se HLS Oy Ie EE a 7,696,881 3,088,143 683,726 348,082 
Capital expenditures 
40 | Total capital expenditures .......... cee eee e erence rene teens 47,372,514 6,755,325 4,667,682 558,913 
41 New machinery and equipment.............0+ee seer eee e eee 7,237,914 3,354,837 2,291,670 205,556 
42 New buildings and other structures: ........5...%5..95sanee > 40,134,600 3,400,488 2,376,012 353,357 
number — nombre 
Labour characteristics 
Total hours worked by wage-earning employees 5,542,245 1,246,757 1,047,657 375,774 
Total salaried employees 1,223 244 77 75 
453 47 10 14 
770 197 67 61 


See footnote(s) at end of tables. 
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TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1977 — fin 


$2,000,000 
$750,000- $1,000,000- and over(13) 
999,999 9G 9999 - Detail 
et plus(13) 
No 
British Colombia(12) — Colombie-Britannique(1 2) 
number — nombre 
Classification des établissements 
34 46 31 Motalsdesnétablissenients on. cAwe aie tess rasan watch even con enee 1 
Classés suivant la forme juridique: 
= = - LENG) ) WCAEMIRE MONO (EN cn Otten, emendl ny aes Glmaaty eeleto mia ko ea ele aes 2 
1 = NOCIE TES en MNOMRCOMECHIN, Mepwhe aterm Bice cee ue- et see 3 
33 45 31 DOCIELES, al TESPONSADINLE sLIMALCe Ia eit nme pun ny ae ee erate 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
26 32 16 IMaisonsysimplesudetachees ajesyaptine aCe ees irene eee 5 
1 - 1 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................... 6 
4 5 1 Maisons en rangée....,...... Fics cbs tS 1 a ae to ee ee 7 
3 9 13 Appartementsa(Vacomprisslesytinplexs)re rane pal eee eee 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
34 45 31 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
— 1 - Reparations wernt cose iset a aot tsi < ancl Bate tueus auc ors ene 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
28,838,429 62,349,561 236,059,060 Valeur globale du produit de la construction.................6. 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
21,390,495 39,600,250 86,101,961 Maisons aes GE tAChCCS irc alec ees ey micteka rates Rael) ar 12 
955,382 882,222 8,025,338 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................00. 13 
3,682,311 5,701,991 18,412,474 Maisons en rangée....,...... UE ance he Seer PIERS saa loue! ae RA aon 14 
2,105,759 11,543,028 90,556,471 Appatiements (vy, compris less triplex) sav. 1 ny oe eee nae 15 
704,482 4,622,070 31,941,887 Batimentssnonvresidentiels a. © ogok se als tae A eee es 16 
- - 850,535 Grandes: routes; (cheminsjetsponts, ..- -pacls 1s encirenderae eis 17 
= - 170,394 Autres travaux degegenie(9)) 9s wer sevies cavers cosnet, aera eae 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
28,504,972 60,541,450 234,217,036 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
333,457 1,808,111 1,842,024 Reparations eh. n2.43.pie ite eae s 8 hue sy Niece eee to aye 20 
Etat des profits et pertes 
30,039,745 64,235,549 279,585,830 Total des revenus d’exploitation ................ 0c eee ee eee eee 21 
28,838,429 62,349,561 236,059,060 Revenus'.des constructionist caer =, s arqayseeecce aaae eee stepeeehe le, = 22 
1,201,316 1,885,988 43,526,770 INALYES YOVERUAISCS)) oo o1.050% Neer tes Gaited in, PR Reta. : 4 SMe ee 23 
27,135,392 55,041,474 238,440,787 Total des coats (directs) d’exploitation ............ 00.0 eee eee 24 
10,643,632 21,354,711 110,541,626 Rarements auxcsous-traltantsnn atria es ofa nein eae iamueren 25 
5,581,883 13,449,317 39,558,848 Ma téniauxcetaceatted $2 oruck fakin 8 oe Luter hae Cae. Ober: 26 
2,040,945 4,021,497 22,254,240 Salaires (iO) (hr cts saeich aca bartarnc patie eee ola ce Pee RESS & 27 
238,873 598,961 4,369,223 Airartements( LON) ayes. .cueteretiay bers © 4 4ker cee eee Sree 28 
7,242,296 13,051,746 44,939,642 PRELTAMNS sctsa, ¢, «bee e ls, dhcca ese saevar sk ate, tas Goat aed eer ee ey eee 29 
1,387,763 2,565,242 16,777,208 Avitres colts’ directs. c.f. stace acic.cdeiote eines oe ee oe ee 30 
2,689,111 7,358,049 27,510,224 Total des couts (indirects) d’exploitation...............000 0005 31 
763,922 2,461,877 5,705,410 Traitements(LO)) siete yets cpsone deus dered aed one yexey. aheysaelas 32 
18,298 80,155 146,871 Créances irrécouvrables® \.. <).c)0 <<, « fert-rae = sebany sts ee eo ae eeags 33 
421,520 1,602,295 13,035,975 inancemenity aythcs.y2 ass ls = 5 oe ORM aS Cae meee OE ne Le 34 
128,268 487,928 1,037,361 IA MON EISSEMIEN Disco ce cox cr eere ba orp a bi EPROP GRLRIA A © fol ORR 35 
1,357,103 2,725,794 7,584,607 Autres: Couts) NGiIrects, nyc ecco eee PR Ee oe aT es 36 
215,242 1,836,026 13,634,819 Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impéts.............. 37 
781,692 2,653,493 15,827,832 BenGhicess, defsecuctisnca te aeccs acest Sh RETR SPS See NE 38 
566,450 817,467 2,193,013 ET LOS. 5S cies Maa aes eate fas aoa ote SS oogedelsg ASAE PST ERE TRON TORE 39 
Dépenses en immobilisations 
75,800 1,626,187 33,688,607 Total des immobilisationss «01. .61(5 .-/- ert =) -)ciovetsiotaisiefeisiewe+/«.« #1 40 
65,492 192,148 1,128,211 Machineset equipementbyneutsi agar» 2. ueram cra: otomberpeiiet sore 41 
10,308 1,434,039 32,560,396 Batiments.et autres structures neulSiiicic cic che Hib» wtie she nore oe 42 
number — nombre aa es 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
239,722 452,415 2,179,920 Total des heures travaillées par les ouvriers salariés ..........-- 43 
67 149 611 Total des employés a traitement ........-.-2 06 eee cette scenes 44 
16 27 339 Direct .c sas ieite a5 2 eB Onto pe tah ane eee 45 
51 122 272 Wicirects). eh ae cere Hee ee 0S Bee Sa ee ene 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 2. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Type 
of Work, Canada, 1977 


TABLEAU 2. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le genre de travail, Canada, 1977 


New | Repair. 
construction construction 
Item — Detail Total =e, -. 
Construction Réparations 
neuve 
number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total — Etablissements...............000-eeeeeee 7,074 6,260 814 
Classified by legal entity — Classés suivant la forme juridique: 
Sole proprietorship — Propriétaires uniques ...................4.. 3,177 2,664 513 
Partnership — Sociétes en) nom) Collectif: 9) 75.0 ars emer ore sels 426 370 56 
Incorporated company — Sociétés a responsabilité limitée .......... 3,471 3,226 245 
Classified by principal type of construction — Classés suivant le 
cone principal de construction: 
Single detached — Maisons simples détachées ...................- 6,578 5,800 778 
Doulencon semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

Seri detaches) ayn. te tan one Ope tens ieee a ea eee 109 108 1 
Row housing — Maisons en rangée ...............-.-. rere 129 113 16 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 

CrplEx ae ies ee SR LES TM 258 239 19 

Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 

Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 

delay cONSILACUOM a: or fiitaer deities atten telees tte cl ites anemia ee 3,893,223,035 3,798,144,825 95,078,210 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 

construction: ; ; 

Single detached — Maisons simples détachées ................004 2,541,656,255 2,474,706,091 66,950,164 

Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

semi-détachées)in BAS eee eee ae oe tite Be ae ee Renee ks 245,803,273 242,377,376 3,425,897 
Row housing — Maisons en rangée ..............-.--, Lit eee 395,990,676 394,321,614 1,669,062 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 

thiplex) errs Ae ore Rah aiehataea oe oe MA PULTE SIME cc, 507,265,423 498,507,413 8,758,010 
Non-residential Bene — Batiments non residentiels ........ 192,199,645 178,252,701 13,946,944 

ighway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts 5,936,810 5,925,953 10,857 
Other engineering(9) — Autres travaux de genie(9)................ 4,370,953 4,053,677 317,276 

Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 

conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 

MOA Ications Ch WrANSOLMMACLOMS )oseccie loveeeteletsee se siete rt eee stcte te fetes 3,737,099,678 3,725,690,249 11,409,429 

epair ‘construction — (Reparations Mien hee fe he 3. sone ee le ete 156,123,357 72,454,576 83,668,781 

Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ................ 4,274,925,518 4,179,129,317 95,796,201 
Construction revenue — Revenus de construction ................. 3,893,223,035 3,798,144,825 95,078,210 
Other revenue(8) — Autres revenus(8) .............-00s ee seeeeee 381,702,483 380,984,492 717,991 
Operating costs (direct) — Total — Coats (directs) d’exploitation...... 3,541,310,641 3,463,357,029 77,953,612 

ayments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants........ 1,501,238,200 1,473,083,894 28,154,306 
Materials 3 Maténiax:. 4.0.0 cane seen ld cit crate ee OO ie ee arog 883,986,323 858,109,795 25,876,528 
Wages (10), — Salaries (10) coo a occtchelieveuct uate ches haya ceake ex ee eer ops 275,707,386 263,586,667 12,120,719 
Salaries(1'0))—=)Traitements(10)) cones cocscnach se we ee Oe eee oo 41,262,721 39,952,034 1,310,687 
Wandt—eleriains onc ete Saas ED a anon ca Oo aetna f 643,553,533 636,558,038 6,995,495 
Other’ direct costs!— Autres icoutsdirects® - 2.00508. SI2UO. 0. a... 195,562,478 192,066,601 3,495,877 

Operating costs (indirect) — Total — Coats (indirects) d’exploitation... 476,357,994 463,929,530 12,428,464 
Salanies(110)))—= Traitements(1.0): eto r en See ee een 139,489,563 134,576,491 4,913,072 
Bad debtsi—«Créancesirrécouvrablesi54 4532142 <2. aceon 6,334,478 6,130,907 203,571 
Binaneing — hinancement 4 44100 e0.c dso en tov ace eee oe ene 124,872,881 123,352,421 1,520,460 
Depreciations=sAmortissemen’ 5 o0 0 cca eee oe ee wom ea eens 34,349,041 32,715,167 1,633,874 
Other indirect costs — Autres codts indirects.................005- 171,312,031 167,154,544 4,157,487 

Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
diexploitation avant simpoOts s.0:o-6.0 so oe sale wes: eri tam wail opel e se wie cle 257,256,883 251,842,758 5,414,125 

ofitk— BénGlices:..1c2 2228 anda aden. adda der nae AAA wet akepoee Melos 293,194,936 286,534,085 6,660,851 
POSS, =) PORUCS ces i aig anaes Sheed cpt cee vel mewn gers vi ane eno COD otic eee 35,938,053 34,691,327 1,246,726 

Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 

Capital expenditures — Total — Immobilisations ..................-. 244,490,859 241,207,283 3,283,576 

ew machinery and equipment — Machines et équipement neuts.... 91,858,684 90,382,745 1,475,939 
New buildings and other structures — Batiments et autres 

structures’ neuls:-35 ok ao eevee te a os oer sggee lai ayes ony on nea 152,632,175 150,824,538 1,807,637 

Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 

Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures 
travaillées par les ouvriers Salariés. 2... 0.0.0.0 eee eee eee eee eee 34,711,995 33,120,210 1,591,785 

Salaried employees — Total — Employés a traitement ............... 10,793 10,313 480 
Dire ctt— WD irecish wee Mewes cx. cle ee Slocesies ese lnak leva tee 3s arp ohne Panta 2,570 2,471 99 
Indirect-—sIndinectsea casera scanoe hae Lee 8,223 7,842 381 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 3. Residential General Building Contractin 
Specialization in Major Type of 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises 


Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
onstruction Performed, Canada, 1977 


énérales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 


classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1977 


Item — Détail 


Total 
number i nombre = 
Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total — Etablissenieint spe co.ccoyerc od PM corel oy ornate 7,074 241 931 1,250 4,652 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 
Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 
denbASCons traction tesa hi chlete +=. Soc tek) «0 -:t:deMobals. bie alien, «) 5 «, opokede 3,893,223,035 218,642,856 944,635,943 885,984,049 | 1,843,960,187 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 
construction: : ‘ 
Single detached — Maisons simples détachées ..................-- 2,541,656,255 64,413,904 413,240,632 510,525,616 | 1,553,476,103 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 
semi-détachées).............. akic, A dodo eine eras oe ste RESINS 245,803,273 41,023,468 107,920,473 71,669,316 25,190,016 
Row housing — Maisons en rangée ............6.--04, Shin dee 395,990,676 47,182,154 141,474,451 128,570,899 78,763,172 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 
triplex)........ iat Se LEBER eS... ee ee See ee 507,265,423 38,780,902] 161,382,595] 131,940,968] 175,160,958 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels ............ 192,199,645 24,772,722 117,163,391 39,041,034 11,222,498 
Pee taney, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts...... 5,936,810 757,647 1,525,379 3,632,956 20,828 
Other engineering(9) — Autres travaux de genie(9).............-.- 4,370,953 1,712,059 1,929,022 603,260 126,612 
Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conyersions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
mModiicationsiet transtonmabions)i seh ete... «5 Saket ens oh - = ade 3,737,099,678 205,499,457 905,786,110 849,456,142 | 1,776,357,969 
Repain construction\— veparationsy, a 6 aca. bp alte she nies 4 Bele 156,123,357 13,143,399 38,849,833 36,527,907 67,602,218 
Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation .............--- 4,274,925,518 224,414,002 | 1,107,536,300 | 1,038,692,578 | 1,904,282,638 
Construction revenue — Revenus de construction ................- 3,893,223,035 218,642,856 944,635,943 885,984,049 | 1,843,960,187 
Other revenue(8): — Autres revenus(8) 2.04.2... 02.0. 000 1-2 eee eee 381,702,483 5,771,146 162,900,357 152,708,529 60,322,451 
Operating costs (direct) — Total — Coiits (directs) d’exploitation...... 3,541,310,641 197,881,068 907,516,569 844,082,159 | 1,591,830,845 
ayments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants . . 1,501,238,200 86,570,739 390,217,159 376,790,784 647,659,518 
Neaterialsi—- Mateniauxe) GP 6) ..5:1aanckiitee s/s cehedtwal 883,986,323 53,358,539 215,951,194 187,048,693 427,627,897 
Wages(10) — Salaires(10).............-.... 275,707,386 15,474,145 70,573,158 56,436,158 133,223,925 
Salaries(10) — Traitements(10).......... 41,262,721 2,677,980 13,023,137 7,842,929 17,718,675 
MGM — se Onrainsyig ah weeks ws Ao Shek Meant = nee 643,553,533 31,899,180 156,852,093 171,208,622 283,593,638 
Otheridirect costs'— Autres coitts) directs #....... 2 J ajeieina te dnt 195,562,478 7,900,485 60,899,828 44,754,973 82,007,192 
Operating costs (indirect) — Total — Coats (indirects) d’exploitation . .. 476,357,994 15,797,302 122,431,712 127,377,782 210,751,198 
Salanies @i0)R—s hrantenients (10) ert. piei te. ey tem ecisa. sae aoe 139,489,563 5,585,232 35,439,239 32,892,257 65,572,835 
Bad debts — Créances irrécouvrables ... . 6,334,478 430,428 995,172 1,716,051 3,192,827 
Financing — Financement.......... 124,872,881 3,992,691 38,686,408 39,673,262 42,520,520 
Depreciation — Amortissement......... 34,349,041 1,262,030 7,626,880 9,263,237 16,196,894 
Other indirect costs — Autres coats indirects 171,312,031 4,526,921 39,684,013 43,832,975 83,268,122 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
d’exploitation avant impGts ... 2.0.06 .0. cece cee e eee cece ete enes 257,256,883 10,735,632 77,588,019 67,232,637 101,700,595 
Oliige FBCNCIICES EN petty =. 2-2 A ee BIS 6 oscts gie Re ee Mere: acai g, ee 293,194,936 11,407,546 85,309,951 75,205,433 121,272,006 
(Dose) Siete: ed Caen) Meee oa et ca ee Dates 1) Pee Mecra co 35,938,053 671,914 7,721,932 7,972,796 19,571,411 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations ...........-..- Brie we 244,490,859 6,155,924 147,913,597 47,670,045 42,751,293 
ew machinery and equipment — Machines et equipement neuls.... 91,858,684 1,195,548 49,955,937 23,491,946 17,215,253 
New buildings and other structures — Batiments et autres 
Sie LULESMCUISME Mehl. A CREA RRS = <2 fe Moers. 2) «si or Soke 152,632,175 4,960,376 97,957,660 24,178,099 25,536,040 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures 
travaillées par kes pare caine ab CC CORO DOO CEO CCR ne 34,711,995 2,038,390 8,244,475 6,932,657 17,496,473 
Salaried employees — Total — Employés a traitement .............-- 10,793 2,330 5,303 
Direct — fee ee a 7 5 Acide tee ets 2 eee EER Pres 2,570 433 1,120 
iaclinecte eld OCESI sacccecste eb RR ey oro oles es Re oe wr atsck arma as ks RANG 8,223 1,897 4,183 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1977 — Continued 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales ¢ 
classées suivant le degré de spécialisation par gen 


Item — Détail 


n construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
re principal de construction, Canada, 1977 — suite 


Total 8%-45% 46% -65% 66%-85% 86%-100% 


Establishment classification — Classification des établissements 


Indirect — Indirects 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


Single detached — 


69 
Maisons simples détachées 


number — nom bre 


Establishments — Total — Etablissements...........--..0--+00ee eee 6,578 193 834 1,112 4,439 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 
Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 
ella CONStrUCtOM eRe eters « ~ <ferele sietens ete eis (ona: uraleareste eRelate tal 61+ (a) ehehw 2,910,796,722 86,517,129 620,135,771 624,314,410 | 1,579,829,412 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 
construction: : ; 
Single detached — Maisons simples détachées .............-..005. 2,434,536,582 34,231,480 360,773,212 486,886,903 | 1,552,644,987 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 
semi-detachees)) 02 set lio cinta rs oe as 6 hse eens ow ie aeaege 146,871,762 15,461,877 85,064,609 39,017,675 7,327,601 
Row housing — Maisons en rangée .............-----: Soh eae, 4 142,399,468 14,616,356 67,606,412 49,781,323 10,395,377 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 
triplex)........ ee A aee pies sie fie eo CEE... | Ae 74,282,499 8,761,813 42,078,488 21,166,155 2,276,043 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels ...........- 108,070,651 13,336,881 62,966,564 24,729,242 7,037,964 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts...... 2,547,062 10,857 385,525 2,129,852 20,828 
Other engineering(9) — Autres travaux de genie(9)..............-- 2,088,698 97,865 1,260,961 603,260 126,612 
Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction Gnuaine additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
modifications et transformations)... 0.05.6... . 2.2 e ee et ee eee 2,775,073,556 77,629,868 588,549,603 592,987,121 | 1,515,906,964 
Repair construction) —= Reparations s.r. aces... soem 2 hee 135,723,166 8,887,261 31,586,168 31,327,289 63,922,448 
Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus aexeloltation RRA nete tie s.s state 3,177.77 1,689 88,369,047 709,243,454 749,280,079 | 1,630,879, 109 
Construction revenue — Revenus de construction ................. 2,910,796,722 86,517,129 620,135,771 624,314,410 | 1,579,829,412 
Other revenue(8) — Autres revenus(8) .........-5-.0 000 c eee eens 266,974,967 1,851,918 89,107,683 124,965,669 51,049,697 
Operating costs (direct) — Total — Coutts (directs) d'exploitation...... 2,609,979,567 76,751,884 581,862,862 594,404,797 | 1,356,960,024 
ayments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants........ 1,062,466,762 35,883,396 242,131,649 257,752,885 526,698,832 
Materialst— Materia. 28.0 pee acto. r nhs ite erring ain Sane 672,335,278 19,938,600 143,262,454 136,012,349 373,121,875 
Wages(10) — Salaires(1O)) 1. so pode ee toc eet se an 206,522,924 6,486,477 45,167,798 40,688,276 114,180,373 
Salaries( 10), —<brartements(LO)f. $i: pe ttc: amare sets vier eee 30,931,372 1,242,908 7,589,763 6,318,108 15,780,593 
ndl— Perrains pie ete eines AE cM Wo lockcituh eee a 497,927,740 10,937,982 105,920,191 125,835,676 255,233,891 
Other direct costs —*Autres cotits directs 2. ....k PRO vee ees ee ee 139,795,491 2,262,521 37,791,007 27,797,503 71,944,460 
Operating costs (indirect) — Total — Coats (indirects) d’exploitation . .. 364,026,126 7,839,185 76,118,010 95,156,737 184,912,194 
Salaries (10) —<Draitements(10) peter tc... «ene remeermnents ea ree 109,572,397 2,264,721 22,042,164 25,923,912 59,341,600 
Bad debts — Créances irrécouvrables..........2.52702..+-++-ss0s 4,556,636 94,133 682,716 1,432,843 2,346,944 
Binancine — Pinancementr... cacrememeeiae tone nememeneeteters Grcket a tae 88,530,380 1,603,892 19,534,606 30,897,433 36,494,449 
Depreciation — Amortissement..... RD eit oo 5-0 a eee PC 27,904,515 640,996 5,230,972 7,605,677 14,426,870 
Other indirect costs — Autres cots indirects........-........0005 133,462,198 3,235,443 28,627,552 29,296,872 72,302,331 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
d’exploitation avant imp6ts ............. eee eee cece eee tenet eee 203,765,996 3,777,978 51,262,582 59,718,545 89,006,891 
Propite—"Benefices # eset. sc PE yo. eee ter so aces Gee 232,425,795 4,414,147 54,953,414 65,633,587 107,424,647 
[Sas eE eT Les Fe RO coo co ec 2c ERP Mtiier ones. 3) aap 28,659,799 636,169 3,690,832 5,915,042 18,417,756 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations .............+.00055 188,007,774 5,514,063 99,298,662 45,990,297 37,204,752 
ew machinery and equipment — Machines et équipement neuls.... 86,373,584 664,810 48,931,769 22,710,056 14,066,949 
New buildings and other structures — Batiments et autres 
Strivotures, nels! oi. oa emis semen sis. cade MUS Meee ae on ice Seon 101,634,190 4,849,253 50,366,893 23,280,241 23,137,803 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures 
travaillées par les ouvriers Salariés..........2.0 eee cece eee eee 26,785,717 15,225,768 
Salaried employees — Total — Employés a traitement ............... 
Direct — Directs 


eon! ee 


TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 


Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1977 — Continued 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1977 — suite 


Item — Detail 


Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments — Total — Etablissements.................000000008 


Characteristics of construction output | 
Caractéristiques du produit de la construction 


Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 
ACHIAVCORSETUCLION Se-et hktae os os etree teNae woe cle earshot fe on se ane 


Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 
construction: ; ; 
Single detached — Maisons simples détachées ...........-.....--- 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SEM -GELACHECS PP WMP TAL AN: << aM Wee tit + 5.0) PoE AE ens 6 5 eee 
Rows housing —)Maisons en rangee: tas seteh . ob Le raitiree enn 2 ae See 
ements (including triplex) — Appartements (y compris les 

{iret0} X29) aR rach ch At en 5 hia gas ae Pot E15 Oe eae ee 
ofa esidential buildings — Batiments non résidentiels ............ 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts...... 

Other engineering(9) — Autres travaux de gemie(9)................ 


Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
imoditieations etitransformations)iy.@ pacts... 4. koe ahaa. % sioke « 
Repair: construction¢—= Reparations! items. 6... ls tivihwendte es on neh ee 


Income statement — Etat des profits et pertes 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 
Construction revenue — Revenus de construction ERM 
Other revenue(8) — Autres revenus(8) ...............2-.2000 000 ee 


Operating costs (direct) — Total — Coats (directs) d’exploitation...... 
ayments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants. . . 
Materials — Matériaux ........... ets 
Wages(10) — Salaires(10)...... ai 
Salaries(10) — Traitements(10) .. 
Itands—Verrains— 255 he. sd : 
Other direct costs — Autres coits directs .............-...0.0005- 


Operating costs (indirect) — Total — Coats (indirects) d’exploitation . . . 
Salaries(O)i— dmaitements(10)s aaqeee tr. fteeeaas oe ns came 
Bad ‘debts — Créances irrécouvrablées:....... 2... Ge. et ne 
Rinancing— Financementi.. 22 (bi earaek 33. teeta se cheese 
Depreciation — Amortissement... . . Enc). Be Saeee os cn 5, op ee BI 
Other indirect costs — Autres cofits indirects.........).........5. 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
@exploitation avant impéts ...........-- 2. eee eee eee ee eee 
Olite DEN CLICES Teen co FOr tetas at tee. Aaah 
Wosste a ertes tty) tte. ike. oo sicic ASRS 65. 5 URE LS BT 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 


Capital expenditures — Total — Immobilisations ................+--- 

ew machinery and equipment — Machines et équipement neuls.... 
New buildings and other structures — Batiments et autres 

Structures nemismeaees: . es sh eesclatieute . co SOON ls oe ee ge tte 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures 


travaillées par les ouvriers salariés...........-0 ee cece eee eee eee 
Salaried employees — Total — Employés a traitement .........-..--- 
Directr— OD irectape wet ee. AR eis ea Nee oie Sse pte pany 


NIT ECU LIRCLIT ECL Gata ata eat eRe ot suela hada oes ea WEB se os else Uolto ane fo age 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


Total 8%-45% 46%-65% 66%-85% 86%-100% 
Double — Maisons doubles 
number — nombre 
109 21 19 25 44 
dollars 
113,220,173 41,500,797 28,360,550 25,243,279 18,115,547 
25,790,668 13,209,140 6,886,928 5,537,200 157,400 
69,175,563 16,505,602 15,597,460 19,210,086 17,862,415 
5,991,924 4,599,732 139 2592 = 3s 
7,243,988 4,540,528 2,703,460 = = 
4,472,396 2,100,161 1,780,510 495,993 95,732 
159,018 159,018 - — _ 
386,616 386,616 = = = 
110,902,957 40,976,279 28,326,852 23,566,394 18,033,432 
2,317,216 524,518 33,698 1,676,885 82,115 
118,596,945 45,050,632 29,398,796 25,610,946 18,536,571 
143)220,173 41,500,797 28,360,550 25,243,279 18,115,547 
5,376,772 3,549,835 1,038,246 367,667 421,024 
101,413,542 36,702,310 26,598,672 22,192,315 15,920,245 
40,451,316 12,498,405 12,852,911 8,253,396 6,846,604 
28,006,499 11,570,137 7,865,569 4,812,316 3,758,477 
6,161,083 1,612,319 1,604,625 1,156,469 1,787,670 
1,245,114 511,936 388,415 139,508 205,255 
21,105,859 8,660,150 2,894,933 7,116,365 2,434,411 
4,443,671 1,849,363 992,219 714,261 887,828 
11,024,598 3,740,964 2,489,748 2,959,679 1,834,207 
2,973,862 957,461 659,337 892,802 464,262 
50,443 24,758 9,651 9,515 6,519 
4,070,622 2,031,785 832,215 831,264 375,358 
602,961 170,908 209,525 133,643 88,885 
3,326,710 556,052 779,020 1,092,455 899,183 
6,158,805 4,607,358 310,376 458,952 782,119 
7,297917 4,624,204 1,003,444 799,914 870,355 
ULSI 112 16,846 693,068 340,962 88,236 
1,490,007 278,908 874,510 88,589 248,000 
752,097 228,611 278,025 68,143 177,318 
737,910 50,297 596,485 20,446 70,682 
number — nombre 

765,720 219,897 204,919 142,884 198,020 


54 
5 
49 


2 


TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1977 — Continued 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1977 — suite 


Row housing — Maisons en rangée 


Item — Détail 86%-100% 


number — nombre 
Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total — Etablissements................00-+200 00% 129 21 24 18 66 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 

Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 

dedla iconstructione-t.bine =i: 2 tote Ser oeny. a's io el ele yeettete ene the cevete ian 285,194,542 34,273,655 91,085,668 91,199,527 68,635,692 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 

construction: i 

Single detached — Maisons simples détachées .....-..........0.5 37,015,649 5,669,439 22,969,740 8,108,573 267,897 

Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SemicdétacheGes) P56 EMS «x: «TIEN Steet ste cc os OPA UR tsi ana a eRe 18,898,026 664,274 6,207,676 12,026,076 - 
Row housing — Maisons en rangée ...............-.-5 eh eas 197,769,395 13,295,917 48,442,738 67,662,945 68,367,795 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 

ELIPLOX)) 5 :< ches Awics sare coc cuee et e ARRR eR ome sa Teche eae SCR Be 17,680,467 6,658,625 8,446,540 2,575,302 - 
Non-residential buildings — Batiments non residentiels ............ 11,726,336 6,170,050 4,729,655 826,631 - 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts...... 877,091 587,772 289,319 - - 
Other engineering(9) — Autres travaux de genie(9)..............-. 1227578 1,227,578 - - - 

Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 

ew constougien (my eee additions, alterations and 

conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 

modificationsvetetranslormatiOns)iee ae katie’. - ctr euabeestteitie «ls aha 279,446,542 30,700,821 89,916,690 91,030,864 67,798,167 
Repair constHrchions—* Reparations wage ko... 60a Meee rs oe ete 5,748,000 3,572,834 1,168,978 168,663 837,525 

Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ................ 335,993,705 34,643,048 116,196,244 113,923,009 71,231,404 
Construction revenue — Revenus de construction ...............-5 285,194,542 34,273,655 91,085,668 91,199,527 68,635,692 
Other revenue(8) — Autres revenus(8) ............0- 0000 e ee ene 50,799,163 369,393 25,110,576 22,723,482 2,995,712 
Operating costs (direct) — Total — Coats (directs) d’exploitation...... 265,050,873 30,582,152 84,818,801 88,292,273 61,357,647 

ayments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants........ 112,666,859 12,732,323 45,514,445 31,140,053 23,280,038 
Maperials).—-ulMateniatx. (ay cu <2). tt aerate <a AVS RR eee ox eaede 58,469,796 9,601,080 17,936,957 16,014,152 14,917,607 
Wazes(10)-—sSalaines(hO), ccc. 5 aie: Beeches» isha OPT ness abated 18,385,020 4,944,063 4,843,935 3,532,925 5,064,097 
Salaries (10) — Drartements(0)) 20.0, hee «3. oasis Meee tee ok oak ee 2,298,858 585,624 933,329 588,143 191,762 
Dandi Vertains lrnsbet oo e ets fea RE Tosdhese. aidpaet AARP RAPED cos oe: seg Oe 54,814,677 603,946 13,587,720 27,073,613 13,549,398 
Other-direct costs*— Autres, coutsidirects;..... ... | pace nek ses shone 18,415,663 2,115,116 2,002,415 9,943,387 4,354,745 

Operating costs (indirect) — Total — Coats (indirects) d’exploitation. .. 48,803,752 2,215,859 18,875,116 20,652,279 7,060,498 
Salaites (10) —, Trartements (10) 2a setee «ss ues seeeevemere <= steer 12,329,545 710,266 7,173,553 3,217,244 1,228,482 
IBadedebts:— Créances irrécouvrablesi 2... 2.5.4 alee ae ee 661,554 310,491 7,132 136,544 206,787 
ee. —'Financement: ......: carte ee otis «+ a. ere =. oe, ce 15,257,617 292,741 6,569,176 6,610,672 1,785,028 
Depreciation — Amortissement..... 7 A) 2.) ie Heke 2,757,877 232,511 1,134,778 991,592 398,996 
Other indirect costs — Autres cotts indirects..................+-5 17,797,159 669,850 3,989,877 9,696,227 3,441,205 

Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
diexploitation;ayanteimpots: 0; <pistere hebeleio\e - < 9) \actetetarsiereletein) «opel ke tele 22,139,080 1,845,037 12,502,327 4,978,457 2,813,259 
Ar Oli Ben Cf ces ke Fees gs cake ca ce'se bene toads a co uaccca ae eee ae M eee oiceuae Be 24,917,956 1,856,855 13,946,002 5,955,664 3,159,435 

SSL RET tes cape Metso x css 0,0 Se a cece, «de eee egies See 2,778,876 11,818 1,443,675 977,207 346,176 

Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 

Capital expenditures — Total — Immobilisations ..................-. 7,309,989 229,445 §,321,131 776,989 982,424 

ew machinery and equipment — Machines et equipement neufs.. . . 1,120,798 169,577 89,993 347,702 513,526 
New buildings and other structures — Batiments et autres 

Stiictures: nevisw eae. Socrates «ao ate RMI. oc oss setae pene 6,189,191 59,868 5,231,138 429,287 468,898 

Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’veuvre number — nombre 

Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures 
travaillées: par lestouvriers: SalariéS's ctateies.:«, «:e.0:<.0.¢-1dicle te eles ious siecereohere 2,405,351 647,483 681,697 627,789 

Salaried cumplerer — Total — Employés a traitement ............... 704 352 90 
Direct. sDirectsmmert et cx keynote bial ae nik Aol etice Mave cance 116 67 10 
Andirect)—=minditectsy fro: oR: so) ocean cearacis Gh ee macnn ogee 588 285 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1977 — Concluded 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de specialisation par genre principal de construction, Canada, 1977 — fin 


Item — Detail 


Establishment classification — Classification des établissements 


Apartments — Appartements 


86%-100% 


number — nombre 


Establishments — Total — Etablissements............0..000000 eee ee 258 6 54 95 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 

Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 

G® LEY RATS RRA Sone ot bonbnGaeine GO GOON OS.CbE oc aoemince ae ase 584,011,598 56,351,275 205,053,954 145,226,833 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 

construction: F : 

Single detached — Maisons simples détachées ...............+++-- 44,313,356 11,303,845 22,610,752 9,992,940 

Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

Serml-detachees))\ agin oe ota s Tao cn Aa E OAS Oui DOR 10,857,922 8,391,715 1,050,728 1,415,479 
Row housing — Maisons en rangée ; 49,829,889 14,670,149 24,033,109 11,126,631 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compri 

triplex Nie ete: Banat Eyres. FF ca. Wee mabe tanh tha d Blan Sere AA 408,058,469 18,819,936] 108,154,107 108,199,511 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels ............ 67,930,262 3,165,630 47,686,662 12,989,168 
Bigiwey, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts...... 2,353,639 - 850,535 1,503,104 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9)................ 668,061 _ 668,061 - 

Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction ae additions, alterations and 

conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 

modifications*et transformations) 9. #22... 2: eG. sees eet eee 571,676,623 56,192,489 198,992,965 141,871,763 
Repair constr uctione—) tveparaviOns 0M wea scen estas fie epi > oroe tag 12,334,975 158,786 6,060,989 3,355,070 

Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ................ 642,563,179 56,351,275 252,697,806 149,878,544 
Construction revenue — Revenus de construction ..............-.- 584,011,598 56,351,275 205,053,954 145,226,833 
Other revenue(8) — Autres revenus(8) ........-... 000-0 s eee eee 58,551,581 - 47,643,852 4,651,711 
Operating costs (direct) — Total — Cofits (directs) d’exploitation...... 564,866,659 53,844,722 214,236,234 139,192,774 

ayments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants........ 285,653,263 25,456,615 89,718,154 79,644,450 
idtenialsu—viateniaUxXc mcr tne neem eee. ok ee ne nie haters 125,174,750 12,248,722 46,886,214 30,209,876 
Bivaces (10))k—oalaines (IQ) Mmmetente eeasrsad. cae Sara enn wl Sete 44,638,359 2,431,286 18,956,800 11,058,488 
Salanies(O}r—araitements (10) memenet. rian ree eee oe. 6,787,377 337,512 4,111,630 797,170 
Mande LeTTAINS: cee co ee ls ke cane peta cesar ae ee 69,705,257 11,697,102 34,449,249 11,182,968 
Opher directcosts.— Autres conts directs (ou. ecu ghee ols te ae 32,907,653 1,673,485 20,114,187 6,299,822 

Operating costs (indirect) — Total — Codats (indirects) d’exploitation . .. 52,503,518 2,001,294 24,948,838 8,609,087 
Sabanies(l 0) eel raitements (UO) ss Sacra cues cine hain eee ats ws es 14,613,759 1,652,784 5,564,185 2,858,299 
Badedebic:—~Creances Imreconvravlesm err ts weet re eel sa) ei 1,065,845 1,046 295,073 137,149 
Minaneiney —™ Pinaticement oumiccn cre nati scree tetera «ee nlene wees 17,014,262 64,273 11,750,411 1,333,893 
Depreciation — Amortissemenl. ca coerce cies ee ee ees ee 3,083,688 217,615 1,051,605 532,325 
Other indirect costs — Autres couits indirects......4...6.-...+5+5-- 16,725,964 65,576 6,287,564 3,747,421 

Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
d’exploitation avant impOts ............- cece eee ee eee ee eee eee 25,193,002 505,259 13,512,734 2,076,683 
Ott ISOINEL COS Hey an emee otie eusacttsies Spe dM once ey vie colle rn Aa sods ealan'ssscrgeriPiloristle tag amines @ 28,553,268 512,340 15,407,091 2,816,268 
DGPS USA Tee Rita cars oe ore Een ree CRE a epee CRIS Gari 3,360,266 7,081 1,894,357 739,585 

Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 

Capital expenditures — Total — Immobilisations ....,.......... hes Saks 47,683,089 133,508 42,419,294 814,170 

ew machinery and equipment — Machines et équipement neuls... . 3,612,205 132,550 656,150 366,045 
New buildings and other structures — Batiments et autres : 

ST TINCTUNES STLCLIAS war tee a aya ee erry Os Bon oak u choice adie ya 44,070,884 958 41,763,144 448,125 

Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 

Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures 
travaillées par les Savi Stance, Leber tote-s iovahetetere teete totsreetaps sv 4,755,207 266.972 1,902,211 1,141,128 

Salaried employees — Total — Employés a traitement ............--- 91 623 228 
Direct —iDirecism eee Sr eiameane, PRT EN 14 362 40 
TOG VP el e=aol LOK V9 G Pac yapeoien ere eeger RI egoe CC NC UET ciac ee CCC SH 77 261 188 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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177,379,536 


405,819 


172,884,915 
4,088,802 


183,635,554 
177,379,536 
6,256,018 


157,592,929 
90,834,044 
35,829,938 
12,191,785 

1,541,065 
12,375,938 
4,820,159 


16,944,299 
4,538,491 
632,577 
3,865,685 
1,282,143 
6,625,403 


9,098,326 
9,817,569 
719,243 


4,316,117 
2,457,460 


1,858,657 


1,444,896 
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TABLE 4. Residential General Building Contracting Industry, Financial Statistics for Establishments Reporting 
Balance Sheet Information, Classified by Size Group,(6) Canada, 1977 


TABLEAU 4. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques financitres des établissements 
fournissant des données relatives au bilan, classées suivant la tranche de taille(6), Canada, 1977 


$10,000,000 


$500,000- $750,000- $1,000,000- | $2,000,000- and over 
Item — Deétail Total 749,999 999,999 1,999,999 O). CEOS) - 
et plus 
number sa nombre 
Establishments — Total — Etablissements.............20000eeeeeee: 799 189 134 227 202 47 
Income statement — Etat des profits et pertes dollars 
Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ................ 2,300,686,001 121,133,724 118,567,500 333,631,988 808,726,332 918,626,457 
Construction revenue — Revenus de construction ................. 2,105,947,224 116,121,510 114,456,488 320,751,336 784,907,116 769,710,774 
Other revenue(8) — Autres revenus(8) .............00 0000-0 e eee 194,738,777 5,012,214 4,111,012 12,880,652 23,819,216 148,915,683 
Operating costs (direct) — Total — Coats (directs) d’exploitation ...... 1,929,036,586 100,902,967 99,892,063 277,255,466 706,002,811 744,983,279 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants........ 866,892,027 40,460,304 39,472,897 119,904,710 326,010,087 341,044,029 
Materials Matériauxy 00... eet ee geek a. a cee eee 446,249,250 29,008,496 29,766,520 77,654,367 164,357,354 145,462,513 
Wrares(0))—sSalapres((iO)) ci cette sete cee tesa 3 ole ca rat nes ee 122,809,384 11,128,826 10,159,906 22,385,372 45,092,399 34,042,881 
Salaries(1O)7—> Eraitements(O))/eesmer ts ot. ene ane a 22,580,413 690,295 1,166,224 2,579,060 9,004,896 9,139,938 
and: =" Terrains: Pe eee tee Oe Nee. 5 tee ee. 7 ees 382,537,974 15,796,025 15,696,954 43,547,439 130,862,017 176,635,539 
Other direct costs — Autres cofits directs ...............++-2.-00- 87,967,538 3,819,021 3,629,562 11,184,518 30,676,058 38,658,379 
Operating costs (indirect) — Total — Codts (indirects) d’exploitation... 248,144,378 15,858,498 13,310,483 42,660,875 77,699,593 98,614,929 
Salaries(1'0!) = irartements (LO) cui ecans seats hasten tea to rote ake, 82,602,439 6,153,125 5,390,256 16,210,699 28,617,827 26,230,532 
Bad debts: —"“Greances-treécouvrables op eae. sc eta d fetes ee 3,435,403 600,291 113,579 350,917 739,476 1,631,140 
INANCING -—seINAN CEE hs sake ute start sent Hea anne Et Cee kota Pe 59,844,267 2,902,589 2,522,853 9,024,051 17,903,985 27,490,789 
Depreciation — tAmorttissement yf a6 621.0. 022 ae ete «2 13,531,329 1,253,067 1,092,837 2,814,289 4,227,302 4,143,834 
Other indirect costs — Autres cots indirects.............-....5.. 88,730,940 4,949 426 4,190,958 14,260,919 26,211,003 39,118,634 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant imp6ts........... 002s seen vs ue dew eee 123,505,037 4,372,259 5,364,954 13,715,647 25,023,928 75,028,249 
Protitg— Benélices ge)... ee hs. ee ee RES 138,946,199 5,890,623 6,073,363 16,705,020 31,983,948 78,293,245 
Paosse— Pertes is cia: ne oe ce RRS Foc ot she Mie neste ae eee 15,441,162 1,518,364 708,409 2,989,373 6,960,020 3,264,996 
Balance sheet — Bilan 
Assets: — Totalh— Actifs ccc. capige ore orate 01, nyeray asain, © wie ever eye siavetnverals ore pete 2,479,328,331 114,583,842 98,237,736 305,186,070 760,710,851 | 1,200,609,832 
Cash and short-term investments — Encaisse et placements 
temporaires;desfonds) 7400 Sas Sar tans at ee tata Acre one coe ian 59,841,766 8,380,217 5,431,426 12,487,753 19,775,689 13,766,681 
Accounts receivable — Comptes a recevoir .............0.0-0000-5 325,603,586 13,396,417 12,676,714 39,448,201 98,167,529 161,914,725 
bventories*—Inventalres©.... 7-8 Ala bens sc graleAekde® «= sca: Ae 1,367,947,421 60,368,406 50,742,456 169,338,565 448,449,769 639,048,225 
Other current assets — Autres actifs 4 court terme................ 49,969,576 2,852,254 4,488,416 7,784,184 22,071,978 12,772,744 
Eixed tassetsa— lmmobilisabionswas cs. ay ans a auee iiensine | ese ee 399,209,433 19,291,765 16,925,226 53,215,150 112,548,736 197,228,556 
Other long-term assets — Autres actifs a4 long terme............... 276,756,549 10,294,783 7,973,498 22,912,217 59,697,150 175,878,901 
Liabilities and equity — Total — Passif et du capital ................ 2,479,328,331 114,583,842 98,237,736 305,186,070 760,710,851 | 1,200,609,832 
Current liabilities — Passifs 4 court terme...........-.......004- 1,275,506,605 54,606,364 52,828,985 154,927,520 484 293,935 528,849,801 
Long-term liabilities — Passifs 4 long terme ..................... 806,883,385 26,276,354 18,448,133 84,342,603 171,515,085 506,301,210 
Equity: = Capitalet 2 2 th. eee ees 6 4a ak earn AR 5 a eee, 396,938,341 33,701,124 26,960,618 65,915,947 104,901,831 165,458,821 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Financial Ratios for Establishments Reporting 
Balance Sheet Information, Classified by Size Group,(6) Canada, 1977 


TABLEAU 5. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, ratios financiers des établissements 


fournissant des données relatives au bilan, classées suivant la tranche de taille(6), Canada, 1977 


Item — Detail 


Establishments — Total — Etablissements ................--- 


Net operating profit (loss) before taxes — .Bénefices (pertes) 
nets d’exploitation avant impdts 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 


Net Wisthas ete (loss) before taxes — Benéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impdts 


Equity — Capital 


Net operating profit (loss) before taxes — Beénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impots 


Total assets minus current liabilities — 
Total actif moins passifs 4 court terme 


Net eperaiine Vou (loss) before taxes — Beénefices (pertes) 
nets d’exploitation avant impdéts 


Assets — Total — Actif 


Profits(11) — Bénéfices(11) 


Losses (absolute value)(11) — Pertes (valeur absolue)(11) 


Fixed assets — Immobilisations 


Equity — Capital 


Current liabilities — Passifs 4 court terme 


Equity — Capital 


Accounts receivable at year end x 365 — Comptes a recevoir 
a la fin de l’exercice x 365 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 


Working capital(7) — Fonds de roulement(7) 


Current assets — Actifs a court terme 


Current liabilities — Passifs 4 court terme 


Assets — Total — Actif 


Liabilities — Total — Passif 


Cash and temporary investments — Encaisse et placements 
temporaires 


Current liabilities — Passifs a4 court terme 


Bad debt expense — Créances irrécouvrables 


Accounts receivable at, year end —_ 
Comptes a recevoir 4 la fin de l’exercice 


$500,000- $750,000- 
Total 749,999 999,999 
No. 
— 799 189 134 
nbre 
% 5.36 3.61 4.52 
% Si11 1297 19.9 
% 12.30 7.29 11.81 
% 4.98 3.82 5.46 
times 
— 9.00 3.88 8.57 
fois 
% 100.57 57.24 62.78 
times 
= 3.21 1.62 1.96 
fois 
days 
ve 51.66 40.37 39.02 
jours 
times 
= 4.36 3.99 5.78 
fois 
times 
= 1.41 1.56 1.39 
fois 
times 
a 1.19 1.42 1.38 
fois 
% 4.69 
% 1.06 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


$1,000,000- 
1,999,999 


$2,000,000- 
D999 999 


4.11 


20.81 


9.13 


4.49 


5.59 


80.73 


2.35 


43.16 


1.48 


1.28 


$10,000,000 

and over 

et plus 

202 47 
3.09 8.17 
23.85 45.35 
9.05 15.90 
3.29 6.24 
4.60 23.98 
107.29 119.20 
4,62 3.20 
44.31 64.33 
7.76 3.08 
1.22 1.56 
1.16 1.16 
2.60 
1.01 


Footnotes 


(20) 


Source: Construction in Canada, 1977, Statistics 
Canada, Catalogue 64-201. 

Actual expenditures 1968-1977, preliminary actual 
1978, intentions 1979. 

Source: Private and Public Investment in Canada, 
Outlook 1979, Statistics Canada, Catalogue 61-205. 
Because of rounding totals may differ slightly from 
totals given elsewhere. 


Beginning with the 1976 actual, residential 
expenditures have been adjusted upwards to include 
additional home improvements such as 
re-insulation, landscaping and other alterations. 
“Other building” (item 35) contains structures 
which could not be published in specific categories 
due to the secrecy provisions of the Statistics Act. 


Size groups in Table 1 are based on firms’ value of 
work put in place, 1.e., gross construction revenue 
adjusted by change in work in progress. In Tables 4 
and 5, size groups are based on firms’ gross 
construction revenue only and values represent 
national volumes. 

“Working capital” is defined as current assets minus 
current liabilities. 

Other (non-construction) revenues include sales of 
materials, equipment rental, project management, 
building rental and other types of operating 
revenue. 

Other engineering construction includes marine 
construction, waterworks and sewage systems, dams 
and irrigation, electric power facilities, gas and oil 
facilities, railways, etc. 

Wages and salaries represent gross payroll before 
deduction and include employer contributions to 
employee welfare and benefit plans. 

Profits and losses are net operating book profits and 
losses before taxes. 

British Columbia includes Yukon and Northwest 
Territories. 

Data in more than one size group have been 
combined to meet secrecy requirements of the 
Statistics Act. 

Information was combined to meet 
requirements of the Statistics Act. 


secrecy 


Information was omitted to meet 


requirements of the Statistics Act. 


secrecy 


A breakdown of repair expenditures for residential 
construction by type of structure is not available. 
Establishments with annual gross _ operating 
revenues less than $10,000 are not considered part of 
this industry and as such are not included in the 
universe estimate of that industry. 


Certain data have been revised to reflect revisions to 
the National Income and Expenditure Accounts. 


Data for government departments include data for 
departmental Crown corporations and exclude data 
for proprietary Crown corporations which are all 
classified to other industries. Agency Crown 
corporations, on the other hand, are provisionally 
classified in part to other industries and the 
remainder to government departments. 


Beginning in 1976, expenditures for the construction 
industry are projected from benchmark data derived 
from annual censuses of the construction industry. 


Notes 


(16) 


(17) 


(20) 


Source: La construction au Canada, 1977, n° 64-201 au 
catalogue, Statistique Canada. 

Dépenses réelles en 1968-1977, dépenses réelles provisoires 
en 1978 et dépenses projetées en 1979. 

Source: Investissements privés et publics au Canada, 
Perspective 1979, n° 61-205 au catalogue, Statistique 
Canada. A cause de |’arrondissement de certains chiffres, les 
totaux des tableaux ne correspondent pas toujours aux 
totaux apparaissant ailleurs. 

A partir de 1976, chiffres réels, les dépenses de l’habitation 
ont été corrigées de fagon a inclure les améliorations 
additionnelles, telles que la ré-isolation thermique, le 
paysagisme et autres modifications. 

Le poste 35 (autres batiments) comprend les constructions 
qui ne peuvent étre rangées dans leurs catégories propres en 
vertu des dispositions de la Loi sur la Statistique relatives 
au secret. 

Les tranches de taille dans le tableau 1 sont déterminées par 
la valeur des travaux mis en place, c.-a-d., par les revenus 
bruts de construction ajustés par la variation dans les 
travaux en cours. Aux tableaux 4 et 5, les tranches de taille 
sont déterminées par le revenu brut de construction et les 
montants correspondent aux volumes nationaux. 

“Fonds de roulement”’ est la différence obtenue lorsqu’on 
déduit les passifs 4 court terme des actifs 4 court terme. 
Revenus ne provenant pas des travaux de construction 
comprennent la vente de matériaux, la location de 
batiments et d’équipement, la gestion des projets et autres 
genres de revenus d’exploitation. 

Autres travaux de génie comprennent génie maritime, 
canalisations et systemes d’égott, barrage et irrigation, 
réseaux électriques, installations de gaz et de pétrole, voies 
ferrees, etc. 

La rémunération brute de tous les salariés comprend les 
contributions patronales versées au bénéfice des employes. 


Les bénéfices ou pertes sont les béneéfices et pertes 
comptables nettes d’exploitation, imp6ot non déduit. 

La Colombie-Britannique comprend également le Yukon et 
les Territoires du Nord-Ouest. 

Les données de plusieurs tranches de tailles ont été groupées 
pour satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la Statistique 
relatives au secret. 

Les données ont été combinées pour satisfaire aux 
prescriptions de la Loi sur la Statistique relatives au 
secret. 

On a omis des données pertinentes pour satisfaire aux 
prescriptions de la Loi sur la Statistique relatives au 
secret. 

La répartition des dépenses en réparation de la construction 
résidentielle par genre de structure n’est pas disponible. 
Les entreprises dont le chiffre brut des revenus annuels 
d’exploitation était inferieur a $10,000 ne sont pas 
considérées comme faisant partie de cette industrie et de ce 
fait ne sont pas comprises dans les estimations représentant 
l'ensemble de l’univers. 

Certaines données ont été revisées afin de démontrer des 
modifications apportées aux comptes nationaux de revenus 
et de dépenses. 

Les données provenant des ministeres gouvernementaux 
comprennent aussi celles des corporations de la Couronne de 
département tandis que les données des corporations de la 
Couronne de propriétaire sont comprises avec les autres 
entreprises. Par contre, une partie des corporations de la 
Couronne de mandataire sont temporairement classées 
comme entreprises et le reste sont rangées sous 
“administrations fédérales”’. 

A compter de 1976, les dépenses de l’industrie de la 
construction sont projetées a partir de données de référence 
provenant de recensements annuels de l'industrie de la 
construction. 


a & Statistics Canada Statistique Canada 


Complete and return address-labelled Please quote your File Reference CONFIDENTIAL 
copy in the enclosed envelope. The Number in all correspondence with FORM GC- 11 1977 
File Copy is for your own records. Statistics Canada concerning this 


questionnaire, 


Construction Division 
FILE REFERENCE NUMBER 


THE 1977 CENSUS OF THE 

sooo oT oo CONSTRUCTION INDUSTRY 

bits tt en ene oe RESIDENTIAL GENERAL 
from address-labelled copy) BUILDING CONTRACTORS 


AHTSsSpYOURTRIEE CORY 


Authority — Statistics Act, Chapter 15, Statutes of Canada 1970-71-72. 


Si vous préférez recevoir ce 
questionnaire en francais, veuillez cocher (el 


SECTION A. GENERAL INFORMATION 


1. Correct name and address if different from above. (Please indicate postal code), 


2. If your firm during 1977 was active as a general contractor or builder engaged in construction work 
involving the direct responsibility and supervision of more than one construction trade, 


please check wal the principal source of your gross revenue: 


ey Residential contract construction of new houses, (b) Other residential contract construction including 
apartments, country homes alterations, renovations, additions, etc, 
(c) | Residential repair construction | (d) | Residential own account construction for sale | 
J 
(a) Specify other activity if 
(a), (b), (c), (d) are not applicable 


i.e. Trade or subcontractor (e.g. carpentry), own account construction for rent or lease, non-residential construction, subdivider, 
out of business, inactive in 1977, etc. 


NOTE: If you checked either (a), (b), (c) or (d) above, please complete this questionnaire and return to Statistics Canada. If you specified (e), 
do not complete this questionnaire but return to Statistics Canada. 


All questionnaires must be returned to Statistics Canada within 30 days. You may provide best esti- 
mates if information is not readily available. 


3. Check type of legal entity: 1 (ia Sees 2{_] Partnership 3 ey 


NOTE: ALL INFORMATION IN THIS REPORT SHOULD PERTAIN TO THE FIRM’S 12 MONTH ACCOUNTING PERIOD WHICH ENDED 
ON ANY DATE BETWEEN APRIL 1, 1977 AND MARCH 31, 1978. 


4. Accounting period for this report is from: to: 


5. Provinces, territories or foreign countries where construction work was performed. 


6. Please list any joint-ventures (residential construction only) in which your firm participated: 


(a) Name and address: 


(b) Name and address: 


(c) Name and address: 


(d) Name and address: 


(e) Name and address: 


(f) Name and address: 
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SECTION B. PROFIT AND LOSS STATEMENT 


Dollars 
(omit cents) 


he 


ll. 


GROSS OPERATING REVENUE 


Gross construction revenue ... 


Other operating revenue (e.g. sales of materials, land, real estate, rentals, project mangement fees, building manage- 
ment) please specify: 


. Sub-contracts 


Total, gross.operating: TEVEMUC Fi isecsesicessscncecastiesanadessansaasexearses 


OPERATING COSTS (Direct Costs) 


NOTE: If breakdown of direct costs is not available, please provide percentage estimates for items 12 to 18. 
(Item 19 to equal 100%) 


Construction materials and supplies . 
Exclude other direct costs which are not construction materials; these should be reported below (items 14+ 18), 


Gross direct salaries 


16, 


1) 


Pats 


« Land Cost (include cost of services, carrying charges, etc.) 


Paid to supervisory field staff, etc. charged to projects, before deductions for income tax, pe 
etc. 


Employee benefit expense ...... 
Employer contributions 


. All other direct costs (e.g. general conditions, repairs, design fees, marketing, realty commissions, equipment 


FEN tall Gevecr-ters 


Total operating costs 


Employee benefit expense . RR OReracceceobrer reenter ithe Me LLY ae OTE EO 
Employer contributions not reported in items 20 above, such as Workmen’s Compensation, Unemployment Insurance, 
pension plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging. 


22. Total depreciation expense, on buildings, machinery, equipment, etc. os 
234 Badidebtsexpense: wrltt OmiOtty ceciscuccogaacrncrstsccuscraeeseasetsscauzeisatter teeta URC TT ee ne eres es 
24Cost-of-finaneing.(interest-paidvon -mortgagesvand! loa ms)» seesesdeevs cers cvevvavs cose suerestuvvuvtosercvetyior ge vevseeiee esis teen ea erate dete 
25. All other overhead costs (e.g. premises, insurance, legal fees, realty taxes, CCC.) ceccccceceescecseverevavsvsvessesesevevavevasacsevevevavsvees —————————— 
26. Tota Woverteadlcostsivancte mmenit tats et ca een eee RIAL Traitor cette sa ee Meee Trae ee eee Ee L 
27. (a) Work in progress at beginning of reporting period . = 

(by Workiniprogress at-end Of reports PET’ is .yopssscacssevovergayavivtavsanerensovasanbanatavasnnaraveneaeriacse $ 

(c) Is land cost included in work in progress above, items 27 (a) & (b)? E] Yes No 
28Netoperatingprotitpetore taxesiit loss please bracket) in w.ms.astesiareeinreretn nee CE eee eee I= 


29. 


30. 


N.B. Please verify that items 19 plus 26 plus (or minus) 28 equal item 11, if not adjusted by difference in work in 
progress. 


Miscellaneous net revenue (If loss, please bracket) 


(a) Income from joint venture operations 


(b) Other (e.g. bad debts recovered, gain or loss on sale of fixed assets, investment income) .... 


Earnings and withdrawals of working owners or partners (unincorporated companies only) 
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SECTION C. DETAIL INFORMATION RELATING TO SECTION B Percentage 


31. Of the construction revenue reported in Section B (item 7) what percentage is derived from 


(AV INE wacom UC tone mM i) Onrsites COnStnUCHON mn matnne ye mitinr a mt cane hum ivi an es.axsatshacket meta etme, 


(ii) Additions, alterations, renovations, conversions 


(iii) Manufactured sectional or modular homes 


(b) Repair work 


Total 


32. Of the construction revenue reported in Section B (item 7) please indicate the percentages for each type of construction per- 
formed by the firm: 


Residential Building (a) Single detached 


(b) Double 


(c) Row housing 


———— 


(d) Apartment building (triplex, four or more unit apartment buildings) 


(e) Other residential (including cottages and conversions) ................. 


Non-residential building (f) Industrial (e.g. factories, plants, mills) 


(h) Institutional (e.g. schools, churches, hospitals) 


(i) Other non-residential (e.g. farm buildings, passenger terminals) 


Engineering (Cj) Dighwaypeoadystreertand brid gerconsteuctiionim cad. keel eR tis lh oe oo at 
(k) Other (heavy) engineering (e.g. pipeline, water supply, sewage WeALMENE) ooccccccccececccseseeseseeseesere 
100% 
PUL Vea merece eM re can a eae ease cae aet ag Saco ge eatttc ce C4 Ae aR Rhea Re NAIA eT DOm Sags HO pay sce es Te eee emt de Bao don et vdehanarvévartouen bechauds [= ne 
Units 
33. Number of dwelling units sold during the reported period (value recorded in Construction Revenue, Section B, item 7) cccccceeeees. | a ee 
34, Were any of the materials reported in Section B (item 13) supplied to = Pas 
sub-contractors for installation? ....... Seniaanh aetavad fateee ay Leja ees 2 :_|No 
35. Were any construction materials installed by your labour force, supplied by ae = 
your clients ior OuneEraGOntra tons? aa. ttn. tire tasereoeteet eee cumetonie ait laere Wr HINGES 2 _|No 
36. Of total wages paid reported in Section B (item 14) please report (estimated) percentages for each type of trade work performed EIHEOMNTS 
by your own labour force. 
(yi Garpentry Kcouehtand finishing excluding torn works) eiecvscscieues seevacsece, Sones ceaadadey evens agreascsasssvseovvovs seed ancvercaver devsneeMemaeands anvnpnertené seven 
CDi Ma:s omy a (DEC DLOCK RES COM!) i memento te mS ANS Ree MMR ROE IS oes RN PR A Mask oe as evayesassacasacivtsassvimetahiaudhcsteeea tastes L 
CPR wyta WO BK cesar ere merase ace aares Dare eae tied eect ced eso ee way auras tomar aS oc ar Sene ey etree era eacatead ouSaouiD caren curva ver ead av cued Caavw ds Ps BE Tr ae =e 
Kae Concrete" work (posing tana irntshim oy eh. ee corer es cr cole nce ea each ladixiseacthe deutoteisol ents tte ttact netacnieaeoete a! 
Ke Kea CONTE aia oP Ard LEN ue sont eee nee t rcweesias on emcee is Paves apa Han eb ushie secure soa ose aaiie ats aan yom avid ON aA AS... sett ace: Bote eter ee. 
CO Uae Kidlec, vemerallalia lb OM caer ae teen een mm eee aera Mite rote RCS Mati eater Sree save ee MEN: Mees Ry cies MEE eee Nes 
Other trade work not specified above: 
(g) = 
(h) 
(i) 
100% 
AL BEY SoG SASSER. Aas tapes re a Py IR EE enn DP CEN EER Be eo tote AME ee cree error et nr neat UN Clemer ree Rect err ee tegen ere rear L = 
37. For total wages paid, reported in Section B (item 14) please report: Hours 
Totalhours worked by the firm’s labour force (reported figure should be the total hours worked, i.e. count one hour of overtime 
paAldratcimenandioneshal tron doublentnne sas “ONE NOUT) sav ccccursceceer eccceserercnciesmeccrrsome vere ceette cen reed ateneanrten teeta eincesnerteeterbcstesuecMttne 
NOTE: If your firm has no records of total hours worked, please indicate average hourly wage rate 
hoc ludmgremploves Dene fi 65 xcs csscvsessvsynvserookaneveskiybivdynapcbspaneeigavupeel ta hislavadhs cscs eters seasngty ———— 
Number a 
38. For direct salaries paid, reported in Section B (item 15) please report average number of employees .oo..cccececccccsscecesssesesssveveneseeeeeees 
39. For overhead salaries paid reported in Section B (item 20) please report average number of employees 0... seinen 
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SECTION D. BALANCE SHEET AND CAPITAL EXPENDITURES 


Dollars 
(omit cents) 


40. Cash and short term investments 
41, Accounts receivable (Including mortgage advances receivable, holdbacks, less allowance for bad debts) .....ccccce 
42. (a) Work in progress .,...... AN OR eee eae RN Isec Beer aeieed epee NT aoe eeoeu rain SANE AOR C TERE eneeeca ee te ok Cadee | 
(b) Inventories of land, materials, CtC. 2... cecceeceeeeseeseeeeeeeeeeecrerenseneeuseeueunecaenerasenennananeaeas etreteceis | | 
(cota leomi(a)tand ((D)leiyescceereversserestetart ee aga adic Setcticcs oh ca aes eseescev vo te goatee eee neat SL aenn nena ce pee = rear 
43, Other current assets (e.g. deposits, prepaid ExpeEMSes) os... ccccserererssesesereseseseteneersenenenceceneneree ses cenit eet eS eS ETE 
4%, (a) Fixed assets (e.g. property, machinery and equipment) al COSC oo... cesses ieee sieerretescents 


47, 


48. 


49, 


50. 


5. 


Siz 


53. 


54. 


BALANCE SHEET 


Assets: 


(b) Accumulated depreciation 


(c) Fixed assets less accumulated GEPreClatiOM ececscccsacsecessseneanvnsssusanersenpesnrnnnnnatess? ORE RO esa re Fei Cane oe US EERE Katte tS 


Other long term assets (e.g. investments, mortgages, intangibles) 


ThotakiosSets  pacsccrasscts Re ie BRE OR nt rene dre: Pon eM Crier t) ELST OSDIR OCC Cee COC Gh AY ARS cece ; 


Liabilities and equity 


Current liabilities (e.g. accounts payable, short term bank loans and notes payable, holdbacks, adVanGES)Bhsrsenterccss: 

Long term liabilities (e.g. long term debts, loans, mortgages) Sepa Sen ah tl. eins Bbbe ar ANN inane terosarncdee iscrrLeteeecr a 

Equity (e.g. share capital, contributed surplus, retained CALNiNGS) cccsccccsrrecrrrvenconsscerssensstensensceersensarenayvensennsereccssensnranerseen 

Total liabilities and equity c..ccc.cccscctessscervesencvencrsseeesstatecssnacs aces teesaee oa Rae Nea ae ATs rae dese Bdge onsite aka saaten ae aip RSA one e a oe 
CAPITAL EXPENDITURES 

Capital expenditures onnew buildings and structures used by the firm or rented to others. Include capitalized leasehold 


improvements. Exclude expenditures on residential buildings, second hand assets or land. 


(a) Purchased (exclude residential buildings) .......:.2-ccccssessecsseseceeteerenerenseseseseneseussenessecnerenereesecscncancensananecancesensqensnenssuseseseseggs 
(b) Own account construction (exclude residential buildings) 
Capital expenditures on new machinery and equipment 

Repair expenditures on buildings amd structures .....csscscsecssessessessnesesssecsessensnennensscsscsnesnsessseseeescesesseeenese este ete geste eet seagate es g2 4s 


Repair expenditures on machinery and equipment ........cscccsescsscsesecsnecsenrseenesrenersssanerssconserscesccnscenensnersncnanecntaqanennsasssgsseesse4censeeee 


RESPONDENT'S EXPLANATORY NOTES 


If information is needed to complete this questionnaire please contact P.M. Schneider, Construction Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario. 
K1A 0Z6. Telephone (613) 994-9795, Quote file number in all correspondence concerning this questionnaire. 


Copies of the statistical publications resulting from this Census should be available early next summer. 


Name of person completing this report Official position Statistics Canada use 
Edited 
Business address 
4 Keyed 
Telephone (Area code and number) Date of this report 
{11976 CR 
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| & Statistics Canada Statistique Canada 


Veuillez remplir et retourner lo copie | Veuillez inscrire le numéro de réfé- CONFIDENTIEC 

ovec l’étiquette d’adresse dans l’enve- | rence de votre dossier dans toute FORMULE GC-11) 1977 
loppe ci-jointe. L’autre copie est pour | correspondance avec Statistique 

vos dossiers. Canada concernant ce questionnaire. 


Division de la construction 


NUMERO DE REFERENCE 
RECENSEMENT DE L’INDUSTRIE 
DE LA CONSTRUCTION, 1977 


sag gd egw dn ENTREP ENE 
Se iicanieici-aneatt (e aiigGs deaeimeiee, | | ‘ sae dies easily 
de vorre dossier qui apparait sur la copie EN BATIMENTS DOMICILIAIRES 


avee l'ériquetre d’adresse,) 


COPIE POUR VOS DOSSIERS 


Déclaration exigée en vertu de la Loi sur la statistique, chapitre 15, 
Statuts du Canada de 1970-71-72. 


If you prefer receiving this 
questionnaire in English, please check here EJ 


SECTION A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 


1. Si votre nom et adresse ci-dessus sont inexacts, veuillez faire la rectification voulue et indiquer le code postale. 


2. Si votre entreprise durant 1977 était active comme entrepreneur général ou constructeur engagée dans des travaux de construction 
tout en assumant la responsabilité pour ov moins deux métiers spécialisés, veuillez cocher [/] 


la source principale de votre revenu brut: 


(a) Constructeur de maisons, appartements, (b) Autres constructions domiciliaires a contrat, 
chalets 4 contrat. rénovations, altérations, rajoux, etc. 
P : seeps Construction domiciliai r votre c t 
(c) | Travaux de réparation domiciliaire (d) Fak, eas) BUNS ROUr MOU Cc omp te 
destinée a la vente. 


(e) Indiquez votre activité si 
autre que (a) (b) (c) ou (d) 


e.g. Entrepreneur sous-traitant ou spécialisé (e.g. menuisier), exploitant d’immeubles, lotissement, abandon d’affaires, 
inactif en 1977, etc. 


NOTA: Si vous avez coché (a), (b), (c) ou (d), veuillez compléter le questionnaire et le retourner a Statistique Canada. 
Si vous avez spécifié (e), ne complétez pas ce questionnaire et retournez le 4 Statistique Canada. 


Tout questionnaire doit étre retourné 4 Statistique Canada dans les 30 jours. Vous pouvez faire des estima- 
tions si les données ne sont pas disponibles. 


3. Indiquez la forme juridique ia Propriétaire 2 Société en 30) Société a 
de votre entreprise: unique nom collectif responsabilité limitée 


NOTA: TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE QUESTIONNAIRE DOIVENT SE RAPPORTER A VOTRE ANNEE FISCALE 
QUI S'EST TERMINEE ENTRE LE PREMIER AVRIL 1977 ET LE 31 MARS 1978. 


4, La période comptable couverte par ce rapport est du: au: 


5. Indiquez dans quels provinces, territoires ou pays étranger vous avez effectué des travaux de construction: 


6. Veuillez indiquer les raisons sociales et adresses des participations conjointes (construction domiciliaire seulement) dans lesquelles vous 
avez participé. 


a) Nom et adresse: 


b) Nom et adresse: 


c) Nom et adresse: 


d) Nom et adresse: 


e) Nom et adresse: 


f) Nom et adresse: 
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En dollars 


SECTION B. ETAT DES REVENUS ET DES DEPENSES : fede eee) 


Tie 


ll. 


14, 


15. 


16, 


17 


18. 


19. 


20. 


21. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27s 


28. 


29. 


30. 


REVENU BRUT D’'EXPLOITATION 


Revenus bruts des travaux de construction . 


Autres revenus d’exploitation (e.g. vente de matériaux, terrains, immeubles, location d’immeubles ou d’équipement, 
services divers, etc.) Veuillez spécifier: 


Total du revenu brut d’exploitation oo...cccccccccccsccsscessesesteseesssesesesseeees Pre TT PER ae Reni oer ecrreenGeh 


COUTS DES TRAVAUX (Coits directs) 


NOTA: Si une division des coits directs n’est pas possible veuillez indiquer des pourcentages basés sur une esti- 


mation des postes 124 18. (Le poste 19 est égal 4 100%) 


Travaux executes par Vos SOUS=traltantSs..7t..c rennin seers dete mee nero ire mera nit nore mt en come 
malet ae de ‘construction... «Leste tans. i) 12 Ee Re eR BO NS 
exclure: autres colts directs qui sont 4 rapporter dans les postes 14 4 18. 


Rémunération brute des ouvriers a taux horaire, avant déduction d’impots et contributions diverses oo... cccccesceeceeserees 


Salaires bruts des surveillonts sur chantiers avant déduction d’impots et contributions diverses oo... ecececeeeeeeeeeeees 
Ce poste représente des cots chargés aux projets, tels que surintendants, Contremaitres, 
pointeurs, gardiens, etc. 


Cobts des bénéfices marginaux .. A 
Contributions a la charge de |’employeur n’étant pas contenues dans les postes 14 et 15 telles que plans de pension, 
assurances accident et autres, vacances payées, etc. Incluez également les bénéfices tenant lieu de rémunération 
tels que transport, logement et nourriture, 


Terrains (Ainclure dépenses pour services, etc.) 


Tous les autres frais directs (frais de chantiers, location d’équipement, réparations, permis, honoraires, frais de 
vente) 


Total: dueotiti des travian j..5.ciccsaicsecacetosssesencessuerisomcdosceeescionn coenns\Sesthoate REPRE ala or ue an Oner ead aor dea c axae mem RON rave = 


FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS (Coats indirects) 


Traitements bruts, avant déductions d’impdts et Contributions diVErseS ..cccccececcccccccsesssvessseseseceeresssesvsvevevevsucasecevavecevavavavavaneves b 
(Direction, cadre administratif, architectes, dessinateurs, estimateurs, etc.) ; 


Frais des benéfices marginaunr .icjisccisiojsnecssscrsscaeQteenend PR Rl ae EN DIE A Rn, Se Me Ue aoe: 
Contributions a la charge de l’employeur n’étant pas contenues dans le poste 20 (vacances payées, bonis, trans- 
portations, plans de pension, assurances diverses, etc.) lncluez également logement, etc. tenant lieu de rémunération,. 


Frais d'amortissement (sur batiments, machines, outillage et équipement de bureau) .. 


Froisvencourus pour, mouvalses dettessnon recouviables cc rr eri et ete enti ee Rete eee es 


Frai's.de financement (Interets hypothécaires et bamcaires)) c..scccccucatosecisisasatupasagscavandeanacéeasansssseascsss eurecsvucarenbvatseetosanin>vargapoasom 


Tous les autres frais généraux (loyers, assurances, taxes fonciéres, frais légaux, ©CC.) oo. cccccccccccccessecsescvserecserensvaneseesees 


Totolides.trais:genérquxetiadministratits 27ers antes ea res ee nea ne 


a) Iiravouxien cours aurdebut devl-exercice comptable: 7,11 maaaanenaanuniontuncem ae $ 


b) Travaux en cours a la fin de l’exercice comptable 1... ccccscscscsarsscsseasecessenrssnaysetncoseneucsneceterse $ 


c) Le cout des terrains est-il inclus dans 27 (a) et 27 (b)? i) Oui <7 Non 


Bénéfice net d’exploitation avant impéts (indiquez une perte entre parentheses) ....ccccccccccccscsecevsveve cesvsererevevevacseacseevsves 
Nota: Veuillez vous assurer que les postes 19 et 26 plus (ou moins) 28 soient égaux au poste 11, a moins d’étre 
ajustés par la différence des travaux en cours. 


Revenus ou pertes nets divers (Perte entre parenthéses) 


a) Beneficesiprovenantidespatticipations CON|OINteS/antay-eee nese remo ne a nT eee RT eer eea tere eee reer 


b) Autres revenus (tels que gains sur vente d’immobilisations, recouvrements de mauvaises créances, dividendes, etc.) 


Rémunérations et prélévements des propriétaires ou associés actifs (s’applique seulement aux propriétaires uniques 
et sociétés en nom collectif), 
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SECTION C. INFORMATIONS DIVERSES SE REFERANT ALA SECTION B Pourcentage 


31. Quel est le pourcentage de vos revenus de construction rapportés dans la Section B (poste 7) provenant de: 


a) Construction neuve (i) Construction conventionnelle sur place 


32. Veuillez indiquer le pourcentage de vos revenus rapportés dans la Section B (poste 7) pour chaque genre de construction 
exécuté par votre entreprise: 


Construction domiciliaire a) Maisons détachées 


b) Maisons doubles 


c) Maisons en rangée 


d) Appartements avec trois logis ou plus 


e) Autre construction domiciliaire (maisons de vacances, CtC.) ooccccccccccccescsccsssecececcescscscecesevseecscuscesesceses 


Construction non 
domiciliaire Py industrielle.(Usines wmanutactures setae) tenurvutericrs-cssccentcicreestseres ne cet oasustas se ccseneed lacs tse esustinaie? 


g) Commerciale (immeubles de bureaux, hotels, magasins, CCC.) coccccccccccccesscssecscsscsscseecssescesecrsevasvssvaceceseees 


h)Instituctonnelle(écoles, Eglises,|hopitaux, Prisons, €tCa)jec...teccccsseeccsssssssssieesesssasfocesdosenscaeseeresbnestie =. es 
i) Autre construction non domiciliaire (fermes, gates, EtG.) ....c.cccc.ccclseneseessextseccescsestecescsstiesstethievssececcecuss 
Travaux de génie jp Routes. tues FChe MiNSLetsPORCSg:. «5. suis sees itent ATR S. ome atk yore weal Seer NC ee aa jis = 
k) Grostravauxideigenie (pipelines, barrages, tes) cic nce nts nt rire teeescccrsscsseneessy eee, a 
Total .. 
Unités 
33. Nombre d’unités de logement vendus durant l’exercice comptable (valeur rapportée au poste 7, Section B) ..ccccccccccsseseceeevevsseeereers ba 
34, Avez-vous fourni a vos sous-traitants pour leur installation une partie des 
matériaux indiqués dans la Section B (poste 13)? z fal Oui 2 _] Non 
35. Avez-vous exécuté des travaux avec matériaux fournis par les propriétaires 
, i 
ou par d’autres: entrepreneurs? ete eee eee ul awe A nel re e 8 ee 1 CJ Oui 2 A Non 
A As ake A 4 , < At Pourcentage 
36, Pour l’ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B (poste 14) veuillez estimer le pourcentage des travaux spécia- |__| Be 
lisés exécutés par vos ouvriers: 
a) Chatpentetie et menuisetiede finition (a exclure: Collta ges)! ic.scwescossssscoovneesanacsnussiie asissepacisncesvesiaandaesvatkdnashshunaleantaceoues oes tneteagh ioe SS eS 
EyMaconnecies(DriGgues DLO Sse Plecces) ieee ee are nme nner  airrcn nau rae eee oat am com Seer sNei au, south cath wae dean fatea cateds codets Neuen Sat Meee eee [ee Be erie re 
NRC Ottis ge Smee errr tetra ae aT IR DOOR ELMORE lie ec nN Ar Biee det, LER LR co Wap ROR Ss oh Oeh dc oz ddd i aded NE eo TE A Baska de a IAN is; Pee Eee 
Gd). Lravaux-de-cimentAplacementiet: finttion) miniccn contac eavinianens tao uiventeGe Seite Cetin cetera ete: 


e) Excavation et nivellement 


f) Travaux exécutés par vos journaliers 


Autres travaux spécialisés exécutés par vos ouvriers (veuillez spécifier): 


8) wal 


h) = 


37. Pour l’ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B, (poste 14), veuillez fournir les détails suivants: Heures 


Le total des heures de travail contribuées durant l’exercice en cours par votre force ouvriére (Veuillez inclure et exprimer le 
surtemps en heures simples, e.g. comptez seulement une heure pour temps payé a tarif double) oo. ccccccecceseteesetsrsereerererseaeeeees 


NOTA: Si aucun détail est disponible sur le total des heures travaillés, veuillez indiquer le taux horaire moyen y compris les 
bénéfices marginaux ........ccccecceeeeeeeees Peaehad sae et rc estan ac bh cos bnieuhseeesbex aa banyseussnrecestacm erect os ee ee 


Nombre 


38. Effectif moyen du personnel durant l’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 15) «0.0... +L naan 


39. Effectif moyen du personnel durant l’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 20) S28. car 
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En dollars 


SECTION D. BILAN ET DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
(omettre les cents) 


BIL AN 


Actif: 


40. Eagabsees Glacements,temporakes Ge “LOnG Sc lrg trenkrcprecvescnteenceue oeeoutn cer eset pe eer amrene a dcsnncn-petemamnieterydaecnadt Meter tnt ers ear ad 


AL, Comptes a LeGOVOin ov canevnrns serndsode nein ey een acces Bech vely De gs eA R RRR ONO VEE OR RET eT SEIT SAR eT sc nasa KR 
(Retenues, billets, avances sur hypothéques, etc.) A déduire: réserve pour créances douteuses 


42. (a) Travaux en cours 


()lnveatatcess CMEMalnsy «MALSTAAWX 4 SlCe) barrerranneee eR and rae sasvreys eet eOee te Ode WR eect OG Fe ARVO ES 

(Ce): Poeatide ian pil as Ay ee carseat oe cates tues ea oe cone etenet cs tea cov ep epee event enib bce OPE raeiea ta pis Ir ec rat cae emp ence een u sae LS onus 
43. Autres actifs a Court terme (Dépots, frais pay.€s G’AVANCE, EG.) i ccianacsnanscanssnnrncnsnanspsondardebacnnt(assasH eds eeeees Reltivies BOM Aad. cet Ls 
44, (a) Immobilisations (Batiments, Equipement, etC.,) AU PLiX COULAME iccecccccccccseecssscseesseessecseeess 

(Cb) Amortissements a ccumulles? wont cesvvsceiuenc tee oar cme tae terete ces) celle nnce st an riee sues tedden mnn sueer reat 

(Co) illmmobilisationsjmoims aAMmOntrs sCnre mts: AGCUMIINES, me eerrray fs cc. ete ae RE ee 
45, Autres actifs 4 long terme (Placements, hypothéques, valeurs intangibles, etC.) .........c.:cccecseeccseeeeerecestucecseecenadeesenteceneteneees 

_ SS 

46. Total de l'actif 


Passif et capital: 


47, Passif 4 court terme (Comptes payables, emprunts bancaires, billets, retenues, avances, etc.) 0.0... Sy eetny cr asenitacias 

48. Passif a long terme (Débentures, obligations, préts, hypotheques, Etc.) 6.....ccsescecrseecvsteesccestsleesesasseleos dasrsasuelevsbsssvectsesdteves 

4), Gapital (A CtOnS) ‘SUrp lis), -cccserscuraucers ves Waccivaescsceteea Nea S su viemene eastern caveha ear suncpre- sory mney ies can gest nts CONS eKcoe SPOR RPE CET ose ie eee een 
50. Tatal dy ice ett wt Si ceil bee yok eecesaccttnsvietsene naseuns oansenenevink ovate aceon ane Gree acta ted gee anaes nTaRE TE eter ee L 


- 
DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
51. Dépenses en immobilisations pour batiments et structures neufs, utilisés par votre firme ou donnés en location 4 des 
tiers (y compris les améliorations capitalisées des propriétés prises en location). A exclure: dépenses pour habita- 


tions,machines et outillage de seconde main, ainsi que terrains achetés. 


(a) Achetés des tiers (sauf habitations) <........:.::cccssereesceneessentsees oat soahdaaetiviautvadiseat Wanakgs Wedee Sat cost CRE eee Tua Vc OY. cic oe eee 


(b) Travaux exécutés.pac vous-méme (saul Wabstatioms) oc ccscecsssecesceeaceaecacansecsasscvevasan usu cesvadtaxeexseaya coe <chvdeieoersensbvapevodssaceaveused 


52;. Depenses en immobilisations! pourimachinesetcoucillage meus: c.. ivcriives sts saaetev ides: cecnea.sechvosnaece dese rageehee odo estes sus cadens 


53.. Dépenses én réparations, pour batimentsi et ‘StrUCHUKOS | oce.jcen.-sscesoeessanenaensceesnpacdissceataneadssanesssaunrcacsvaaninS QVC RO PLON- Be. eye Te 


54, -_Dépeasesxen reparations pourimachines€t:owtsl lager screvevrcsncvion vuosees-ives-enyeueeentcs teeters terme aan aes eure aaseratenterebeaeerememters 


NOTES EXPLICATIVES 


Sivous désirez de plus amples renseignements pourremplir le présent questionnaire, veuillez communiquer avec P, M. Schneider, Division de la 
construction, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) KIA 0Z6. Téléphone (613)994—-9795, Pour toute communication, veuillez indiquer le numéro du 
dossier, 

Nous devrions étre en mesure de distribuer aux entrepreneurs des exemplaires de notre publication statistique, au début de |’ été prochain. 


Titre officiel Vérifié: 


Nom de la personne chargée de remplir la 
présente déclaration 


Adresse commerciale Codifié: 


Téléphone (indicatif régional et numéro) Date | 


1976 RC 
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SELECTED PUBLICATIONS 
Catalogue 
Annual 


61-205 Private and Public Investment in Canada, 
Outlook, Bil. 

61-206 Private and Public Investment in Canada, 
Mid-Year Review, Bil. 

64-201 Construction in Canada, Bil. 

64-203 Building Permits, Bil. 

64-204 The Mechanical Contracting Industry, 
Bil. 

64-205 The Electrical Contracting Industry, Bil. 

64-206 The Highway, Road, Street and Bridge 
Contracting Industry, Bil. 

64-207 The Non-Residential General Building 
Contracting Industry, Bil. 

64-208 The Residential General Building 
Contracting Industry, Bil. 

64-209 The Heavy Engineering Contracting 
Industry, Bil. 

64-210 The Special Trades Contracting Industry, 
Bil. 


Monthly 


64-001 Building Permits, Bil. 
64-002 Housing Starts and Completions, Bil. 
(Formerly New Residential Construction) 


Bil. — Bilingual 


In addition to the selected publications listed 
above, Statistics Canada publishes a wide range of 
statistical reports on Canadian economic and social 
affairs. A comprehensive catalogue of all current 
publications is available free on request from 
Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 


CHOIX DE PUBLICATIONS 
Catalogue 
Annuel 


61-205 Investissements privés et publics au Canada, 
Perspectives, Bil. 

61-206  Investissements privés et publics au Canada, Revue 
de la mi-année, Bil. 

64-201 La construction au Canada, Bil. 

64-203  Permis de batir, Bil. 

64-204 Les entrepreneurs d’installations mécaniques, Bil. 


64-205 Les entrepreneurs d’installations électriques, Bil. 

64-206 Les entrepreneurs de grande route, chemin, rue et 
pont, Bil. 

64-207 L’industrie des entreprises générales en construction 
non-domiciliaire, Bil. 

64-208 L/’industrie des entreprises générales en construction 
domiciliaire, Bil. 

64-209 L’industrie des entrepreneurs en gros travaux de 
génie, Bil. 

64-210 L’industrie desentrepreneurs en métiers spécialisés , 
Bil. 


Mensuel 


64-001  Permis de batir, Bil. 
64-002 Logements mis en chantier et paracheveés, Bil. 
(Auparavant, Construction domiciliaire neuve) 


Bil. — Bilingue 


Outre les publications ci-dessus énuméreées, Statistique 
Canada publie une grande variété de rapports statistiques 
sur le Canada tant dans le domaine économique que social. 
On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des 
publications courantes a Statistique Canada, Ottawa 
(Canada), K1A OT6. 
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Note 


This and other government publications may be 
purchased from local authorized agents and other 
community bookstores or by mail order. 


Mail orders should be sent to Publications Distri- 
bution, Statistics Canada, Ottawa, KIA OT6, or to 
Publishing Centre, Supply and Services Canada, 
Ottawa, K1A OS9. 


Inquiries about this publication should be addressed 
to: 


Construction Census Section, 
Construction Division, 


Statistics Canada, Ottawa, K1A OT6 (telephone: 
995-8423) or to a local Advisory Services office: 


St. John’s (Nfld.) (726-0713) 
Halifax (426-5331) 
Montréal (283-5725) 
Ottawa (992-4734) 
Toronto (966-6586) 
Winnipeg (949-4020) 
Regina (359-5405) 
Edmonton (420-3027) 
Vancouver (666-3695) 


Toll-free access to the regional statistical informa- 
tion service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, 
and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565- 
7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office 
can be reached by dialing 1-800-667-3524, and 
throughout Alberta, the Edmonton office can be 
reached by dialing 1-800-222-6400. 


Nota 


On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les 
publications du gouvernement du Canada, auprés des agents 
autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste. 


Les commandes par la poste devront parvenir a Distribu- 
tion des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A OT6, 
ou a Imprimerie et édition, Approvisionnements et services 
Canada, Ottawa, K1A OS9. 


Toutes demandes de renseignements sur la présente publi- 
cation doivent étre adressées a: 


Section du recensement de la construction, 
Division de la construction, 


Statistique Canada, Ottawa, K1A OT6 (téléphone: 995-8423) 
ou a un bureau local des Services consultatifs situé aux en- 
droits suivants: 


St. John’s (T.-N.) — (726-0713) 
Halifax (426-5331) 
Montréal (283-5725) 
Ottawa (992-4734) 
Toronto (966-6586) 
Winnipeg (949-4020) 
Regina (359-5405) 
Edmonton (420-3027) 
Vancouver (666-3695) 


On peut obtenir une communication gratuite avec le ser- 
vice régional d’information statistique de la Nouvelle-Ecosse, 
du Nouveau-Brunswick et de I’Ie-du-Prince-Edouard en com- 
posant 1-800-565-7192. En Saskatchewan, on peut commu- 
niquer avec le bureau régional de Regina en composant 
1-800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d’Edmonton 
au numéro 1-800-222-6400. 
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Signes conventionnels 


Symbols 
Les signes conventionnels suivants sont employés uni- 


The following standard symbols are used in Statistics 
formément dans les publications de Statistique Canada: 


Canada publications: 
. .nombres indisponibles. 


. . figures not available. 

. figures not appropriate or not applicable. . ..n’ayant pas lieu de figurer. 
—nil or zero. — néant ou zéro. 
- - amount too small to be expressed. - - nombres infimes. 

P preliminary figures. P nombres provisoires. 

T revised figures. t nombres rectifiés. 

x confidential to meet secrecy requirements of the x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 

statistique relatives au secret. 
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Introduction 


The residential general building contracting 
industry, covered in this publication, consists of 
all business establishments specializing in the 
construction of residential buildings. Data 
provided deal with total outputs of these 
operations, the major proportion of which is 
residential construction. Minor portions of 
output include other construction such as 
non-residential building or heavy engineering. 
The construction output distribution of the 
industry is represented in Figure I. 


Figure | 


Introduction 


La présente publication porte sur l’industrie des 
entreprises générales en construction domiciliaire, dont 
Vunivers englobe tous les établissements spécialisés dans 
la construction d’immeubles résidentiels. Les chiffres 
présentés ont trait 4 la valeur globale des opérations, 
dont la plus grande partie sont liées a la construction 
résidentielle. Une certaine partie des opérations 
concernent d’autres travaux de construction tels que la 
construction non résidentielle et les gros travaux de 
génie. La figure I donne la répartition de la valeur des 
travaux en cause. 


Distribution of Construction Output by Types of Construction, 1978 


Distribution de la valeur des travaux de construction par genre de construction, 1978 
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Maisons simples détachées 
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Appartements (y compris les triplex) 


Double (duplex, semi-detached) 


~ Maisons doubles (duplex, semi-détachées) 


Row housing 


Maisons en rangée 


Non-residential buildings 
Batiments non domiciliaires 


Highway, road and bridge 
Grandes routes, chemins et ponts 


Other engineering 


” Autres travaux de génie 


In addition to construction revenue, the total 
operating revenue of the industry includes 
revenues from other activities such as project 
management, rentals and sales of materials (e.g., 
item 23, Table 1). The residential building 


Outre les recettes de la construction, l’ensemble des 
recettes d’exploitation comprend celles qui ont trait 
notamment a la gestion de chantier, a la location et 4 la 
vente de matériaux (item 23 du tableau 1, par ex.). La 
construction résidentielle réalisée par les entreprises du 


activity of the present industry does not by any 
means represent all residential building 
produced in the country. Substantial portions 
are produced by: other segments of the 
construction industry, such as non-residential 
builders and prime trade contractors; owner 
builders who retain possession for rental 
purposes and for that reason are classified to the 
real estate rental industry and other industries 
who do some construction for own account or on 
contract, but whose major revenue derives from 
other activities, such as manufacturing and 
utilities. Total residential activity estimates, as 
well as total other construction are provided in 
the Statistics Canada publication Construction in 
Canada, Catalogue 64-201. Data from this annual 
are provided in Text Tables I to IV of the present 
publication. Figure II presents a breakdown of 
the total construction program for 1978. 


Figure Il 


Construction Work by Type of Structure, Canada, 1978 


secteur considéré est loin d’englober l’ensemble des 
travaux résidentiels exécutés au pays. Une partie 
importante est faite par: d’autres éléments de l'industrie 
de la construction tels que les entrepreneurs en 
construction non résidentielle et les sous-traitants; de 
propriétaires-constructeurs qui conservent leur 
immeuble afin de le louer et qui sont donc classés dans 
Vindustrie de la location immobiliére; et d’autres 
entreprises qui réalisent des travaux de construction 4 
contrat ou pour leur propre compte, mais dont la majeure 
partie des recettes proviennent d’autres activités, comme 
la fabrication et les services publics. Les estimations 
relatives a l’ensemble des travaux résidentiels et a 
Vensemble des autres travaux de construction figurent 
dans la publication de Statistique Canada intitulée La 
construction au Canada, n° 64-201 au catalogue. C’est de 
cette publication annuelle que sont tirés les tableaux 
explicatifs I a IV du présent bulletin. La figure II précise 
la répartition du programme global de construction pour 
1978. 


Travaux de construction selon le genre de construction, Canada, 1978 


36.1% 
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It can be seen that residential construction 
with 36.1% commands more than a third of all 
construction performed in Canada. In dollar 
volume terms this represents $13,780 million, 
which is substantially more than the $4,284 
million volume estimate for residential 
construction in this publication (Table 1, items 
12 to 15). Percentage contributions to the 
difference are estimated to be as follows: 


other construction industry 5%, real estate 


industry 65% and other industries 30%. 


By provinces, the proportion of residential 
building done by the residential building 
industry is represented in Figure III. 


Figure III 


Le lecteur constatera que la construction résidentielle 
intervient pour plus du tiers (36.1%) de tous les travaux 
de construction exécutés au Canada. En valeur, elle se 
chiffre a $13,780 millions, ce qui dépasse de loin 
estimation de $4,284 millions donnée dans le présent 
bulletin pour la construction résidentielle (items 12 a 15 
du tableau 1). L’écart est di A trois types d’industrie, 
dans les proportions (estimatives) suivantes: 


autres industries de la construction (sauf le secteur 
résidentiel) 5%, secteur immobilier 65% et autres 
secteurs 30%. 


La figure III donne, par province, la proportion de la 
construction résidentielle réalisée par l’industrie du 
batiment (secteur résidentiel). 


Output of the Residential Construction Industry as a Percent 
of Provincial Residential Construction Put in Place, 1978 


Pourcentages provinciaux de la construction domiciliaire comparativement 
aux données de Il’industrie en construction domiciliaire pour l'année, 1978 


$ millions 


Canada 
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Valeur globale des travaux de construction 


A detailed reconciliation between construction 
industry output and construction activity is 
available from the Construction Division of 
Statistics Canada. 


General Review 


Users of the data are cautioned that Tables 1, 
2 and 3 report operating statistics in the sense 
that revenue and costs are adjusted for change in 
work in progress to represent value of 
construction put in place. The financial statistics 
in Tables 4 and 5 are based on income statement 
and balance sheet information as reported. 
Revenues are not adjusted and do not represent 
work put in place due to the fact that not all 
billings are recognized as revenue within the 
current year. 


Census results for 1978 indicate that the 
residential general building contracting industry 
performed $4,544 million worth of construction 
and an additional $470 million worth of other 
activities, amounting to a total gross revenue of 
$5,014 million. Included in this amount is a 
volume of $1,838 million of work sub-contracted 
out to trade contractors, leaving a volume of 
work done by own labour force of $3,176 million, 
with a wage content of $307 million. 


By far the larger proportion of the industry 
output consists of single detached housing. 
Among the three major structure types (single, 
double, apartment) this group commands 67%, 
with the multis accounting for the balance of 
33%. For the other producers, mainly the real 
estate industry, the picture is the reverse, with 
multis at 56% and singles 44%. 


Consequently the market share of the 
residential construction industry is 60% in the 
singles market and 36% in multis. Thus, the 
industry specializes in single housing, which 
market was slightly larger than the market for 
multi unit housing in 1978. 


Table 1 provides industry characteristics by 
province and by size groups. The data by size 
group can be used for performance appraisal by 
firms in the industry and form a basis for 
economic analysis regarding concentration and 
scale of plant. 


The largest 49 firms produce 40% of total 
output, the largest 313 produce 65% and the 
largest 662 produce 75%. With a 100 firm 
concentration ratio probably running at around 
50% the industry compares favourably in terms 
of competitiveness with other industries, such as 
manufacturing. Consideration of profit to 
revenue and profit to assets ratios at the total 
Canada level (as in Table 5) would indicate a 


vili 


On peut obtenir un rapprochement plus détaillé de 
Vindustrie du batiment et de l’activité de la construction 
auprés de la Division de la construction de Statistique 
Canada. 


Revue général 


Les utilisateurs sont priés de noter que les tableaux 1, 
2 et 3 présentent la statistique de l’exploitation en ce sens 
que les recettes et les cots tiennent compte des travaux 
en cours afin de traduire la valeur des travaux exécutés. 
Par contre, les statistiques financiéres des tableaux 4 et 
5 sont fondées sur les chiffres tirés tels quels de l’état des 
résultats et du bilan. Les recettes ne sont pas rajustées; 
elles ne sont pas liées aux travaux exécutés, car les 
comptes-clients ne sont pas tous considérés comme des 
recettes de l’année en cours. 


D’aprés le recensement de 1978, l’industrie des 
entreprises générales en construction domiciliaire ont 
exécuté des travaux de construction d’une valeur de 
$4,544 millions; les autres recettes se sont chiffrées 4 $470 
millions, ce qui donne des recettes brutes de $5,014 
millions. De ce chiffre, $1,838 millions ont été consacrés 
a la sous-traitance; par conséquent, les entreprises ont 
exécuté elles-mémes des travaux d’une valeur de $3,176 
millions, dont $307 millions sont imputables aux cotits de 
main-d’oeuvre. 


Les maisons individuelles constituent de loin l’élément 
le plus important du secteur résidentiel. En effet, elles 
interviennent pour 67% des trois principaux types de 
logements (maisons individuelles, maisons doubles et 
appartements), les logements multiples comptant pour 
33%. La situation inverse prévaut dans les autres 
secteurs, en particulier le secteur immobilier; les 
logements multiples représentent 56% et les maisons 
individuelles, 44% des programmes de construction. 


Par conséquent, la part du marché de l’industrie du 
batiment (secteur résidentiel) atteint 60% pour les 
maisons individuelles et 36% pour les logements 
multiples. Ainsi, l’industrie se spécialise dans les maisons 
individuelles, dont le marché était un peu plus vaste que 
celui des logements multiples en 1978. 


Le tableau 1 présente les caractéristiques de l’industrie 
par province et par tranche de taille. Les données selon 
la tranche de taille peuvent servir 4 évaluer le rendement 
des entreprises appartenant 4 l’industrie et a analyser la 
concentration et l’étendue des opérations. 


Les 49 plus grandes entreprises réalisent 40% de 
Vensemble des travaux, les 313 plus grandes en exécutent 
65% et les 662 plus importantes, 75%. Le coefficient de 
concentration des 100 principales entreprises s’établit 
probablement a4 environ 50%; aussi l’industrie est-elle 
aussi concurrentielle que d’autres, dont celle de la 
fabrication. Suivant le rapport des bénéfices aux recettes 
et celui des bénéfices a l’avoir au niveau national (tableau 
5), ’étendue optimale des opérations dans cette industrie 


plant size of between three-quarters and one varie entre trois quarts de million et un million de 


million dollars to have an optimum scale in this dollars. 
industry. 
Variation in aggregate profit levels among La figure IV présente la variation de l’ensemble des 
provinces is depicted in Figure IV. bénéfices selon la province. 
Figure IV 


Levels of Profit and Loss Relative to Total Operating Revenue, Canada and Provinces, 1978 
Niveaux des bénéfices et pertes relatifs au revenu total d’exploitation, Canada et provinces, 1978 
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Uae Legend — Légende 


Total profit Net profit — Bénéfices nets 


Bénéfices totaux 


Loss — Pertes 


Canada Atlantic Sask. 
provinces 
Provinces de 
Atlantique 


(1) British Columbia includes Yukon and Northwest Territories. 
(1) La Colombie-Britannique comprend également le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 


1X 


Man. Ont. 
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Productivity over the size groups does not vary 
significantly. This, together with the large 
number of operators, indicates the absence of 
major returns to scale; expansion of output is to 
a large extent obtained by an increase in the 
number of firms. Machinery and equipment 
purchases may not give a clear picture of 
substitution of capital investment for labour due 
to a high incidence of equipment rental. It should 
be noted that size groups are based on current 
dollars. This causes an artificial movement 
toward the larger size groups over time. 


Table 2 groups establishments by their 
specialization in either new or repair 
construction. Although relatively few firms 
specialize in repair construction the inputs give 
an interesting profile on this type of work. Repair 
firms have a relatively higher labour content and 
subcontract out relatively less. In coverage 
terms, specialization in repair is not very strong. 
Repair firms only do 55% of all repair work done 
by this industry. 


In Table 3 firms are grouped by percentage 
ranges of specialization in construction types. 
The specialization in this case is expressed as the 
percentage of major type of construction to total 
construction performed. Specialization over 
time, by individual firms may not be very 
consistent, but, again, the interest of the table 
lies in the characteristics of the higher 
specialization ranges. The largest group consists 
of contractors specializing in the construction of 
single detached houses. In average volume terms 
this group is the smallest. Firms specializing in 
apartment building construction have a higher 
average size and subcontract content due to the 
nature of projects undertaken. 


Tables 4 and 5 present financial characteristics 
based on a sample of firms reporting both income 
statement and balance sheet information. While 
only some of the more commonly used financial 
ratios are listed in Table 5, the basic data for 
deriving additional ratios are available from 
Table 4. It may be pointed out that the profit to 
revenue ratio is based on gross revenue whereas 
for some analyses a net revenue basis (revenue 
minus sub-contracts) is more relevant. Profit to 
assets ratios for the industry may seem relatively 
high because of low inventories, low investment 
in plant and leasing. Similarly, equity ratios may 
be inflated and show variations over time due to 
financing through credit and carry over of 
deficits. 


Further Information 


The data presented in this publication 
represents only a selected portion of total 1978 


La productivité ne varie pas beaucoup d’une tranche 
de taille a l’autre, et le nombre d’exploitants est élevé: il 
n’existe aucun rendement d’échelle _ sensible. 
L’accroissement de la production dépend, dans une large 
mesure, de l’augmentation du nombre d’entreprises. Les 
achats de machines et d’équipement ne donnent 
peut-étre pas une bonne idée de la mesure dans laquelle 
les immobilisations remplacent la main-d’oeuvre, car la 
location de machines et d’équipement est monnaie 
courante. Il convient de noter que les tranches de taille 
sont établies en dollars courants, ce qui provoque 4 la 
longue un déplacement artificiel vers les tranches 
supérieures. 


Le tableau 2 regroupe les établissements selon qu’ils se 
spécialisent dans la construction neuve ou dans les 
réparations. Bien qu’un nombre assez_ restreint 
d’entreprises se spécialisent dans les réparations, les 
entrées tracent un profil intéressant de ce type de 
travaux. Les entreprises de réparation ont davantage 
recours a la main-d’oeuvre, tandis que la sous-traitance 
leur est relativement peu importante. La spécialisation 
dans les réparations représente une petite partie du 
champ d’observation: les entreprises de réparation 
n’exécutent que 55% de tous les travaux de réparation du 
secteur résidentiel. 


Au tableau 3, les entreprises sont regroupées selon le 
degré de spécialisation par genre de construction. Aux 
fins du tableau, la spécialisation est exprimée sous forme 
de pourcentage du genre principal de construction par 
rapport a lensemble des travaux exécutés. Une 
entreprise donnée peut changer sa spécialisation avec le 
temps, mais lintérét du tableau provient des 
caractéristiques des proportions supérieures de 
spécialisation. Le groupe le plus nombreux réunit les 
entrepreneurs spécialisés dans la construction de 
maisons individuelles; il s’agit par contre du groupe le 
moins important sur le plan du volume moyen. Les 
entreprises spécialisées dans la construction 
d’appartements ont, a cause de la nature des travaux a 
exécuter, une taille moyenne plus forte et elles font 
davantage appel 4 la sous-traitance. 


Les tableaux 4 et 5 présentent des caractéristiques 
financiéres établies a partir des données déclarées par un 
échantillon d’entreprises sur leur bilan et sur leur état 
des résultats. Bien que le tableau 5 ne donne que les 
ratios financiers les plus utilisés, les données essentielles 
au calcul de ratios supplémentaires figurent au tableau 4. 
Il convient de noter que le rapport des bénéfices aux 
recettes est fondé sur les recettes brutes, tandis que les 
recettes nettes (les recettes moins la valeur de la 
sous-traitance) conviennent mieux a certaines analyses. 
Le rapport des bénéfices a l’avoir peut sembler 
relativement élevé pour l’ensemble de |’industrie 4 cause 
du faible niveau des stocks, des immobilisations et de la 
location. Par ailleurs, le rapport de l’avoir net peut étre 
gonflé et évoluer dans le temps en raison du recours au 
crédit et du rapport des déficits. 


Renseignements supplementaires 


Les données de la présente publication ne représentent 
qu’une partie de l’ensemble des statistiques de 1978 sur 


statistical information available on the 
residential general building contracting industry. 
Additional breakdowns, statistics and definitions 
are available on request to users subject to the 
conditions of the Statistics Act. Please contact 
the Construction Division of Statistics Canada. 


Definitions 


Size groups (Tables 1, 4 and 5) are based on 
gross operating revenue. Publications before 
1975 had size groups based on gross revenue 
minus subcontracts. See also footnote 6 at end of 
publication. 


New construction (Table 2) is defined to 
include all contracts for new work put in place. 
This includes additions, alterations, conversions 
and major renovations where either a structural 
change takes place or the life of an existing asset 
is extended beyond its normal life expectancy. 
All other work is defined as repair construction. 
This is generally construction necessitated by 
damage or deterioration and includes minor 
renovations and alterations made to maintain 
the operating efficiency of existing structures, 
other than maintenance type work. 


Types of construction (Table 3) are defined as 
follows: 


Single detached. This type is commonly called a 
“single house”. It contains only one dwelling unit 
which is completely separated on all sides from 
any other dwelling or structure. Included in this 
category are other residential structures, 
consisting mainly of summer cottages, cabins, 
shacks and conversions. 


Double. This category includes dwelling units 
separated by a common wall extending from 
ground to roof. Single attached dwellings in 
structures consisting of only two dwelling units 
and structures. originally designed, or 
structurally converted, to provide two dwelling 
units, one above the other and adjoining no other 
structure are classified as double. 


Row housing. All other single attached dwellings 
in rows of three or more are classified as row 
housing. 


Apartment building. Includes all dwellings of the 
apartment, flat-type other than the duplex-type 
mentioned above. 


This category includes: 


double-duplex, 

triplex, 

row-duplexes, 

apartments as commonly known, 

dwellings over, or at the back of a store or other 
non-residential structure. 


xl 


Yindustrie des entreprises générales en construction 
domiciliaire. Dans les limites permises par la Loi sur la 
statistique, les utilisateurs peuvent obtenir sur demande 
des ventilations, des statistiques et des définitions 
supplémentaires. Ils sont priés de communiquer avec la 
Division de la construction de Statistique Canada. 


Définitions 


Les tranches de taille (tableaux 1, 4 et 5) sont établies 
A partir des recettes brutes d’exploitation. Avant 1975, 
elles l’étaient a partir des recettes brutes moins la valeur 
de la sous-traitance. Voir aussi la note 6 4 la fin de la 
publication. 


La construction neuve (tableau 2) englobe tous les 
contrats visant l’exécution de nouveaux travaux. Cela 
comprend les additions, les modifications, les 
transformations et les rénovations importantes, qu'il 
s’agisse de changer la structure d’un immeuble ou de 
prolonger la vie d’un bien au-dela de sa durée de vie 
normale. Tous les autres travaux sont considérés comme 
des réparations. Celles-ci consistent habituellement en 
des travaux nécessités par l’endommagement ou la 
détérioration et elles englobent les rénovations et 
modifications mineures (autres que les travaux 
d’entretien) effectuées afin de maintenir l’efficacité 
opérationnelle de structures existantes. 


Voici la définition des divers genres de construction 
(tableau3): 


Maison individuellee Ce type de logement est 
communément appelé “maison unifamiliale’”. I] ne 
contient qu’un logement complétement isolé, de tous 
cétés, d’un autre logement ou construction. Cette 
catégorie englobe d’autres structures résidentielles, dont 
les chalets, cabines, huttes et logements transformés. 


Maison double. Cette catégorie comprend les logements 
séparés par un mur mitoyen s’élevant du sol au toit. Sont 
classés comme maisons doubles les logements simples 
jumelés faisant partie de structures ne comptant que 
deux logements et les structures construites ou 
transformées de facon 4 donner deux logements situés 
Pun au-dessus de lautre sans autre construction 
attenante. 


Maisons en rangée. Tous les autres logements simples 
réunis en rangée de trois logements ou plus sont classés 
comme maisons en rangée. 


Appartements. Cette catégorie comprend tous les 
logements du genre appartement ou plain-pied qui ne 
sont pas de la catégorie des duplex susmentionnés. 


Autrement dit, elle englobe: 


les duplex jumelés, 

les triplex, 

les duplex en rangée, 

les maisons d’appartements au sens courant du terme, 

les logements situés au-dessus ou a l’arriére d’un magasin 
ou d’une autre construction non résidentielle. 


For purposes of the survey, the classification of 
buildings is based on their ultimate use. For 
example a government office building is classified 
into the commercial category. 


Methodology 


In censuses prior to 1975, data were collected 
by direct survey questionnaire and made 
available at the reported level only. No estimate 
was made for non-response or for firms not 
included in the census. It was known, however, 
that the majority of missing firms were small and 
that the coverage in terms of dollar volume 
ranged from 85% to 90% for most of the various 
sub-industry groups. For census cycles beginning 
1975, a blend of direct survey and systematic 
sampling methods is used to provide universe 
estimates. 


For 1978, construction firms were separated by 
total operating revenue into two groups: those 
with more than $500,000 annual revenue and 
those with annual revenue in the range of $10,000 
to $500,000. The larger firms received the census 
long form, of which a copy is provided at the end 
of this publication. The smaller firms were 
stratified by sub-industry group, size range and 
province, from which a sample was selected for 
the collection of financial and non-financial data. 
The sampling rates varied between 10% and 
50% for firms with less than $50,000 annual 
revenue. Financial Data were collected for all 
firms with between $50,000 and $500,000 total 
operating revenue. The financial information was 
obtained from administrative records provided 
by Revenue Canada. Non-financial data (i.e., 
operating characteristics and labour data) were 
collected for a sub sample of this group, 
numbering approximately 15,000 contractors, by 
means of an abbreviated survey form. The 
sample results were inflated to the universe level 
using the weight associated with each record in 
the sample. The weight for a record was 
calculated as the inverse of its probability of 
inclusion in the sample (sampling rate) corrected 
for non-response. The large and small firm 
results were then merged and tabulated to 
produce the tables contained in _ this 
publication. 


The following table shows the estimate of total 
operating revenue and a measure of its reliability 
for the residential general building contracting 
industry by size groups, provinces, or regions. 


Aux fins de l’enquéte, la classification des immeubles 
est fonction de leur usage ultime. A titre d’exemple, un 
immeuble a bureaux occupé par une administration 
publique est classé dans la catégorie des batiments 
commerciaux. 


Méthodologie 


Lors des recensements antérieurs 4 1975, les données 
ont été recueillies par voie de questionnaire direct et seuls 
les résultats des déclarations ont été rendus disponibles. 
Autrement dit, aucune estimation n’a été faite pour tenir 
compte des non-répondants et des entreprises non 
recensées. Or, on savait que la plupart des entreprises 
manquantes étaient petites et que les entreprises prises 
en compte intervenaient pour 85% a 90% du volume 
monétaire dans la plupart des divers sous-groupes de 
Vindustrie. A partir du recensement de 1975, on a utilisé 
a la fois Venquéte directe et 1’échantillonnage 
systématique afin d’obtenir des estimations pour 
Vensemble de l’univers. 


Pour le recensement de 1978, les entreprises de 
construction ont été réparties en deux groupes, selon que 
leurs recettes d’exploitation dépassaient $500,000 par an 
ou qu’elles s’établissaient entre $10,000 et $500,000. Les 
grandes entreprises ont recu le questionnaire détaillé, 
dont un spécimen se trouve a la fin du présent bulletin. 
Les petites entreprises ont été stratifiées selon le groupe 
d’activité économique, la taille et la province; dans 
chaque strate, un échantillon a été tiré en vue de la 
collecte des données financiéres et autres. Parmi les 
entreprises dont les recettes annuelles n’atteignent pas 
$50,000, la fraction de sondage va de 10% a 50%. Des 
données financiéres ont été obtenues pour toutes les 
entreprises dont le revenu brut d’exploitation 
s’échelonnait entre $50,000 et $500,000. Les 
renseignements financiers proviennent des dossiers 
administratifs de Revenu Canada. Afin de recueillir les 
données non financiéres (c’est-a-dire les caractéristiques 
d’exploitation et les données sur la main-d’oeuvre), on a 
fait parvenir un questionnaire abrégé a un 
sous-échantillon de ce groupe comptant a peut prés 
15,000 entrepreneurs. Les chiffres de Véchantillon ont 
ensuite été gonflés au niveau de l’univers a l’aide de la 
pondération liée a chaque dossier de Péchantillon. La 
pondération d’un dossier correspond 4 l’inverse de sa 
probabilité d’inclusion dans |’échantillon (fraction de 
sondage), compte tenu de la non-réponse. Enfin, les 
résultats obtenus pour les grandes et petites entreprises 
ont été regroupés et totalisés pour donner les tableaux 
reproduits dans le présent bulletin. 


Le tableau suivant présente, par tranche de taille et 
par province (ou région), l’estimation des recettes 
d’exploitation totales et un coefficient de fiabilité pour 
Yindustrie des entreprises générales en construction 
domiciliaire. 
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The percentages are such that, with a Les pourcentages sont exprimés de telle fagon qu’avec 


probability of 95%, the absolute value of the une probabilité de 95%, la valeur absolue de l’écart entre 
difference between the estimate and the true estimation et la valeur réelle ne dépasse pas le chiffre 
value, would be at most the percentage shown. In indiqué. Autrement dit, selon des méthodologies 
other words, with the current methodology, in 95 actuelles, la différence entre les recettes d’exploitation 
out of a 100 cases the difference between the réelles pour l’ensemble du Canada et l’estimation de 
actual total operating revenue at the Canada $5,014,015,813 serait inférieur a 0.02% dans 95 cas sur 
level will be within plus or minimum 0.02% of 100. 


the estimate of $5,014,015,813. 


$500,000 and over(2) Total all size groups 


$10,000-249,999(1) $250,000-499,999(2) 


$500,000 et plus(2) Ensemble des 


tranches de taille 


Province 


Total Reli- Total Reli- Total Reli- Total Reli- 
operating ability operating ability operating ability operating ability 
revenue level revenue level revenue level revenue level 


Total du Niveau Total du Niveau Total du Niveau Total du Niveau 
revenu de Trevenu e revenu e revenu e 
d’exploi- fiabilité d’exploi- fiabilité d’exploi- fiabilité d’exploi- fiabilite 


tation tation tation tation 


Atlantic provinces(3) — Provinces de 


PAtlantique(3) 30,555,715 29,155,304 78,079,467 137,790,486 0.23 
Québec 54,643,344 82,831,985 494,506,235 631,981,564 0.03 
Ontario 125,681,344 141,664,367 1,695,469,304 1,962,815,015 0.03 
Manitoba 15,075,097 4 13,970,990 190,770,941 219,817,028 0.12 
Saskatchewan 11,565,090 10,564,267 212,408,004 234,537,361 0.06 
Alberta 5781,675 38,167,473 1,159,831,289 1,230,780,437 0.02 
British Columbia(4) — Colombie Britan- 

nique(4) 98,874,441 i 88,036,090. 409,383,391 596,293,922 0.08 


369,176,706 is 404,390,476 4,240,448,631 5,014,015,813 


(1) See text “further information”. 

(1) Voir texte ‘‘remarques finales”. 

(2) Data for establishments with operating revenue over $250,000 are collected at universe level and for that reason are not subject to sampling error. 

(2) Les données pour les établissements avec des revenus d’exploitation de $250,000 et plus sont collectées au niveau de l’univers statistique et de ce fait ne sont pas sujet a lerreur 
d’échantillonnage. 

(3) Information was combined to meet secrecy requirements of the Statistics Act. 

(3) Les données ont été combinées pour satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la statistique relatives au secret. 

(4) British Columbia includes Yukon and Northwest Territories. 

(4) La Colombie-Britannique comprend également le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 
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TEXT TABLE I. Total Value of Construction Work Performed — Contractors and Others by New and Repair, 


1976-1980(1,2) 


TABLEAU EXPLICATIF I. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Entrepreneurs et autres, selon la construction 
neuve et les réparations, 1976-1980(1,2) 


Year 


Année 


1976 
1977 
1978 
1979 
1980 


Contract construction Other construction 


Autres travaux 


Travaux a forfait 


Repair Repair 


Repair 
Total 


Réparations 


Réparations Réparations 


millions of dollars — millions de dollars 


23,822 3,279 27,101 4,323 1,707 6,030 28,145 4,986 
25,347 3,598 28,945 4,783 2,075 6,858 30,130 5,673 
26,739 4,073 30,812 5,171 2,207 7,378 31,910 6,280 
29,729 4,420 34,149 5,742 2,480 8,222 35,471 6,900 
32,420 4,925 37,345 6,376 2,697 9,073 38,796 7,622 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques. 


TEXT TABLE II. Total Value of Construction Work Performed — Current and Constant Dollars by New and Repair, 


1971-1980(1,18) 


TABLEAU EXPLICATIF II. Valeur globale des travaux de construction exécutés - Dollars courants et dollars constants, 


Year 


Année 


1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979: 
1980 


selon la construction neuye et les réparations, 1971-1980 (1,18) 


Repair 


Total 


Neuve Réparations 


Current 
dollars 


Constant 
1971 
dollars 


Dollars 
constants 
1971 


Current 
dollars 


Constant 
1971 
dollars 


Current 
dollars 


Constant 
1971 
dollars 


Current 
dollars 


Dollars 
courants 


Dollars 
courants 


Dollars 
courants 


Dollars 
constants 
1971 


Dollars 
courants 


Dollars 
constants 
1971 


millions of dollars — millions de dollars 


13,276 13,276 2,589 2,589 15,865 15,865 16.8 
14,469 13,689 2,820 2,638 17,289 16,327 16.4 
16,954 14,528 3,220 2,766 20,174 17,294 16.3 
20,772 14,976 3,921 2,883 24,693 17,859 16.7 
24,056 15,470 4,320 2,848 28,376 18,318 17.2 
28,145 16,259 4,986 2,980 33,131 19,239 17.3 
30,130 16,138 5,673 3,120 35,803 19,258 1 es 
31,910 15,931 6,280 3,215 38,190 19,146 16.6 
35,471 16,331 6,900 3,190 42,371 19,521 16.3 
38,796 - 7,622 - 46,418 = = 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques. 


X1V 


Total construction 


Total, travaux de construction 


Total 


33,131 
35,803 
38,190 
42,371 
46,418 


Total construction as 
percentage of Gross 
National Expenditure 


Valeur totale de la 
construction en pourcentage 
de la dépense nationale brute 


Constant 
1971 
dollars 


Dollars 
constants 
1971 


TEXT TABLE III. Capital and Repair Expenditures - Summary by Sectors, Canada, 1978-1980(2,3,19,20) 


TABLEAU EXPLICATIF III. Immobilisations et reparations - Sommaire par secteur, Canada, 1978-1980(2,3,19,20) 


Sector 


Secteur 


Agriculture and fishing — Agriculture et péche 


Forestry — Foréts 


Mining, quarrying and oil wells — Mines, carriéres 


et puits de pétrole 


Manufacturing — Fabrication 


Utilities — Services d’utilité publique 


Construction industry(20) — Industrie de la cons- 


truction(20) 


Housing — Logement 


Trade (wholesale and retail) - Commerce (gros 
et détail) 


Finance, insurance and real estate — Finances, assu- 


rances et affaires immobiliéres 


Commercial services — Services commerciaux 


Institutional services — Services institutionnels 


Government departments(19) — Ministéres gouverne- 


mentaux(19) 


Total 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques. 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


1978 
1979 
1980 


Capital expenditures Repair expenditures 


Immobilisations 


Réparations 


Sub- 
total 


Sub- 
total 


Con- 
struction 
activity 


Con- 
struction 
activity 


Con- |Machinery 
struction and 
activity ]equipment 


Machinery 
and 
equipment 


Machinery 
and 
equipment 


Travaux | Machines Total Travaux | Machines Total Travaux | Machines 
de cons- meu partiel | de cons- et partiel | de cons- et 
truction | outillage truction | outillage truction | outillage 


millions of dollars — millions de dollars 


701.6 2,776.8 3,478.4 281.6 509.6 791.2 983.2 3,286.4 
831.1 3,529.9 4,361.0 328.1 635.2 963.3 1,159.2 4,165.1 
967.3 3,938.0 4,905.3 379.9 745.2 1,125.1 1,347.2 4,683.2 
100.5 140.4 240.9 48.6 213.0 261.6 149.1 353.4 
140.0 162.7 302.7 50.5 207.8 258.3 190.5 370.5 
135.1 189.2 324.3 52.0 218.1 270.1 187.1 407.3 
3,115.7 787.7 3,903.4 461.5 876.9 1,338.4 3,577.2 1,664.6 
4,311.1 961.5 5,272.6 423.6 1,095.8 1,519.4 4,734.7 2,057.3 
5,764, 1,399.7 7,164.5 454.2 1,167.2 1,621.4 6,219.0 2,566.9 
1,543.7 4,634.5 6,178.2 557.2 3,038.4 3,595.6 2,100.9 7,672.9 
1,663.6 5,656.8 7,320.4 609.4 3,285.3 3,894.7 2,273.0 8,942.1 
1,820.1 7,252.6 9,072.7 676.4 3,542.3 4,218.7 2,496.5 10,794.9 
5,625.6 4,899.9 10,525.5 993.6 2,399.0 3,392.6 6,619.2 7,298.9 
6,099.8 5,783.5 11,883.3 1,095.2 2,583.7 3,678.9 7,195.0 8,367.2 
6,802.6 6,165.8 12,968.4 1,202.4 2,818.8 4,021.2 8,005.0 8,984.6 
139.9 734.9 874.8 19.5 561.2 580.7 159.4 1,296.1 
155.3 815.7 971.0 24.2 623.1 647.3 179.5 1,438.8 
170.1 894.1 1,064.2 23.5 682.9 706.4 193.6 1,577.0 
11,450.4 - 11,450.4 2,329.4 - 2,329.4 13,779.8 - 
11,481.7 - 11,481.7 2,670.9 - 2,670.9 14,152.6 - 
11,529.5 - 11,529.5 3,010.7 - 3,010.7 14,540.2 - 
367.1 835.2 1,202.3 149.6 201.0 350.6 516.7 1,036.2 
456.0 912.2 1,368.2 126.4 190.0 316.4 582.4 1,102.2 
495.2 988.1 1,483.3 136.6 202.0 338.6 631.8 1,190.1 
2,161.3 360.5 2,521.8 142.8 48.0 190.8 2,304.1 408.5 
2,778.7 333.2 3,111.9 203.1 74.2 277.3 2,981.8 407.4 
3,077.7 373.1 3,450.8 225.8 83.2 309.0 3,303.5 456.3 
396.6 2,206.2 2,602.8 73.1 297.4 370.5 469.7 2,503.6 
491.4 2,782.3 3,273.7 61.4 287.2 348.6 552.8 3,069.5 
566.4 3,225.8 3,792.2 67.1 310.1 377.2 633.5 3,535.9 
1,180.6 361.7 1,542.3 247.0 96.6 343.6 1,427.6 458.3 
1,378.2 372.9 1,751.1 275.8 99.3 375.1 1,654.0 472.2 
1,492.1 389.0 1,881.1 305.6 105.2 410.8 Loe 494.2 
5,128.8 710.0 5,838.8 974.4 176.4 1,150.8 6,103.2 886.4 
5,683.6 659.5 6,343.1 1,031.9 213.3 1,245.2 6,715.5 872.8 
5,975.6 725.0 6,700.6 1,085.6 221.1 1,306.7 7,061.2 946.1 
31,911.8 18,447.8 50,359.6 6,278.3 8,417.5 14,695.8 38,190.1 26,865.3 
35,470.5 21,970.2 §7,440.7 6,900.5 9,294.9 16,195.4 42,371.0 31,265.1 
38,796.5 25,540.4 64,336.9 7,619.8 10,096.1 17,715.9 46,416.3 35,636.5 
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Capital and repair expenditures 


Immobilisations et réparations 


Tota! 


9,773.8 
11,215.1 
13,291.4 


13,918.1 
15,562.2 
16,989.6 


13,779.8 
14,152.6 
14,540.2 


65,055.4 
73,636.1 
82,052.8 


TEXT TABLE IV. Total Value of Construction Work Performed —- New and Repair by Type of Structure, Canada, 
1977-1980(1,2,4,5,16) 


1978 
Type of structure 
Repair Repair 
Total 
Réparations Réparations 
thousands of dollars — milliers de dollars 
Total construction 30,130,466 5,672,952 35,803,418 31,910,387 6,279,795 38,190,182 
Total building construction 17,784,892 3,521,883 21,306,775 18,324,494 3,909,503 22,233,997 
Residential(4) 11,064,680 2,060,918 13,125,598 11,450,550 2,329,408 13,779,958 
Single detached 4,660,075 - 4,660,075 4,732,732 - 4,732,732 
Semi-detached including duplexes 586,056 - 586,056 683,925 - 683,925 
Apartments including row housing 3,239,406 - 3,239,406 3,254,777 - 3,254,777 
Other residential construction(16) 2,579,143 2,060,918 4,640,061 2,779,116 2,329,408 5,108,524 
Industrial 1,268,260 460,473 1,728,733 1,094,088 468,827 1,562,915 
Factories, plants, workshops, food canneries, smelters 1,048,385 370,983 1,419,368 983,348 381,799 1,365,147 
Mine and mine mill buildings 179,418 43,149 222,567 75,823 34,671 110,494 
Railway stations, roadway buildings 28,346 27,758 56,104 21,444 B1O383 52,977 
Railway shops, engine houses, water and fuel stations 12,111 18,583 30,694 13,473 20,824 34,297 
Commercial 3,178,905 459,778 3,638,683 3,320,457 536,196 3,856,653 
Warehouses, storehouses, refrigerated storage, etc. 363,975 55,760 419,735 267,948 69,171 337,119 
Grain elevators 44,123 10,762 54,885 42,701 10,984 53,685 
Hotels, clubs, restaurants, cafeterias, tourist cabins 178,637 46,195 224,832 212,045 60,432 272,477 
Office buildings 1,501,103 167,170 1,668,273 1,550,284 213,669 1,763,953 
Stores, retail and wholesale 658,873 97,371 756,244 812,764 97,547 910,311 
Garages and service stations 149,108 60,362 209,470 155,705 58,835 214,540 
Theatres, arenas, amusement and recreational buildings 280,082 20,669 300,751 276,108 23,763 299,871 
Laundries and dry cleaning establishments 3,004 1,489 4,493 2,902 1,795 4,697 
Institutional 1,390,836 270,850 1,661,686 1,404,588 277,069 1,681,657 
Schools and other educational buildings 773,361 138,716 912,077 742,228 134,643 876,871 
Churches and other religious buildings 41,820 16,279 58,099 47,475 15,617 63,092 
Hospitals, sanatoria, clinics, first-aid stations, etc. 336,425 71,761 408,186 398,745 88,569 487,314 
Other institutional buildings 239,230 44,094 283,324 216,140 38,240 254,380 
Other building construction 882,211 269,864 1,152,075 1,054,811 298,003 1,352,814 
Farm buildings (excluding dwellings) 412,081 157,456 569,537 460,133 180,392 640,525 
Broadcasting, radio and television, relay and booster stations, 117,800 23,974 141,774 112,838 29,988 142,826 
telephone exchanges 
Aircraft hangars 20,144 15,599 35,743 18,084 15,605 33,689 
Passenger terminals, bus, boat, air and other 97,625 10,568 108,193 Tito 8,363 80,094 
Armouries, barracks, drill halls, etc. 9,770 10,697 20,467 14,389 14,832 29,221 
Bunkhouses, dormitories, camp cookeries, bush depots 19,563 10,617 30,180 14,844 9,857 24,701 
and camps 

Laboratories 31,872 6,082 37,954 29,172 6,746 35,918 
Other building construction(5) 173,356 34,871 208,227 333,620 32,220 365,840 
Total engineering construction 12,345,574 2,151,069 14,496,643 13,585,893 2,370,292 15,956,185 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
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TABLEAU EXPLICATIF IV. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Construction neuve et réparations selon le 


35,470,630 


20,035,709 


11,481,760 
5,421,433 
653,856 
2,490,875 
2,915,596 


1,426,006 
1,223,189 
139,620 
31,310 
31,887 


4,250,499 
391,888 
55,487 
249,638 
1,995,863 
1,064,098 
155,122 
335,588 
2,815 


1,659,481 
798,273 
51,180 
505,965 
304,063 


1,217,963 
541,431 
136,188 


24,688 
70,281 
14,701 
24,358 


36,539 
369,777 


15,434,921 


1979 


Repair 


Réparations 


thousands of dollars — milliers de dollars 


6,900,023 


4,402,044 


2,670,935 


2,670,935 


$18,530 
418,006 
49,213 
31,282 
20,029 


574,405 
72,730 
11,899 
47,411 

246,349 
96,515 
69,889 
28,041 

1,571 


306,869 
151,690 
16,322 
98,830 
40,027 


331,305 
210,278 
32,797 


15,277 
10,203 
12,272 
12,166 


6,369 
31,943 


2,497,979 


Total 


42,370,653 


24,437,753 


14,152,695 
5,421,433 
653,856 
2,490,875 
5,586,531 


1,944,536 
1,641,195 
188,833 
62,592 
51,916 


4,824,904 
464,618 
67,386 
297,049 
2,242,212 
1,160,613 
225,011 
363,629 
4,386 


1,966,350 
949,963 
67,502 
604,795 
344,090 


1,549,268 
751,709 
168,985 


39,965 
80,484 
26,973 
36,524 


42,908 
401,720 


17,932,900 


Voir note(s) a4 la fin des tableaux statistiques. 


38,796,644 


20,995,539 


11,529,520 
5,539,229 
600,885 
2,285,236 
3,104,170 


1,611,071 
1,371,662 
172,181 


4,726,681 
427,899 
52,699 
252,435 
2,177,059 
1,169,457 
199,329 
445,951 
1,852 


1,799,145 
857,187 
55,423 
561,587 
324,948 


1,329,122 
628,259 
148,888 


29,546 
103,397 
14,524 
26,263 


28,739 
349,506 


17,801,105 


genre de construction, Canada, 1977-1980(1,2,4,5,16) 


Repair 


Réparations 


7,621,786 


4,921,756 


3,010,836 


3,010,836 


$67,137 
456,244 
54,422 
34,431 
22,040 


630,729 
80,060 
12,351 
51,810 

272,288 

104,858 
78,282 
29,692 

1,388 


337,278 
177,747 
15,295 
103,058 
41,178 


375,776 
243,258 
36,008 


15,047 
12,366 
13,735 
12,482 


7,105 
35,775 


2,700,030 


XVii 


Total 


46,418,430 


25,917,295 


14,540,356 
5,539,229 
600,885 
2,285,236 
6,115,006 


2,178,208 
1,827,906 
226,603 
74,174 
49,525 


5,357,410 
507,959 
65,050 
304,245 
2,449,347 
1,274,315 
277,611 
475,643 
3,240 


2,136,423 
1,034,934 
70,718 
664,645 
366,126 


1,704,898 
871,517 
184,896 


44,593 
115,763 
28,259 
38,745 


35,844 
385,281 


20,501,135 


Genre de construction 


Total des travaux de construction 


Total de la construction de batiments 


Habitations(4) 

Simples détachées 

Semi-détachées et doubles 
Appartements et maisons en rangée 


Autre construction domiciliaire(16) 


Batiments industriels 

Fabriques, usines, ateliers, conserveries d’aliments et fonderies 

Mines (batiments et usines) 

Chemins de fer (gares et batiments de voies) 

Chemins de fer (ateliers, hangars 4 locomotives, postes 
d’eau et de combustible) 

Batiments commerciaux 

Entrepéts, magasins, entrepéts frigorifiques, etc. 

Silos 4 grain 

Hotels, clubs, restaurants, caféterias, cabines pour touristes 

Edifices 4 bureaux 

Magasins, vente de détail et de gros 

Garages et stations-service 

Théatres, cinémas, stades, établissements récréatifs 


Blanchisseries et établissements de nettoyage a sec 


Edifices institutionnels 
Ecoles et autres maisons d’enseignement 


Eglises et autres édifices religieux 


Hopitaux, sanatoriums, cliniques, postes de premiers soins, etc. 


Autres édifices institutionnels 


Autres batiments 
Batiments de ferme (a l’exception des logements) 


Postes de radiodiffusion et de télévision, stations de relais, 
préamplificateurs d’antenne, centrales téléphoniques 


Hangars pour aéronefs 


Gares routiéres, aérogares, gares maritimes, etc. 


Manéges militaires, casernes, salles d’exercice, etc. 


Maisons de bicherons, dortoirs, cuisines de chantiers et 
camps 


Laboratoires 


Autres batiments(5) 


Totat des travaux de génie 


No 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1978 


Item 


Establishment classification 
Total establishments... 0.0.2.0 0cscccecnccetendenesercerscceeserrcvcesans 
Classified by legal entity: 


Soles proprietorship ase cceteie sesreyeters snr Aieretay le lerer isla !ey~satevesonatetcnaiitedors, eis 
Partinersbyyo essen aetess cicreespore ede rencaclctekelotave eon germ aie: wre leven se chee van sot eterareteteneh ass 
Incorporated company..........eees cere rere tere e eet eet e teens 


Classified by principal type of construction: 


Sintgle: detached acy sterajeiays ene = chee cela urncisce ate toemiriy a ovens t= jnnek (scenes |=} sEeYanla/ot 
Double (duplex, semi-detached) ............+2 00sec ees e etree rere ees 
Iori Mas sae Oto Meee ase nem poroaoonageG: Mane e re Soar 
Apartments (including triplex) ...........0+2ss cece eee eee rennet enes 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Repair COustructiony << njocic sc ciate ce tniels eievsintetelnie se niy arm © a9 asi e) ato (rieieieiaiein ore 


Characteristics of construction output 
Total value of construction output ..........0. cece cree eee eee eee e teen eens 
Detailed by type of construction: 


Single; detached crrwraesste seretapercbeim svare)e1ssci anim ve nse abate erecta asl shared senieye ea Veins 
Double (duplex, semi-detached) ...........+0:ses cece eee e eee e cee e ees 
ROW ANOUSIMP os ate ais ot oa Werhierst sraccteigtatatnye ehelare wiateke a Bicvesiatsyoietiva Ate OGM rays 
Apartments (including triplex) ...........-+0- +21 eee e ees tse aeeee es 
Noneresidentiall buildings se. ine «10 avere ear vicndi nie GPeroin w]e) 3 stot ees nce alice seolava ares 
Highway; road and bridge... .s00s00 01 menvatis nes one se ee cay eta ene 
Other enpineering (9) vce ic ci solar viele ew eimbetters gave hiss hterst sl caateheavanon es 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Repair construction .......00s006c0ndeane aceon ates ee reece ann eanew sve 


Total operating revenue ......... 0s cece eee e eee e eee e terete eteeeees 


Gonstruction: revere os es s0y «je ciai ele oa syst es fa aya) ate reine, clare ters ioinuapealinceteiet isis aners 
Other *revemue(S) tino oi circles ares a avs eievedaierare ucts wie ab ctitde reseseuyt star ete fetove Caters" pose 


Total operating costs (direct) ..... 66. eee cece eee e erent treet eee ee eeeee 


Payments to sub-contractors ..... 1s esse eee e ners sects eset ennenes 
Materials: sryactctvorcscnes coin toterat eis To) ie olane afoksl nieenyes clo mas nacoal toa aero RoR TRR Serena 
Wages(10).. 
Salaries(10) . 
1 Ts WNBA oetnri’ Sede tek On Meee Gain oR a 
Other direct costs 


Salarion (LO) ise. ate ee aie crs cow ise eke ale Acc wrapenpen ant eas kee i ateae tees ee eeee cs 
Bad debts . cite rice ia cccnlessss gaia Sie avid sete cya crater agate ace cea a ip area ete 
Winanemgs cca yali es hoee ve ces. sa cen see eee ean arene ean mea eee 
Depreciation......... So ERM Oe icitO naire DOU Taos 
Gither iidirects costs Ae tesa cies nied Neblett etnies alee elaine re eats 
Net operating profit (loss) before taxeS..........eeee eee eee e ee eect eeee 
| ade) | en Ra REE AOS BB EE TT ence COOn Om Om OMOME Riri Dens Ske 
TOSS sop erces ecehrortes ot Casles ca ene ses ots ects yen ae encarta per iioce nino senn crete gems tess 
Capital expenditures 
Total capital expenditures ........ 0. cece eee eee e een e eee e erences teens 
New machinery and equipment: 20... <000ne0s es cncees cece re eee tens 
New. buildings'and’ other structures: (<0. e010 os colons «viet sininie soo ols 
Labour characteristics 
Total hours worked by wage-tarning employees ..........000eeeeeeeeeeeeee 
Total salaried employees .........0cccccccreccesccreeccsccctccestcserscs 
IDI 0Y8 Mar Senin caeeOiaoat EU eet N Gb PEE OR Oman PROe DATO EO DOeAor Ginn A cous! 
[Ps Hhicy Pee Oo Un ae Re ine ee ment | Cater oe Sr repr <1. Sanaa Aer Marsa ter ran ah 


See footnote(s) at end of tables. 


Total 


6,089 


2,344 


3,745 


5,515 
165 
103 
306 


5,446 
643 


4,543,871,351 


2,868,124,823 
371,950,273 
350,728,500 
692,754,840 
199,846,944 
24,013,720 
36,452,251 


4,373,107,006 
170,764,345 


5,014,015,813 


4,543,871,351 
470,144,462 


4,177,975,804 


1,837,600,703 
1,001,950,673 
307,482,775 
51,015,477 
754,994,445 
224,931,731 


618,478,769 
168,310,140 
7,121,328 
177,758,237 
37,730,638 
297,558,426 
217,561,240 


277,410,707 
59,849,467 


179,831,684 


23,842,866 
155,988,818 


35,186,574 
11,958 


2,586 
9,372 


$10,000- $250,000- 


249,999(17) 499,999 


Canada 


number — nombre 


3,629 


2,093 
1,536 


3,445 
44 

36 
104 


3,094 
535 


dollars 


358,131,182 


306,529,079 
10,950,980 
3,294,932 
14,148,166 
22,650,138 
443,691 
114,196 


287,042,136 
71,089,046 


369,176,706 


358,131,182 
11,045,524 


286,540,400 
86,596,058 
110,944,833 
40,426,418 
5,587,498 
17,761,244 
25,224,349 
61,698,328 
15,909,379 
868,879 
11,422,921 
7,443,412 
26,053,737 
20,937,978 


31,382,535 
10,444,557 


9,979,533 


4,827,893 
5,151,640 


number — nombre 


5,498,489 
2,032 


415 
1,617 


1,103 


394,340,996 


334,053,852 
18,140,288 
5,154,018 
12,715,396 
24,277,442 


349,488,120 
44,852,876 


404,390,476 


394,340,996 
10,049,480 


341,951,986 


113,762,760 
121,581,814 
47,354,103 
4,308,205 
35,293,022 
19,652,082 


53,119,444 
13,314,727 
1,983,283 
11,107,320 
5,015,687 
21,698,427 
9,319,046 


17,436,365 
8,117,319 


9,666,373 


4,836,327 
4,830,046 


6,307,753 
1,344 


278 
1,066 


$500,000- 
749,999 


462 


280,202,233 


221,977,011 
25,306,953 
4,271,136 
12,125,073 
16,291,894 
230,166 


260,205,720 
19,996,513 


289,546,342 


280,202,233 
9,344,109 


245,086,891 


97,210,496 
77,298,645 
27,251,144 

1,928,640 
29,020,269 
12,377,697 


35,666,954 
9,409,141 
519,728 
7,361,912 
3,302,981 
15,073,192 
8,792,497 


13,104,361 
4,311,864 


4,986,284 


2,132,586 
2,853,698 


3,286,522 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, Statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1978 


$10,000,000 
$750,000- $1,000,000- $2,000,000- and over 
999,999 1,999,999 9,999,999 - Détail 
et plus 
No 
Canada 
number — nombre 
Classification des établissements 
233 349 264 AS MRotal des *etablisSements wossive sie eseyaletsrtetwleteitersraronsveto to bee eae eee Se i 
Classés suivant la forme juridique: 
14 14 ll 1 Propridtaives jut ques teyte xc esses eee etsitjars-cisc ea anode EAR EE ay 2 
< = & - Sociétés en nom collectif . 3 
219 335 253 48 Saciétes 7a tresponsabilite limitéess. 1.7.6 ect ee tne eee eee 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
182 267 175 26 Maisonsisimples (ebacheesicr.,c, sets iscsi sivnrraruetilo te hie ee eee a 5 
16 21 14 3 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............. 000. cece eeeuee 6 
11 12 20 4 NfaisonsTenwranpee tah oad rcsctsios vo eciretere ete tomter RAT REI net aes 7 
24 49 55 16 Appartements \(y compris les’ triplex) ./4..5...4 .ewe cunt e eee oo 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
228 339 262 49 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
5 10 2 - Réparations Mitte akeociasteatnel aera eatin eee en ener en eae Red 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
199,484,229 479,940,242 1,183,014,918 1,648,757,551 | Valeur globale du produit de la construction ...............c00ceeeeseeeees 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
145,242,240 331,458,517 673,910,197 854,953,927 Maisons simples: dé tach6es nc). mcievenss sence cities «n- ans Sree nates 4 12 
18,152,459 42,252,499 89,870,661 167,276,433 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............000 cc cc eevee ee 13 
7,981,246 17,908,062 85,831,150 226,287,956 NIAISORS OR MTABRED sv vine ck once enin cet eccretos nce ee os 14 
19,216,761 71,039,184 274,029,986 289,480,274 Appartements (y compris les triplex) ...<.f.0.6 0. ks wae enc ees co ee ees 15 
8,891,523 17,029,271 52,341,268 58,365,408 PaAtimentSsmon! Losidenticls .c Gacuiten cee hee rine ee eater cee cer) 16 
- 119,584 2,988,302 20,231,977 Grandes’ routes; chemins’ et ?ponts. sk Geert as eee 17 
- 133,125 4,043,354 32,161,576 Autres travaux de genie(9)) Yeti ki nn inns tee lacie hime ete mere ed 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
192,902,210 462,548,944 1,173,228,286 1,647,691,590 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
6,582,019 17,391,298 9,786,632 1,065,961 Reparations 1 nett ct tentonen ena samt ayaneie we eee ene om cabaret 20 
Etat des profits et pertes 
204,890,023 494,900,678 1,260,846,419 1,990,265,169 | Total des revenus d’exploitation ............... cc cece cece e eee eeneeeeeenes 21 
199,484,229 479,940,242 1,183,014,918 1,648,757,551 Revenusde: construction ce cunciccdcn oem eee beeen ee eee 22 
5,405,794 14,960,436 77,831,501 341,507,618 waubres “‘Fevenusts). icc csssssetales swan ek beesrn emer ee reer 23 
173,802,213 421,192,084 1,101,954,854 1,607,447,376 | Total des coits (directs) d’exploitation ...........0c cece eee e eee e eee eeeeees 24 
69,966,436 172,329,234 530,830,502 766,905,217 Paiements aux (sous-traitants <.c.o04 on00 ake aa eas ew cane 25 
51,685,737 119,301,809 241,088,248 280,049,587 Materiagy oii. cncxam ca muse ee ERD ek cs bomen Lene ek Meee ed 26 
15,840,732 37,904,671 63,823,864 74,881,843 Salaites(10) oi ucew oh oes Let mee Oe NLT Ee EE end 27 
1,112,917 4,648,750 13,449,051 19,980,416 ePraitements(U0)lsnax Sco warn claire a) eR eto eee eee 28 
26,566,943 64,780,745 200,778,422 380,793,800 Worraiis: sna cons ak vars ke on baka meats ORR Te ieee 29 
8,629,448 22,226,875 51,984,767 84,836,513 Autres ‘colts: dinecta ye kita Peek aaly ae worse wes bab epee mee eee cle 30 
22,244,345 61,407,050 135,705,770 248,636,878 | Total des cotits (indirects) d’exploitation.............00 cece eee e cece evens 31 
6,606,357 18,876,505 41,600,472 62,593,559 Traitements( 10) cain. occ. usces dias aia me watery > 26 oauepOaReae aS 32 
113,018 725,422 1,104,728 1,806,270 Créanices. IT6COUNTADIES x.o% nso ce eer Ok hee aoe e oe ey ce oe 33 
4,909,524 12,967,303 36,998,839 92,990,418 Pinancoment i o% anak wae ics ane aes See trek et ka Mae EN meroee 34 
1,711,776 4,218,375 6,794,189 9,244,218 AIMORSSE MONAT hiss cis heehee haat remain ee OS, ony bree ee eee 35 
8,903,670 24,619,445 49,207,542 82,002,413 AUTOS COUT ITGITECES rovers Wer aatePeetetensiepaererie Oe tree elned creme een ae 36 
8,843,465 12,301,544 23,185,795 134,180,915 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impéts...............000ee eee eee 37 
10,711,852 21,140,352 42,004,050 141,631,192 BG b Gees th hss eh ono 8 Sa ed nee MOET Re Se Eee Ree eee 38 
1,868,387 8,838,808 18,818,255 7,450,277 Dertes (run oan ca ea he thane nw eh cele eimamne ens pa ein oe ean 39 
Dépenses en immobilisations 
1,505,050 4,757,109 29,410,904 119,526,431 | Total des immobilisations .........6.6.0. 00 cece e eee eeees 40 
913,335 2,436,441 5,174,829 3,521,455 Machines: 6ét Jéquipement: neuifss as,5.47 jacais...ca.de hc ae aes tt case 41 
591,715 2,320,668 24,236,075 116,004,976 Batiments*et; ‘autresstructures neufssi5..; 22 us. ues gon cies ee 42 
number — nombre 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
1,852,654 4,281,463 6,931,420 7,028,273 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés..............00eeee eee 43 
474 1,170 2,460 3,697 | Total des employés a traitement ........... 000 c cece cece eee eee eee eens 44 
55 241 657 827 DIR CCESY vty Laces ie eh sean aleiete OIA oypiaalenaal PRO cual Th end elel dale hag eee 45 
419 929 1,803 2,870 Bbdlikectal.ctree Nalans Scteci Wete cnickacpeceistaldd aaversietatie dealtlee eanamereeereters 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


No. 
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aorADN 


43 
44 


45 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1978 — Continued 


Item 


Establishment classification 


Total establishments ...........02ccceeececccescecececers 


Classified by legal entity: 


Solemproprietorshsp) ria. or ere tere reels oterereay Siteheuricnelaar 
Paririersbiip ein tails ais oy cles eae o'r Mikel see av saa 
Incorporated company .........-..200et-ee cette ene 


Classified by principal type of construction: 


Single detached 5c)... aeieeiee eyes Senet 2 alee ols 
Double (duplex, semi-detached) .........--..++++0-05: 
RROWAHOUSIN per e mmoniaties Gc hate esre eke lele estou scons 
Apartments (including triplex) ..........+.+-ss+2000 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repair construction .........020ceee reeset ener eceees 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output ...........seee cree ee eee 


Detailed by type of construction: 


Single detached mere cists eles papain cece crane eels ce 


Double (duplex, semi-detached) 
ROW ho USIii gi. seen ce eyes «ess wfaseniataae 
Apartments (including triplex) 


Non-residential buildings 0... 65 cen >neunrn ners eres 
Highway, road and bridge ........-+-+ssseeseeeeeeees 
Mthen-enpineenime(y)iees het erie ra cndere ee Mteretee y ereteeiese 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repair Constructions cris +) s/t cue, crrsviee e's eta loth Piste e etfs = 6 ee 


Total operating revenue .......... 5. cece e een e eee eeeeeees 


Gonstrietion revenue rs ai screls ose eela re npwlerectivinteiobers ais 
Mihersravenie(S) ster sere ctentan sire seve otevarke arsenals teet tetera 


Total operating costs (direct) ........000eeee eee reeeeeeeee 


Payments to sub-contractors .........+eeeeeeeeeee eres 
Wiatientals oe rusciemeioe ee wie odes uci ste veo insta tebera Lopate 
Pee 8 (Renna ner a oR RNR hte EI ARIE ep oP 
SATARIOS UL) hee coors sorua ani ma utbere rime areraele ayriay roa aes 
DOL nie ae sp an Rca see era SoU SE ODD ar nner 5 


Total operating costs (indirect)..........ee cece eeeeeeeeees 


Walaries (lO) sccm ciedes ee eke leew irtalarterare\ ata Sona haat 
Lov GTN peer ree Sat on tin ke or MORRO EE DSO DO OTOL OONS 
LOFTY Yet eae Ser oe a per h ENE Ce Nae MeN Re NceerT remeay ea 
DetrO Gia tiOnn crapetat coe cxcerp lessee exe's oo) fain cr ain, cei tarye oyun atte eas 
Other dndirect costs: 5.2. eam cues wie nelies Meee aare ee Le = 


Total capital expenditures .......... cece eee ee eee eneeenee 


New machinery and equipment ..............-++es00: 
New buildings and other structures ............++--5. 


Labour characteristics 


Total hours worked by wage-earning employees ..........-- 
Total salaried employees ...........ccceeeeccccecceseeces 


IIT d ae So eeodnete CARO CUeD a AOS or CRUMOS DDE ea Sie 
Ihiehivera tras shahe Su souneonGe oaeoDoopuod Mineo non one 


See footnote(s) at end of tables. 


Total 


Gobuiedes Subco 451 


ARcwesiaaccocar 134,593,631 


READ TISEA OHO 95,575,465 


2,929,332 
5,049,680 
22,239,226 


a IE PT a 6,966,048 
PRO RAN STA Cg 478,496 
pare pumrtecn Sopa 1,355,384 


124,901,195 


Pests ote 9,692,436 


Prayers ein eleisfe wee] ate 137,790,486 


Rave SS ann 134,593,631 
Parente ane RG 3,196,855 


eee ere sim elena etae) wai 117,378,020 


Reapers eae 37,015,696 
Rae OIA Atay 44,412,516 
Bes SSNS Wty eae 21,289,753 
Heme Ee. ont 1,574,229 
sayahaig nim tate So. 6,045,982 
Me ete Eee 7,039,844 


Abosnasssosbipne 17,239,650 
Piakds Scere vert 4,661,122 


cei ies OP 2,209,176 
Lc tacded oA. 6,646,346 


sisisfaterarsieteralarendiaia 3,172,816 


hxstae ral apnea reals 5,249,568 
CER eect. 2,076,752 


Sanirenureccanc 3,067,595 


RenePr avert n RE 1,542,127 
shires is mea ee 1,525,468 


prcidtaveretareteteroteeiate 2,942,400 
ShivssHticnutvadac 437 


Rowe ones. 8h Sade 89 
Shy BNO 348 


Nfld.(13) 
T.-N.(13) 


P.E.1.(13) 
j.-P.-B.(13) 


N.S.(13) 


N.-E.(13) 


Atlantic Provinces — Provinces de |’Atlantique 


84 


24,163,064 


14,111,953 
119,403 
697,938 

8,495,647 
738,123 


22,920,063 
1,243,001 


24,532,228 


24,163,064 
369,164 


21,744,665 


9,331,699 
6,696,876 
3,802,349 
346,481 
689,649 
877,611 


2,649,994 
936,242 
33,434 
394,478 
412,997 
872,843 
137,569 


750,168 
612,599 


498,433 


250,743 
247,690 


517,192 
92 


18 
74 


number — nombre 


27 


dollars 


8,156,665 


5,751,873 
366,504 
741,128 
821,820 
475,340 


7,400,758 
755,907 


8,275,181 


8,156,665 
118,516 


6,823,341 
1,773,218 
3,167,203 
1,129,232 
44,727 
389,227 
319,734 
1,136,330 
238,850 
14,945 
292,273 
186,082 
404,180 
315,510 


350,174 
34,664 


424,134 


100,177 
323,957 


number — nombre 


167,238 
20 


3 
17 


164 


§5,620,295 


37,303,262 
1,811,613 
3,098,152 
8,726,816 
9,846,572 

478,496 
1,355,384 


50,592,031 
5,028,264 


56,640,581 


55,620,295 
1,020,286 


48,189,430 


14,898,094 
17,092,906 
9,010,132 
825,983 
2,647,440 
3,714,875 


7,156,009 
1,904,664 

216,243 
1,168,402 

700,987 
3,165,713 
1,295,142 


2,042,000 
746,858 


1,132,847 


615,009 
517,838 


1,171,622 
178 


40 
138 


N.B.(13) 
N.-B.(13) 


176 


46,653,607 


38,408,377 
631,812 
512,462 

4,194,943 
2,906,013 


43,988,343 
2,665,264 


48,342,496 


46,653,607 
1,688,889 


40,620,584 


11,012,685 
17,455,531 
7,348,040 
357,038 
2,319,666 
2,127,624 


6,297,317 
1,581,366 

155,559 
1,447,672 

909,110 
2,203,610 
1,424,595 


2,107,226 
682,631 


1,012,181 


576,198 
435,983 


1,086,348 
147 


28 
119 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1978 — suite 


Fe $1,000,000 
$10,000- $250,000- $500,000- $750,000- and over(13) 
249,999(17) 499,999 749,999 999,999 


oF Détail 
et plus(13) 


Atlantic Provinces — Provinces de 1|’Atlantique 


number — nombre 
Classification des établissements 
307 81 23 13 27 {otal des: etabhissements: iiss: tesa aad oared dalaae se dvvaacaid dd 2 KP 1 


Classés suivant la forme juridique: 


184 i 3 1 1 Propriétairess Uniquesi sania dt Armee ed cane Pha cet Mee ee 2 
= <a es he a Socwétés en ‘nom collect 4.4, sepa cca saddens Alda ends ce eee eed 3 
123 74 20 12 26 Soelétés a responsabilité Mmitée: «223.66. scs- 2 MAE ae Oe 4 


Classés suivant le genre principal de construction: 


306 80 22 8 16 Maisons olitiples: GetaOnees : oi.c ico istis said ee evar w datas HIN So 5 
- - = 1 1 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............0 0000 cece eee eee 6 
1 = - 2 2 Matsonsxen range anes % dace tied, act, tain Weta tanga bape cha Mae. he ee eeNe orecvor’ 7 
~ 1 1 2 8 Appartements: (y compris’ les: triplex): ....0 ote, deine Mine e en detneiiae 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
279 80 23 13 27 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
28 1 - - - Reparations: vxlntdetineces tana haste PA ae Cee a ate ee ee ee 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
29,900,169 28,701,771 13,257,657 10,763,342 51,970,692 | Valeur globale du produit de la construction ..............eeeee cece ese e eee ist 
Détaillé suivant le genre de construction: 

27,279,354 27,355,461 11,577,144 5,179,849 24,183,657 Maisons: simples: détachées soca csans as nck hehe na erorandta, -vatetavere Mave’ olaraneteteee 12 
566,616 535,861 541,825 396,547 888,483 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............ cee eee eee 13 
268,679 - - 1,750,254 3,030,747 IMaisonsiram yrangee) ects hayt shar taid tai ban svat esy ag oetels/evrhsy 2 eden erates retey Peete. 14 

96,919 255,953 507,355 2,255,003 19,123,996 Appartementsy(y compris) les triplex), /.< i trdise st. aatsrva aiatertonstoecieict eeataye 15 
1,688,601 554,496 604,631 1,181,689 2,936,631 Batiments non)-T6sidentiels's oxic cneiele. cuscs tse xieie.Pebe Poona navvsraenenctcte tela tar 16 
- = 26,702 = 451,794 Grandes: routes,.chemins: eb ponts: . dvacecu <1 «jtenmroess talc: Meterclcln te Pereratatas 17 

- - ~ = 1,355,384 Autres: travaux. de. 26nie@) .d0 cc hid cs Ging da meaes Ape eae eetae ey See 18 

Détaillé suivant le genre de travail: 
24,808,098 27,520,885 12,562,495 9,788,598 50,221,119 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
5,092,071 1,180,886 695,162 974,744 1,749,573 RE PALAUONS neon eseeicreyceiel Hueiescl a Craps. sl ie ist eva ays Mave von sys Hera even a nyeoReS haat teat 20 
Etat des profits et pertes 

30,555,715 29,155,304 13,944,910 11,208,219 52,926,338 | Total des revenus d’exploitation ......... cece cece cette eee e teense eens 21 

29,900,169 28,701,771 13,257,657 10,763,342 51,970,692 Revenus: der construchiom een <cie ssers es) see tic) ho che tec) cheesecake rane ete 22 
655,546 453,533 687,253 444,877 955,646 IUETES TEVEMUS(S) Gil Seve Sree sites eh eee sate Woy el ad aie aa, Wis ayo Re neon pete 23 

24,354,532 25,278,972 11,472,074 9,623,544 46,648,898 | Total des couts (directs) d’exploitation ........ 50. c cece eee e eee eee eens 24 

5,476,607 5,762,874 3,005,036 2,384,310 20,386,869 Paiements aux «SOUS-CLAICATIES 4.0.6 1s-<. « sie w ew Harelereve ct evens eate ees otis Popa stenea at 25 
10,914,295 11,075,606 4,587,964 4,119,823 13,714,828 INU EYSUUS\Ub GON ep Eee RRO Teen AAP RECS TER eC CROCCAIC TORRE Cm eo sre ORCAS 7 5 26 
4,924,345 5,950,570 2,484,225 2,351,700 5,578,913 Salaires (10) 2 ceca vcvesclovers stein ss Oe a tersin oy riofa-e ay drelie Crete see wie ace See 27 
515,526 360,183 181,195 72,720 444,605 Mparternents E10) ).-<aiea re sia ee masteretareew ersteuseeree dich e ese Ni ehelabetel Alec teens 28 
557,430 1,232,804 603,491 346,936 3,305,321 Rye ehset ees cae Ry RO ROI SRS oar Wee TER ROS CO OT ae aor ORAO UIC hoo cde 6 29 
1,966,329 896,935 610,163 348,055 3,218,362 (Aurtres: COUtSs GIFE CUS cae eye wee ane bry. a iclera sta eoetan stata ies mln om ete etre titer else 30 
4,928,289 3,303,389 2,144,303 1,020,334 5,843,335 | Total des cots (indirects) d’exploitation.... 1.0.0... 4c eee eee eee e eee e ee eees 31 
1,353,745 1,075,600 615,531 272,319 1,343,927 PP AICONT TAGS (11/0) erecve ea rays rm Sewn forsee pars Meet ie lellecal s Birara Pavmya coe cae st sabe) a) a eke agree er 32 
39,969 102,791 3,123 25,525 248,773 ETEANEES LATTCCOUVTAD LES ee rayasuene ony ers iv eee ecerelevelnvs chelel ietet is Aleem tane ete ate 33 
880,061 433,241 443,712 153,526 1,392,285 UTES) VAT Ad AS era SEES) ce ESO eNO HOS TC SOR OME ITE oun es che od 34 
674,634 516,962 327,100 246,409 444,071 IATAGTTIGSe MENU s seule eee ooeie foes we Smeets esa) me ©) 26st ern) nny Sat = oto Ee 30) 
1,979,880 1,174,795 754,837 322,555 2,414,279 Autres <COUts  INGITECES: eric > Khoon cides ere eee eyes Seg earmaeRO Meee al este ob tenets 36 
1,272,894 572,943 328,533 564,341 434,105 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts...........--eeseeee eens 37 
2,216,108 1,054,571 (14) (14) 787,394 | SPAT CUO ries an a CEERI om ETT OS er CST ACA NOS oO 38 
943,214 481,628 (14) (14) 353,289 dy ACC an reg 4 Seo OAR POLO. we OR TO Oe ero cra cian ea CMa 60 ow) 
Dépenses en immobilisations 
692,866 1,120,393 699,043 122,299 432,994 | Total des immobilisations ...........-00e cere eens RIG DEGGIE: GOR On 40 
345,220 555,522 239,788 65,098 336,499 Machines et équipement neufs .............- 2600s eee eee eens 41 
347,646 564,871 459,255 57,201 96,495 Batiments et autres structures neufs.............2. sees eee ese e ence 42 
number — nombre ; 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
755,249 829,208 349,877 321,295 686,771 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés..........20+0-+eeeee00% 43 
160 117 45 26 89 | Total des employés a traitement ........ 6.000 c eee cece eee eee een eee eens 44 
30 29 8 4 18 1B) bYave  eeg o OO OAD Sie ao od TN Ao GUL o Srecn CeO Oo Cs Sip 45 
88 37 22 yal Indinects ei cdcneiek cece adr eanGeun cia aotieise Taek aioe Sea apnea 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


No. 


mor 


foo hormonal 


11 


43 
44 


45 
46 


TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Item 


Establishment classification 


Total ‘establishments <.(5.4< en /arcere © aleiv sels) ove,cieleleie.els ciesy 1s) okeleeke 


Classified by legal entity: 


Soles proprietorship... ng << an actos ae isn 
Rartnershipy as seer aon eran s/c etalamtian ace aan erent 
Incorporated company as ccs s+ 52550505 debe center 


Classified by principal type of construction: 


Singlendetached & oc. acticts.as sieqamiars a a atsiaiets sess ae ee 
Double (duplex, semi-detached) ................02005 
Rows housings ss anie eae ane rer cusiee ainesntes rien eee. c arr 
Apartments: (including triplex) .. .-Gediaie-aek eiearau « 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repain constructions. «2 vats cmiciet nace s atnuie ener 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output ..........-..00-ee eee eee 


Detailed by type of construction: 


Single detached 5. csr-waceaecs sisne-seosis ess oe x TOOT 
Double (duplex, semi-detached) ..............00000005 
ROW MNOUSIO ee wei mete te are tabe clan's Ascnipen erie se 
Apartments’ (including triplex) ... (0c ene. as aed: 
Non-residential buildings si. 0c ove sces seer enine 
Pighway,, roadand (ridges, Giz.c:-.s.c ys atehvereveets Ala eaeent tats 
Othersengineering(9)) Ge cess «nao eos Ney ele ee oe Reet valdees Bike 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repaltxconsrruction, +5 et s.10 hacen an KONE ame ETT aE Se 


Income statement 


Total_operating revenue isis sina c-vn oss es wane eeetceetae 


Gonstriction .F6venues (423.5.5015.01 oilse os 6.0 5c eee 
Other*revennie(S)), ees hie ccd seem o es jee ce hetoeen baa 


Total operating costs (direct) <<)5.<\s sieieis -.< sbolanetelesteietatets, Saray 


Payments, to, sub-contractors, .... «+. .0.ra0 nwa ahten 
Materiales: S3.cee ee eee eee pices sumac a ceemeaas 
Wie es (LO) Ea Arex aiesags mrarsys ia ve ayesha; atti Sia Verges ing ale eat 


Sandie re. mas emaraes ceed ee oar save. cbs Aga eta Re 
Othenidirect.coster na wadaNe kos en ee ages saeco cs ee 


Total operating costs (indirect) ........2.00eeeeeeeeeceeece 


Salaries (lO) Si sens tc ess sete art le Rite RCE eee 
Baditdebtssetotaes hea apam sae actlggeaey oe sensu ce emeS 
Binancicerers cok eeaghncrsy kava meulenecad rp ammpe See Ses 
Mepreckatwonud -. secrssine ore cast qi kha ea eee hates 
Othertindirectycosts:. <2 40 52..086c\.6o0ccs0 soe ae eee 


LF 0S 0) ear ets Se eT soos SEA A BE eS Es PS 

LOSERS Agia be oes 2d eee ee Ae aoe ce aa eemiea ee 
Capital expenditures 

Total. capital ex penditires ais <0 a:5:aheioiesn mye a \avo\abaiare aie osoiolalainvel eke 

New machinery and equipment ..................005- 

New buildings and other structures ...........0000005 
Labour characteristics 

Total hours worked by wage-earning employees ...........+ 

Motalusalaried employees i ie/s n:(6' jo ate ajateleze io ain See petatadsteiete cfeid 

Dikechiee rete ose Re Ansty pees ole Gaveieielec emi eters 

Indirect ncistceiec soe pence gece ca bnek <a eee 


See footnote(s) at end of tables. 


Canada and Provinces, 1978 — Continued 


Total 


609,700,970 


379,606,604 
69,747,390 
20,114,273 
96,513,126 
39,034,257 

4,067,944 
617,376 


569,163,699 
40,537,271 


631,981,564 


609,700,970 
22,280,594 


$42,702,351 


229,515,828 
188,190,180 
56,718,176 
6,890,127 
35,365,509 
26,022,531 


69,766,948 
23,144,484 
629,325 
13,999,184 
4,849,583 
27,144,372 
19,512,265 


29,662,112 
10,149,847 


8,506,953 


3,777,663 
4,729,290 


5,215,867 
1,760 


POG TS oii 371 


1,389 


$10,000- 


249,999(17) 


Québec 


number — nombre 


452 


120 


dollars 


53,305,481 


39,853,529 
3,712,400 


5,815,576 
3'923/976 


38,116,843 
15,188,638 


54,643,344 


53,305,481 
1,337,863 


43,065,825 
11,501,828 
19,315,908 
7,273,968 
852,792 
851,023 
3,270,306 
8,602,259 
2,619,488 
148,739 
1,227,251 
986,452 
3,620,329 
2,975,260 


4,705,429 
1,730,169 


1,966,581 


796,033 
1,170,548 


number — nombre 


776,657 
298 


60 
238 


$250,000- 
499,999 


219 


80,921,851 


60,591,948 
8,480,407 
3,009,591 
4,297,136 
4,542,769 


68,498,938 
12,422,913 


82,831,985 


80,921,851 
1,910,134 


70,648,147 


23,663,161 
28,600,028 
9,902,225 
960,587 
4,186,141 
3,336,005 


9,522,397 
2,868,541 

104,109 
1,763,752 

925,457 
3,860,538 
2,661,441 


3,829,731 
1,168,290 


1,744,533 


779,905 
964,628 


968,448 
292 


67 
225 


$500,000- 
749,999 


132 


79,294,736 


58,681,675 
11,155,408 
837,263 
4,008,522 
4,611,868 


73,998,017 
5,296,719 


82,087,837 


79,294,736 
2,793,101 


69,593,916 


25,820,301 
26,858,221 
9,453,109 
516,512 
3,583,932 
3,361,841 


10,394,664 
2,765,469 
35,078 
2,361,477 
682,842 
4,549,798 
2,099,257 


3,418,982 
1,319,725 


2,122,726 


1,025,842 
1,096,884 


903,967 
222 


26 
196 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises genérales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classees suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1978 — suite 


$2,000,000. 
and over(13) 


$750,000- 
9993999, 


$1,000,000- 
1,999,999 a 
et plus(13) 


number — nombre 
Classification des établissements 


67 102 45 Mlotall. des -établissements) ieisjrisleie csereeo nevi pie win aisaid sik apreeve metre Marte 1 
Classés suivant la forme juridique: 
8 2 - PFOpT bales UNMIGIES arcu wea eriaing sy sre Mesdahoine GEREN IOS ees 2 
rs DOCIEHES Cr MOMMGOUECEIL vere we're frie dye iecs sc advte wigan 0.8 sie ee RRP AUER Re 3 
59 100 45 Soelétés a responsabilité Wmitee 2 5. ise alas ns cia aay ep oter vaaleyrceaerende 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 

53 84 24 Maisons,isimples: détach@ests ccc -.sscs's. 02 gies Ge ae no od RO eer 5 
5 4 5 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ...........2000000ce eee eeeee 6 
2 3 2 NISISONS OF PUMPOO AL esis sous tries Spee 2 eel elaine Meee es eee wee 7 
7 iil 14 Appartements, (y ‘compris les triplex) ......d;saeyd.eishe ie) seinen mere 8 

Classés suivant le genre principal de travail: 
63 100 45 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 2) 
transformations). 
4 2 = REP Ara tions ee ec tz tse sedan den eds sate Ns er LETS aed Ew os ns eae ee ee on 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
56,769,256 135,190,308 204,219,338 Valeur globale du produit de la construction .............-ceeeceuee eevee ll 
Détaillé suivant le genre de construction: 

40,396,440 97,037,660 83,045,352 Maisons isimples: Gétach@es ses ixs.5cys\0 xo: 9.5 athe vetoes eget s ia asa eo Meena RE 12 
6,761,419 14,744,109 24,893,647 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ........... 0.000: c cece eee 13 
1,731,709 5,420,432 9,115,278 Maisons:enj angee cio neie caine oye eye Con oe sie AOE RA RIO 14 
4,939,641 14,856,813 62,595,438 Appartements: (y compris Jes: triplex) <1. -¢. styrene shoe eae detik sine yeneye ee es 15 
2,940,047 3,073,891 19,941,706 Batiments. hon résidentiels «io <6..5 ae ses 05a aka a Cessna 16 

- 57,403 4,010,541 Grandes rowtes, chemins et. ponte oi sic us 2 ngaee bese bag. gaurantee il 
- - 617,376 ‘Autres. travaux’ de. gémie(9) 25... srcssia 556,002,540 iecsrs wee Ug emu an: fotaye Eee 18 
Detaillé suivant le genre de travail: 
53,607,232 131,696,920 203,245,749 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
3,162,024 3,493,388 973,589 RAW a rations tks. shi aciad entre acount marasesa eve arysisgecreaose ea tg ne eae ree: 20 
Etat des profits et pertes 

$8,038,562 138,659,014 215,720,822 Total des, revenus, d’exploitationm s5.5.0.0.<.6, <ie;0,515 o11,5,5)0\0 8. 5 eield oisyhiv nia falolaialein ol wlaly 21 

56,769,256 135,190,308 204,219,338 Revenus. de: construction. cc.e0 eyes aie ieepoe op oon ake 6 RAS te ewer 22 
1,269,306 3,468,706 11,501,484 Autres SreVemtis(S) ys cc heveesccepacecs Yacoye covered ary iru, 6 aie <oitts aus sx ve so PONS PANO hee eae 23 

48,701,588 117,643,193 193,049,682 Total des cotitts (directs) d’exploitation ...........0es cee e eect ete eter neees 24 
19,387,545 49,374,986 99,768,007 Parements, aux sous-traitants x...) 6.2.0 <.:.3;.0)c a Rae eee ee eens 25 
18,055,854 39,375,975 55,984,194 IMSEETI AUS ieliuoyhs sie icceacterhoesechs feasts cauccasets east t ccatbeie s suerte hee eR 26 
5,253,025 11,261,575 13,574,274 RD SP ANOS NY ase Nera oes ce te Joes ees yaracele as eI SESS Ar RIA Rs nie aa 27 

297,577 1,457,876 2,804,783 Prartementts (EO) 5 s,. cxsisarsctosfesaceue tunis cessecameuayses Giateiauclagoycss tls, s eee eee 28 
3,441,761 11,235,171 12,067,481 RENT AI G8 duc ssetessstene toes fogs cosh ence us foun ene anak be Coke doystietecle aera he ORS 29 
2,265,826 4,937,610 8,850,943 Autres: Coats 1Girects joi. csscsisuregesie eatieye aisle grievance wine ake Re 30 
6,409,517 17,232,425 17,605,686 Total des couts (indirects) d’exploitation...........0ce cece e eee e eee e eee eees 31 
2,274,766 5,987,815 6,628,405 Traite ments (UO) cocais.s cyscsis 6 sy ninisisca vee iaba mysas asta spss ee Re 32 

21,343 102,024 218,032 Eréances: ivrECOUVLAles bao. <:sje cese)ose2icheobs 1a (ois /> acssuaie aaneselle mceysi= pee eT ee 33 
1,230,538 2,972,483 4,443,683 PI ATACO STAG bo ood dais ase Teena seye fas Gas hes ve Seip Bs sata ease Leto LSteN Scioto aaa 34 

433,634 1,031,143 790,055 PATAOR CISION ox coie ce oss is feee oom Se win a 2d Seiad hl el sea CARL NE = 35 
2,449,236 7,138,960 5,525,511 Autres Cots i Girects ose ve aed case ta ve iepese coyassas leds ce ie aye area en RE 36 
2,927,457 3,783,396 5,065,454 Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impdts.............0 eee reece eens 37 

(14) 6,862,782 (14) GWEC are cae sates As gece os aye pet pe Wace ou epee uae eee 38 
(14) 3,079,386 (14) Lue SWEAT COM eNO ROE a an SOME Ae am OC Oud fri) 39 
Dépenses en immobilisations 
266,130 1,882,376 524,607 Total des: immiobiliSations 46:3. 5j0,scareceyscezegsex sc scads,0.0c0ce38 (oye sR ere Dees eters 40 
171,605 842,014 162,264 Machines jet équipement neufs):..<..:<2.-,<). stevarsiapeagons: ora ehtbiaiaee eae © 41 
94,525 1,040,362 362,343 Batiments, et, autres, structures. neufsjamicr chs vtounten, tase ucbleniners seep = 42 
number — nombre ; 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 

440,493 979,107 1,147,195 Total des heures travaillées par les ouvriers salariés...........-.20eeeeeeeee 43 

150 371 427 Total des empleyés a traitement .......... 0. cere eect erect nett ene ee enes 44 
10 71 137 DROS acess ests nor ww charene ue eat cepts ose sesaicsevelengetings anatase rs ee CCE 45 

140 300 290 WNdIPe Cts ccecccvetes weyennfares ciekas Sot ensyagsces Teseshs suey epedeeteee a eualare detrei eae eae 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Canada and Provinces, 1978 — Continued 


Item 


Establishment classification 
Total establishments .......c00cccecee serene eeteeneecesercacesccseccecee 
Classified by legal entity: 


Solesproprietorslitp es e.cyerei<tetetes saree even oie oe Ge were eee store settee «Reese 
Partnership: sc so ie ae cc rieeir aie eee ere e investi cioiehs airtel otevavete et hehehe 
Incorporated company ...........s eee ener reece reenter ence eee 


Classified by principal type of construction: 


Single detached’: £.5.<.2i5 csr /steretcron piers slate reiisteere efetelctale ae ereteys) te oie ereite 
Double (duplex, semi-detached) .........-...- see esses cere eee eens 
Row? WOUSIIe sh sate oie ee teeccis fe = eluate ats aia olatered laters se mater een Pees eee 
Apartments (including triplex) .........0+0. sees eee eee eee rete 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Repair (construction: sc onic leer ove ye oeleie meee seit earn nw elalera ele ereere 


Characteristics of construction output 
Total value of construction output ........6 66 eee cree eee eee e eee eee eens 
Detailed by type of construction: 


Single detached of apersscecarelerot sees se «nie Melee tetera sea eatenn ote sess 
Double (duplex, semi-detached) ........ 00.0: ee eee e eee e reer eens 
RO ws OUSHITe sarees rstermlerataze a hye rla faces viata no tayo ance Calle See Penenctera fata ane sae 
Apartments (including triplex) .......... sce ccc eee eee e eee eens 
Non-residential buildings \.5 22) ener cs ns sctep hey sinie tite ee get ere ete lwiars 
Highway, road and bridge ......-.....e essence este tees n ence enn ees 
Other engineering(9) o5.. 6 canes cases ones ie ae nie sd otic serewines 


Detailed by type of work: 
New construction (including additions, alterations and 


conversions). 
Repair construction <6... 0... ss eset et eee eos eens peeeeuvereyin ean e ts 


Total operating revenue ...... 2... ce eee eee eee eee eee eee eee eenneees 


Constriletion VE VER Ge 641.6 src reenans kare sae re ecole ae tere te 
Other ureve Wel): sya ch cate acs cota shea Pafa erate fanart arate ote tetehee eee tenet me ett g 


Total operating costs (direct) 2.0.6... cece eee eee renee teeter eee eee neee 


Payments to sub-contractors ...... 606s e cece ener ene eee eens 
Whatertalat cz cece ctoiistehete ste abetcrevs. otalatoveye loeb ahaha late rovatnee detects cc tale tris eerie n aera S 
NW eieres (1.0) vx coca. atotstetans ate anttars Uravavatn avobaters avn ete iols envednda fobs tea Sistenrt pene te A 
STAT TE (LO) sh etree te crete fo me ovate fe towns tava se tee Patelatatate cena eatetatte te teya tens eter svenetceetistar 
Wand! 276 neice ee 

Other direct costs 


Total operating costs (indirect) ..... 6.6.0 sseeee eee eee eee e eee e eee e erences 


STE Ty ClO) eee ee Pee TT ener ara rar ec toc Se 
Bay ASU ice cra ca tos Pete te car satn fale atatin are {2 raraahy lob ten RORMene UM erar eet tamer ora 
FOUTRATACUILE, os hese cafes stoped Pate ielovererottene state eTalstafatalotafouata tele leves abet ara tenses ees t= 
DY 0) 2G) WINONA OArcd Aen pe GASUEOCOGERO DAN AG SOON UC Sar oD mains ait 
Other indirect icosts ric. serene yeh ois ratenlers ehain folate alate eee Meron e em alee 


Total capital expenditures ..... 0... ec cee rece eee teeter eee eee e een enans 
New machinery and equipment ..........00 0c cee cece een ete eta ceeees 
New buildings and other structures ..........0see reece eee e eset ee eees 

Labour characteristics 

Total hours worked by wage-earning employees .........-+++eeeee eee eeeeee 

Total salaried employees ........ cece eee e renee een ee eee eet e eect eeennnes 
JD as GAS AA AOS AEA ROC OORO DD Gren Ano nan MOr eo rbo Bomeroe ts Soi 
HVS Seb where al cre eta et ata Stat tana Gialato gt gfe are etal SEAR ait erate ae et a 


See footnote(s) at end of tables. 


Total 


2,121 


1,771,643,412 


960,577,067 
172,406,815 
223,660,092 
297,661,748 
64,479,026 
18,550,195 
34,308,469 


1,692,900,294 
78,743,118 


1,962,815,015 


1,771,643,412 
191,171,603 


1,611,173,581 


739,385,743 
356,789,657 
87,578,072 
16,875,831 
323,088,976 
87,455,302 


252,110,439 
62,910,074 
2,622,967 
70,335,280 
14,024,293 
102,217,825 
99,530,995 


130,509,938 
30,978,943 


82,845,570 


9,163,760 
73,681,810 


11,429,592 
4,515 


898 
3,617 


$10,000- $250,000- 


249,999(17) 499,999 


Ontario 


number — nombre 


1,270 


1,031 
239 


dollars 


122,168,102 


99,029,049 
5,126,627 
2,933,356 
5,587,837 
8,981,191 

395,846 
114,196 


89,534,706 
32,633,396 


125,681,344 


122,168,102 
3,513,242 


97,388,044 
30,218,788 
37,868,494 
12,800,240 
1,903,526 
6,089,205 
8,507,791 
21,095,842 
5,443,629 
387,724 
4,184,343 
2,363,998 
8,716,148 
7,197,458 


10,952,220 
3,754,762 


2,914,774 


1,485,740 
1,429,034 


number — nombre 


1,987,200 
778 


177 
601 


387 


356 
31 


137,999,730 


121,112,182 
4,174,224 
1,666,057 
1,039,171 

10,008,096 


120,504,561 
17,495,169 


141,664,367 


137,999,730 
3,664,637 


119,592,665 


40,808,700 
40,232,256 
15,042,534 
1,573,514 
13,910,951 
8,024,710 


19,895,248 
4,752,197 
343,388 
4,739,335 
1,708,136 
8,352,192 
2,176,454 


5,823,570 
3,647,116 


2,627,324 


1,279,718 
1,347,606 


2,292,675 
476 


99) 
377 


$500,000- 
749,999 


160 


97,483,800 


77,384,215 
9,185,985 
1,633,736 
4,123,117 
4,953,283 

203,464 


86,544,724 
10,939,076 


101,156,298 


97,483,800 
3,672,498 


85,642,240 


34,658,825 
23,137,912 
8,147,432 
668,459 
14,401,665 
4,627,947 


12,787,072 
3,323,878 
256,213 
2,803,734 
1,020,127 
5,383,120 
2,726,986 


4,469,822 
1,742,836 


797,956 


390,751 
407,205 


1,080,201 
285 


47 
238 


$750,000- 
999,999 


78 


67,351,367 


49,991,630 
4,781,412 
2,285,845 
9,039,308 
1,253,172 


65,672,274 
1,679,093 


68,694,307 


67,351,367 
1,342,940 


59,151,657 


24,991,162 
14,894,482 
3,685,815 
339,092 
11,820,867 
3,420,239 


8,184,753 
2,477,305 
57,860 
1,942,892 
426,161 
3,280,535 
1,357,897 


2,538,257 
1,180,360 


$19,174 


381,038 
138,136 


445,106 
161 


18 
143 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1978 — suite 


$1,000,000- $2,000,000- 
1,999,999 9,999,999 


Ontario 


number — nombre 


111 93 
8 6 
103 87 
82 62 
8 4 
3 10 
18 17 
106 91 
5 2 

dollars 
153,557,886 410,254,477 
106,973,624 223,938,817 
13,799,010 28,775,826 
3,778,805 46,278,539 
25,158,170 94,839,857 
3,732,758 13,285,309 
62,181 539,394 
53,338 2,596,735 


144,425,860 403,922,253 
9,132,026 6,332,224 
158,750,599 464,807,592 
153,557,886 410,254,477 
5,192,713 54,553,115 
135,016,751 396,600,651 
54,567,401 194,924,438 
35,978,260 75,138,710 
10,292,020 17,269,669 
1,033,391 3,771,209 
24,888,152 83,689,463 
8,257,527 21,807,162 
20,414,998 61,770,559 
5,123,116 15,150,870 
231,675 362,543 
5,419,612 19,188,581 
1,232,217 2,776,166 
8,408,378 24,292,399 
3,318,850 6,436,382 
6,337,952 16,778,616 
3,019,102 10,342,234 
799,590 16,585,236 
507,168 2,582,692 
292,422 14,002,544 
number — nombre 
1,333,857 2,114,326 
331 893 
54 208 
277 685 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


$10,000,000 
and over 


et plus 


22 


awne 


782,828,050 


282,147,550 
106,563,731 
165,083,754 
157,874,288 
22,265,217 
17,349,310 
31,544,200 


782,295,916 
532,134 


902,060,508 


782,828,050 
119,232,458 


717,781,573 


359,216,429 
129,539,543 
20,340,362 
7,086,640 
168,288,673 
32,809,926 


107,961,967 
26,639,079 
983,564 
32,056,783 
4,497,488 
43,785,053 
76,316,968 


83,609,501 
7,292,533 


58,601,516 


2,536,653 
56,064,863 


2,176,227 
1,591 


295 
1,296 


Détail 


Classification des établissements 


sRotal des Leta blissememts i sraetferets\excyes axel o} diesoseh ove: ctaxevbte, 19. d/accy RPM oR eee 


Classés suivant la forme juridique: 


PTOpPTiSbAlLes AUEGUOS (ia gsr cree heh ener eaidss) sversts.an mh aoun aaa ee ee 
MOGIELES Fern MOR U COMME ETE a a ehav erin ste rates ovat evoreuas castes ey aver sts oflocspetarep REPORT 


Classés suivant le genre principal de construction: 


Maisons isimples (détachées.s oc ces evye acre aise qx rra va ae 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................0-00008 
Maisons Xen Gran g6e sae. titas al ccshsseieterates apad otahs marco Nore dre. ner sync pee 
Appartements (y compris les triplex) .................0000e eee 


Classés suivant le genre principal de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 


IRGPARAELONS Vii. dwi owe ccna anes Ret cnorneoeracesnsakafornieatn incl o rote EM rE aa 


Caractéristiques du produit de la construction 


Valeur globale du produit de la construction ............:0.0 eee ee eee 


Détaillé suivant le genre de construction: 


Maisons ssimiples dé tach€es) cparcye.cy om sar sind scm nate) o ekerooanetre ete rete 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ...............00000-5- 
NESS ONS ROI MAN GEC as chore esceve leave y cere ees hen Aton or Viey ot ahoyereh morn eR ere 
Appartements (y compris les triplex) ..............5...0.000eeee 
BA timents! mn MESIGSItIElS .yos51e/oyecat-dovorsas sts/ayo1<y- tes eeerat stored ect 
Grandes troutes, <chemins seb, ponts)y vec. «areata eels verse, eek 
(Autres ttravank ide Zenie(9)\ cose scorn erscersnve opetenesevayaict AUREL ROE see 


Détaillé suivant le genre de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 


transformations). 
IRE p an atone ga a.ceaey vars. ay vera cel res sean ates Sunk ory Ae shodeesohc RMON tae 
Etat des profits et pertes 
Total des revenus d’exploitation ....... 0060: cece eee cence reece eens 


FREVENUS ee we ON SULUIGEION Fr aretararas clash) ch epepmieksncterseanckyo eter ae Raters eee 
PA VILNOS ATOVETUS(S) sce wove cverer-Vo.exevelerss yates oucareh woe -aioleiaytechayshchamtereaetereeeer Spee 


Total des cotits (directs) d’exploitation .............6 eee e eee e eee eee 


Paiements <aux SOUS trait anes accesso: «s.r etree elt eaten he oa ee 
IM EWS il bb Cee trees Sine ere Ce eens oa To DAR OTE SL OCH COUNT tod tc 2.00 
Salata (E10) ater ecpns aes potato op re enaien accaen ster ody acacsexaiel site caxceaysi keer ae 
Eraiternerts (10). .icsrataa aayonsdssceanstaysn st eansia skin, steal sy ec cde) eK yes aS 
SHY STARING yes op ovate: <tonssnstcn s¥ outs snsa wheq stays? spatekey 1 <isyoh shesloeshovevensieyoIcoa exot skew nek OXepevor see 
PANAETOS MC OUESAGINOCES jar ca cteretepes ayctn as aysHesry shan logeh vey =keparedesey s\oschegeal ae 


Total des coits (indirects) d’exploitation.............2-0e eee eee e ee eee 


Trait ore nts (11 CO) acs cyecst wxeuea silo oh ch reno) usisear oe eal shakey sneasesyepevarsicasicharanelsPanaeeneed 
Graces Pre COUVTA DL OSes, cyaasrsraycsse ese renas Sueccsnneyer shussh ohshereserokaiay sl crahen Perret 
IMEC Ort hate DOOR OP Ee RECO Marae a mI KOU AS eon EO no abc s 
PATA ONGISS GLO ME vy snaraseh star sie) oy osehscnixbon cebiayais far srelaiwiersiesus aie aks keene ieee 
PA UIE MOSM COTES HIMGIMECES acy) ass) shpat gravel morsiaron0 122; 0\Gserei nee ee Reece 


Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts..........-.+++e00e>5 


EREWRE LCOS eres sper evavearaitcson hei» or KARMA SEVoTE Kod eve sep skea oa ceaKehad nha ohePehseoTodouarshohoncet 
Pas AeyOs APU MAM Ee re ehh bce Scum One r TCOOR ENT OSC ORE ORa Ie: c 


Dépenses en immobilisations 


Total des immobilisations ...........000ee cece eee eee SON OPORTADIC oe 


Machines et équipement neufs .........0.00. scence ee eee een ee 
Batiments et autres structures neufs...........-.00.-+ee eee eeeeee 


Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Total des heures travaillées par les ouvriers salariés.........-..0+-00- 
Total des employés A traitement ..........0. ese seer eee eee eee eee eens 


1D ics ee oe MEE Retr ae SOR rh So COMO a ETT MDT DOPE ero < 
IGG Hohe ee Bee RE nn Rte se Sec mein CUM Cor ooo ODO abe ones = 


No 


Bon 


coamDo 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Item 


Establishment classification 


Motalcestablishime nts /c/aese\e ct stave ates sharaiensyefareieperelaral a el eromenae one 


Classified by legal entity: 


Solesproprietorship .::4ac cane eaeiierce oiec-)< olen eae 
Partnership: ccs sicisiate 5s arqaraaiasa anacos, aang hose ee TOE 
Incorporated companys. c.c)a/<tua)aiarara tana oatieo ties aetna 


Classified by principal type of construction: 


Singlet detached «55.5 emcee cnssieis, orucuun ne Meee ree 
Double (duplex, semi-detached) .............2.+s00008 
ROW PROUS ING ox sata sh efe-g cue on rag Nrepale <9) 9 TO 
Apartments (including triplex) ...............20000005 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repalrsconstnuctionys aginst saisytin aeahnin Kasitet ania 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output .............00ee eee eeee 


Detailed by type of construction: 


Sinples detached i. 2 52 npssnsaya ach ariye/otapahasaraceiae’e <j ae Oe 
Double (duplex, semi-detached) .............0000-00005 
RRO Wa ROUISED cn. aca cy asetecerriapsees macenbe events nies \ehegeey ever )e aaeetes 
Apartments (including triplex) .... yo00.1). at cama ot. 
Won-residential bunkduigs oi cic: 1-0:0 inincw si pee eimiebonns 
Highways rad cand Drdge: . 25415 <>-< cee neers 
OEE, CHBINECNIN GLO) 55. om sie: hw eso Sem sea nos ni whe OI EN 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


RUS OE CONSTR C LOU fis ca ooh acetate maak a Res nad OSES 


Motal operating TEVeMe; <injs.0:a:6:«: 010/019: oj orainiiv.0.0injaie\atetelelpiefeeisters 


Construction! MEVvenue x, «jacyere aicisiei olen e iviale coe.) eee ene 
Obhergmevente(B) ies 0 naresste sien ale waga'd ce ouncocore cata eae 


Total operating, costs (direct) \ 5 .5:<)./a,0:2)a.a\sfeataraeisieyetaiele att dials 


Payments, tousb-combtractors, = «0100 i5:0,«,s1 ee eee ee 
NEA bere. ay secyerss etecusicrs eves bs fone, ari eke tofe ney ackecrr ayes o/okepan MOE 
Wig 8 (110) A arrerzac ca Sect acs speaks ousteaphee Custntstycper aed cheba s ate 
CIEVIUCL CG) Sere nen ate AC Eee SPENCER mcr rs, 


Land 


Prt 2s cay 5-8 aus hore. Sia cea ad heed sind dy cin, RO 

MSO tpn stale 1c adr ons AR ane nen vidi cha eri oa ede aa 
Capital expenditures 

Total. capital expenditures.......6.0.0c0ccueneewenenceclenalea 

New machinery and equipment ..............0e.e0008 

New buildings and other structures ...........-.-+000 
Labour characteristics 

Total hours worked by wage-earning employees ............ 

Total ‘salaried employees :a:<. «i :</=:s.012:91sie-w, <teisioisieie ls ieleleitecete:s 

PAR CE NE ter cal ook aie I AS Rn UE IS Roe 

MAID ct seis tasers cape Ph ohare ovis veh sv Aon a ove ree OARS 


See footnote(s) at end of tables. 


ES ROR CINEAS, oe taxes cons epmimgnr here yes i (airs vivicel ys o.oo 
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Canada and Provinces, 1978 — Continued 


Total 


COCO TOC DCO GHG 245 


203,841,526 


122,246,687 
35,064,088 
5,531,947 
33,701,986 
7,296,818 


198,873,453 
4,968,073 


219,817,028 


203,841,526 
15,975,502 


183,264,553 


81,087,592 
39,296,263 
9,470,179 
3,210,108 
34,063,321 
16,137,090 


25,827,237 
6,147,678 
231,901 
7,469,266 
1,439,034 
10,539,358 
10,725,238 


12,391,118 
1,665,880 


1,451,210 


863,992 
587,218 


1,211,025 


nietttesolalei dieters ietetets 563 


euhtaoarete bets 166 
Ate ets 397 


$10,000- 


249,999(17) 


Manitoba 


number — nombre 


167 


106 


24 


dollars 


14,838,962 


12,991,966 
95,463 


495,664 
1,255,869 


12,364,917 
2,474,045 


15,075,097 


14,838,962 
236,135 


11,460,356 
3,850,625 
3,862,966 
1,995,268 

294,753 
469,332 
987,412 
2,444,778 
797,041 
28,626 
339,227 
292,548 
987,336 
1,169,963 


1,512,502 
342,539 


$31,278 


263,370 
267,908 


number — nombre 


260,068 
95 


20 
75 


$250,000- 
499,999 


13,115,105 


9,631,892 
751,607 


1,329,852 
1/401,754 


11,519,892 
1,595,213 


13,970,990 


13,115,105 
855,885 


11,978,303 


3,280,444 
5,187,998 
2,087,404 
155,011 
666,575 
600,871 


1,675,467 
494,863 
25,526 
293,004 
195,085 
666,989 
317,220 


570,989 
253,769 


$02,809 


249,256 
253,553 


$500,000- 
749,999 


7,663,153 


5,280,004 
207,759 


1,394,585 
780,805 


7,335,058 
328,095 


7,778,362 


7,663,153 
115,209 


6,705,529 


3,058,500 
2,328,821 
379,943 
17,003 
687,177 
934,085 


683,344 
101,216 

32,050 
101,896 

85,969 
362,213 
389,489 


396,761 
7,272 


119,217 


75,638 
43,579 


58,254 
14 


1 
13 


$750,000- 
999,999 


| eR 


4,371,815 


2,731,745 
1,190,070 
450,000 


4,371,815 


4,403,444 


4,371,815 
31,629 


3,438,052 


1,126,924 
827,643 
52,687 
93,639 
978,326 
358,833 


697,052 


108,691 
98 
171,212 
30,406 
386,645 


268,340 


(14) 
(14) 


aw 


Sei lithe 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1978 — suite 


$1,000,000- 
1,999,999 


Manitoba 


number — nombre 


on 


dollars 


9,556,269 


7,605,716 
1,016,400 


934,153 


9,446,723 
109,546 


10,395,943 


9,556,269 
839,674 


9,065,190 
2,308,512 
2,953,887 
1,229,807 
40,307 
2,017,041 
515,636 
1,344,885 
254,794 
18,759 
252,471 
103,765 
715,096 
— 14,132 


(14) 
(14) 


14,917 


8,132 
6,785 


number — nombre 


154,292 
18 


2 
16 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


$2,000,000 
and over(13) 


Euplus(13) 


a 
Nl ne 


154,296,222 


84,005,364 
31,802,789 
5,081,947 
29,547,732 
3,858,390 


153,835,048 
461,174 


168,193,192 


154,296,222 
13,896,970 


140,617,123 


67,462,587 
24,134,948 
3,725,070 
2,609,395 
29,244,870 
13,440,253 


18,981,711 
4,391,073 
126,842 
6,311,456 
731,261 
7,421,079 
8,594,358 


(14) 
(14) 


267,979 


260,155 
7,824 


433,213 
375 


130 
245 


Détail 


Classification des établissements 


Motalides: tablissemiemts <5 </.)a:5,0;0,01+/0:0,0:5.01010)0.9,0[she,0qsie, opranieta ceo epee 


Classés suivant la forme juridique: 


Propridtaines uMiguesiney sc ciecve weneetasict scree tie evs ise Ae Ee 
WOCIELES ON. THOME. COMECEH seis ecst stay ox ne eva 6, ra cases cide slain a 


Classés suivant le genre principal de construction: 


Maisons: simples d6tacheesacy occ: 208 oe uae mciciese cis 2 a aye a 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................-2..6--- 
IMaigonsy enyTangee sites: cpeten-ce.>,segsisisiaie teed tase olen eatelc ats inten eRe 


Appartements (y compris les triplex) .................- 
Classés suivant le genre principal de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 


Réparationsacns nite crite ts. sve htienten teed ecard ocspan Ae ere ee e aTe? 


Caractéristiques du produit de la construction 


Valeur globale du produit de la construction ..............eeseeeeeeee 


Détaillé suivant le genre de construction: 


Maisons) ‘simples: détachées (<<< ayses (aj. <1 0052 hey azseain «5. suse nar taeatute 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ...........--..00ee eee 
IMaiSONS, ON, TANGER ac vinx. je foe ose coe oucie siepe Fer Me tle Fire sO Sere 
Appartements (y compris les triplex) ...........0...000ee eee eeee 
Batiments; non UTESiGentie) Siotecccerne crave 0 ios oceinie 23, yo eRNG ele, Raebeere es 
Grandes) routes, cheminsy 6b, POMS ie. «5. o-0 oer esc sarees) eenee aera 
Autres, travatix, de: cemie(9)\ trek cescareic spore nares ureanysi alls even yh aa NOTA 


Détaillé suivant le genre de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 


REP AT A GLOMS syecees erecegers cones scien deuce ete aYeins recoup Lack peek aa ke ET a 


Etat des profits et pertes 


Total des revenus d’exploitation .. 0... .06 560 ce o.0s as ose vvitisieie vleieidine 


Revenus, de <constructionenss or civ pie ictsieies eenisge isl  r 
PAUEEES STEVENS (GS) iar, cco sysienn ie po veuisrayerarereivese orale + sc. nec vee NE Rare 


Total des cotits (directs) d’exploitation ........... 00 cece eee ee eee e eee 


Paiements: aux. sous-traitants a. <:<s%< 2 +n 5/m = aiaps ele a aiesro bts seeds 
1 ES y ELS Selon RAINING in many epee ne Cee Cm eamOnor oat | 
Galaives (LO) bs acatoencin cies ress oasarereraiainstekesata trokepe a Pte a ect esiar ch yee eecic an 
PUeralCOMmOnes (il Occ rrensvant ance eereisiaie reverie: Ta, 4eaati ue ele Colca A shh asi vane 
WOLRAIS rece: c tote ieych sus eyed Ete reste, cuchtaseNe cee ve eee ese ay aeons vse Ue ees elcearetc Toe 


Total des coits (indirects) d’exploitation............0eeee eee ee eee eees 
EDraitements (iO) icc cvererscsspsesisias cients raaustsynieece ois aucie hele ie svacc oie ae 


Gréances irre COUVTA DES eyecare cn. ciatesenbarctstictunjelnrd kiss e\sie ata ai ayes core oe 
a ATICOMBOIES co ais nece, ors aries afech aan nie eee ec ars eax ais cate ei cistecehd kane eS 


Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impéts................00008 


JBYSTS EIS AP MOD OOD AO ED TOT CEO OSG He OCIa OAT EAM OCIS 
OLLCS art ee tc deante cane abe lorie aistebe een rer eter ey sccnsde eg retains ate goes 


Dépenses en immobilisations 


Total des immobilisations ............0-ssceceevcessccceweciennesees 


Machines et équipement neufs .........-...6 6c cece eee eee eens 
Batiments et autres structures neufs.......--.. 600000 e eee eeeeee 


Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Total des heures travaillées par les ouvriers salariés...............+005 
Total des employés a traitement ............sese eee e eee e eee 
EADREQCCR ON. reheciri Fe vatcanvux seen tess tes aco cattstal Mes ai acei ccs Stace ts ache Soba ates 
PR EINOCES sss hic ects nce ences eens Riel afer arsed oa 


No 


mwhd 


onnu 


11 


coxa 


43 
44 


45 
46 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Item 


Establishment classification 


Total establishments: t.tctjct-t-tatatebstotctsloleleloleveltelclete ea loetoleteiwiaystere 


Classified by legal entity: 


Solesproprietorships.srtctrreber-tstietce rite testo t-tarcaiaaiateeet 
[EE ACC) ON ASAE AER AA Ooo MaLcke ca acne ppcocion aig Gd 
Incorporated companys tatstec ine cretetereererercreuete ates orotate atte 


Classified by principal type of construction: 


NPE etAched . is vencbew ire valeretslattp staat craters oes 
Double (duplex, semi-detached) .................005.5 
Ow OUsINe meee te tar tak Sete che ares ict atetekeret tere stat tot (oes tens 
Apartments (including triplex) ................0.0.05: 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


FLepaiy CONSUEUCCION 1A hes vlere tyrant rete ei sta tata tata ates 


Characteristics of construction output 


Total yalue of construction output .............0ee eee eens 


Detailed by type of construction: 


Single detachedtr ret. t tlle aiterutelnietetoniere secre niet 
Double (duplex, semi-detached) ..............-.--005. 
ROW pnOUSIIG ee eeh et ket tsbeelsWhcletata ts iatelstahalat otal ataratalaiens tate 
Apartments (including triplex) .................20005- 
Non-residential buildings . o.0. 2.60. sce els eee 
Highway, xoad and bridge... 0... Res eee 
Othermenginecnine(Q) am teachers tetera otetetetatetacteiaee ne laiers 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


LG PAiY KCONSURUCEION matt. hie tiete sree ores eterno ete oes renters 


Total’ operating ‘revenue sive ctarcto'c eta clotaclee's's'cele class 'sielers 


Construction: FEVEnUe s:satetei.te ere ateisteeteletcclenyi ai ctetefsreterteee 
OCHErs NEVELE(S) i skeet re raore ke teictater evel taleneheiers ch tetentan tenn ate 


Total: operating costs) (direct) r=)--itetvielels\- eleteier neice sieleteleyrre eis) 


Payments tO Su0-COMtACtOrs! ss.) tlataetetutalve se atrernto sre 
IVP er als... cc rgiatahaycatave tac fetal tavetate afatstststata at ptete tages vetalslmereiats 
Wires (HO ny, crm mete ea tenters tatapelah haves t hate devas hotatatatal iste Patarrayetate 
Salantes LO) ite yc he comcmrete in toh Tarettereiel itera hones 
Wand! rake tora tnt oicieen ts eee nent neere ro peiat Rote enter e: 
Other’ direct) costsncn cecehrete eye leeretoleels tees toeeee 


Total operating costs (indirect)............seee cece eeeee 


pelt (0 Kt) ene AA aCe ORAM AR MAT AAR CODEC 
BENG ITs (035 Ge Ne eA WEA SAIS NESTA AD Pa nenrtir vos) dae 
UAMCMI EE ep epee tats eiatata eters latat sits terete etateln ahr atetereotatctets 
Wepreciattonier aire tess ciel ties ley testes orotate iat rere tsters 
Other*andreckecosts +1 meets nel waist Coe erate renee 


Total capital expenditures’: 1-t2etetsay.tets stele efstatelstetetsisiatrtetalesn’a ere 


New machinery and equipment ................-..... 
New buildings and other structures ..............0005 


Labour characteristics 


Total hours worked by wage-earning employees ...........- 


Total! salaried! employees tfc tote: cretats oretsterelelesicteteralomerersterste e 


Direct 


See footnote(s) at end of tables. 


Canada and Provinces, 1978 - Continued 


Total 


Ba etclertetsioiervarsiote 214 


205 


OQ Brg Hino 217,129,996 


Psdokchony nclbgtigurn ade 143,631,415 
Ges OR kro 14,223,895 
Pere ore ae 12,125,751 
Apter stein DP 32,661,597 
py otitis 13,618,098 
SMe ae tse 869,240 


212,987,151 


atciate eateries tate 4,142,845 


aia atte erctatetaters 234,537,361 


Sioa pace tbo 217,129,996 
Se neo etic 17,407,365 


Breletalctartiateiatererstats 197,516,869 


en yo ere TaNy A 81,605,972 
Re APat een Chane nb 54,098,452 
AoC mn ogn penned 17,981,019 
Beart mora artg No 2,287,732 
APOE rM HER ee 33,324,555 
Paneer eet 8,219,139 


Sondotyons CCUG 28,876,310 
SPD MODAuEAA Ras 10,417,652 
Hosni ows acane 238,866 
APSR HNC Che 5,568,942 
So ateonDpdbecig 1,629,008 
wh Acca ie ica 11,021,842 
nein atetat cle (eters eterete 8,144,182 


Saracen ne 10,379,139 
Arar teh cutee Di 2,234,957 


Satetetelotentteneiststecete 7,846,086 


balceorrynanvEoeacichor 1,239,908 
He oa ER A aint 6,606,178 


Rata Nelo nintctetsts ite 2,188,985 
Sopris oboogtic 596 


honotaomwenuge en 114 
Nem itarctcte eeeaeenreteee 482 


$10,000- $250,000- 


249,999(17) 499,999 


Saskatchewan 


number — nombre 


132 


126 


dollars 


11,343,058 


9,574,857 
78,609 


384,192 
1,305,400 


9,751,135 
1,591,923 


11,565,090 


11,343,058 
222,032 


8,076,261 
2,895,090 
2,726,766 
1,043,081 
203,012 
367,970 
840,342 
2,303,916 
571,215 
29/987 
388,474 
446,180 
868,060 
1,184,913 


1,360,634 
175,721 


573,046 


290,224 
282,822 


number — nombre 


140,699 
60 


13 
47 


29 


10,481,340 


8,511,547 
242,160 


503,665 
1,223'968 


8,859,494 
1,621,846 


10,564,267 


10,481,340 
82,927 


9,161,822 


3,162,563 
3,752,048 
1,163,527 
100,416 
551,005 
432,263 


1,107,828 
339,639 
17,837 
154,217 
151,821 
444,314 
294,617 


570,802 
276,185 


220,924 


109,955 
110,969 


165,310 
38 


9 
29 


$500,000- 
749,999 


12 


7,344,939 


5,543,947 
735,894 


298,043 
767,055 


6,943,273 
401,666 


7,463,684 


7,344,939 
118,745 


6,882,622 
2,549,600 
2)102,695 
932,423 
136,249 
1,049,432 
112,223 
734,657 
236,466 
9 


B 


156,041 
95,640 
238,301 

- 153,595 


(14) 
(14) 


64,311 
64,311 


132,103 
25 


6 
19 


$750,000- 
CCISEN) 


5,172,484 


4,372,417 
172,470 


392,249 
235,348 


5,015,586 
156,898 


5,573,473 


5,172,484 
400,989 


4,768,151 
2,075,199 
1,436,233 
183,928 
33,900 
975,755 
63,136 
560,823 
223,534 
4,014 
85,627 
36,137 
211,511 
244,499 


(14) 
(14) 


106,098 


1,129 
104,969 


31,071 
18 


2 
16 


Voir note(s) a la fin des 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1978 — suite 


tableaux. 


$1,000,000- 
1,999,999 


Saskatchewan 


number — nombre 


17 


Hen 


dollars 


24,660,658 


15,217,048 
2,995,810 
980,589 
2,797,576 
2,669,635 


24,440,920 
219,738 


25,906,137 


24,660,658 
1,245,479 


21,236,765 
8,473,311 
6,425,144 
2,443,003 

228,329 
2,047,290 
1,619,688 
3,673,686 
1,054,685 

85,062 

553,263 

203,327 
1,777,349 

995,686 


1,170,136 
174,450 


448,348 


402,929 
45,419 


number — nombre 


339,061 
60 


13 
47 


$2,000,000 
and over(13) 


et plus(13) 


18 


WOR wo 


158,127,517 


100,411,599 
9,998,952 
11,145,162 
28,285,872 
7,416,692 
869,240 


157,976,743 
150,774 


173,464,710 


158,127,517 
15,337,193 


147,391,248 
62,450,209 
37,655,566 
12,215,057 

1,585,826 
28,333,103 
5,151,487 
20,495,400 


7,992,113 


5,578,062 


6,867,543 
1,289,481 


6,433,359 


371,360 
6,061,999 


1,380,741 
395 


71 
324 


Détail 


Classification des établissements 


MV otal’ des (GLabhSSemients” circ cece ec, aye amine on cbaca mi evel spb aperoiv id fate wiereisr 


Classés suivant la forme juridique: 


IPrOpLiecAires UNG UeS iinet see aicgerr conic rsieys Valens eetteta ten teear ie eee Ca 
Socetes, ion mom colleobifl 5 5A... ccs crac.cs ciaie arly spears cee wave eaten 
SOcletos a LeSpOnSaDlice LmMICEG sci are celenete wees) vue eke stercnnie te istayeet penal ys 


Classés suivant le genre principal de construction: 


Marsons. Simples. Getachees’.... <1... n.cyspacns a,cbtscutar ele srite> aoe te AGEL 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............-2020005- 
Maisons (On rangee nae. cilkie ples ussite ofan eeaeher eater wcrnlastgers 
Appartements (y compris les triplex) ..............00s0seeeeeees 


Classés suivant le genre principal de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 


FREGArAvEOUS, Srntesfmient aie races aren tren sazst yea ny meas ape ren Meco ated 


Caractéristiques du produit de la construction 


Valeur globale du produit de la construction ...........06-0eeeeeeeees 


Détaillé suivant le genre de construction: 


Maisons’ simples) détach¢es:.. acim srneticryarsc maa bere serra 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............-+02000005 
Maisons, en Fangee cs Gace aca e ae «ret aeaept niaed ce Gorter atsie cangaata Har 
Appartements (y compris les triplex) ...............+-.0ssesssseeeeee 
Batimebts) nom résidentiels cece cece <jnfeie oe ke euausttear ede ta sent eshsis sve aracshareiege cols 
Grandes: routes, ‘chemins' et ponts o.255c.)oe ceo = iecpecsd car ceun's cunieinjs eae en 
Authes travaux Ge Penie(G)! von.s ceciae pete crm sien aly. videeteraieusysUermreyefepec ect o 


Détaillé suivant le genre de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 


Reparations: teeter eset coe trey ste «chavs cearehetem heiee jena nalepel stare eeaeh fort) etanster 


Etat des profits et pertes 


Total des revenus d’exploitation ......... cece seen eee eee eee eee eeeees 


evens Ge Construction... 3. ce vcson codes caer ore ss ee Sean r ca arenas 
AUibTeS TEVEMUS(S)) spertccse ccoate crs ete setaranatare terete chat cle crave sicfatahoten alerattansrarenctwret 


Total des coiits (directs) d’exploitation .......... 00 cece eee ee eee tere eee 


Paiements ax SOUS=tEAILANUS er. ceteraye o/c svaleie yet Sern estore t+) -co7s oh edenene recreate aie 
IN ELPA aT N> Game deron Bemn Ciena ba Gamo cou cwrg t DaEHC emo ene ie Onde: ge 
RFAP TOU) lees o oe pep ay COMING nen Ae A Sera CERT ORmeGeMIN Ores TaD Go 
Mrartements (lO) ccctereeract coneteere renee tontecehemieatieantee srarecartenain eat eee 
Ua niclia een a te daha CROoDAshuse Me CaabOn Le Suba enous a IORT Oy Gob 
litres }COUtsy GIFECES sine crorrarente te tieersre cisrrcr cre a erodensiels aXe fo oe numeehavatetai=tans (Oe) 


Total des coiits (indirects) d’exploitation............ eee e eee e eect e eee eees 


SP AILOMENIES (LO) ee icteacee etetaveee cette sere siere: sec cvatere re Coreen eb bel era eae skates 
Gréancesairrecouvrables cticn sie ceceistierta tere ee eiicewers Oe ekegtat haved aed 
[RET ee ABR SRO NOD OUGOe OS a UG AOC n ac aeAEarommoonOemoomay obs 
INPRO Leng SER ee on Oude cinone DoS SocneMmonmoomen onacee ay ato 
WUEEES \COUUSALIGINECUS wae wok sunrers sislere ele ein oeice ote nigra breraiars aleteancerengye rates 


Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impéts....-..-.-+++++eeeeeeeeeeee 


BEREACOS a eee ce sie eames sere rei ayos a aa a taeieleitererd cota a aes 
| Bia Tac rah Sohne oeecs CoCr eecuriisin ccleaner nace Paonia camera Ax 


Dépenses en immobilisations 


Total des immobilisations ..........50 0c ceee eee e eect eens eee ee teenies 


Machines et équipement neufs .........-.-- 50sec e eee ete eee eee 
Batiments et autres structures neufs.............. 0. eect eee 


Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Total des heures travaillées par les ouvriers salari€és.........-++++-ee+eeeeee 
Total des employés A traitement .......... 0 sees cree teen reer eee eneetees 


DDITECES ee erct eee te ee aral fade aLteter ate fe seceravele scare loge vial slash enetney talc aa Ras aea0e a 


aorAmDMT 


11 


me wh 


oOxAnDW 


43 
44 


45 
46 


side 


TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Item 


Establishment classification 


Wotali:establishiments <. 5:0:2 0101+ sje/e:0:0ietoieir a7ese/ siolole: stcie/e’s: alefarralele 


Classified by legal entity: 


Solesproprietorslyp so-ciacc ayoeta-osatefayetatanere'a ier steichy «tl ayoperertomvue 
Rartiers hips csiccets, see seer ates le stern ate sele reece Trees 
Incorporated vicoOmpany sro. mclceiaie ta stcrevereis siete anes 


Classified by principal type of construction: 


Sinplendetachred © 2. cc serra favre ee aeons eeu ta ed ees 
Double (duplex, semi-detached) ................200005 


Row housing 


Apartments’ (including striplex)) 7 fineness sarenasy- ss 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repair COnStruCUion fete-ctcpejsaatie aatelabe’ staveysbefers) laarelcteemeratene 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output ........--.-+eee eee ee eee 


Detailed by type of construction: 


SUP IC EGELACHEC a cre -scigvnas oretate sounds Avital tits facar> iita a een mete 
Double (duplex, semi-detached) ..............++++-0-- 
levevel COL Silas Fe on tS Re nin Ann ait omenncna ima tint c Aii 
Anantments (including striplex)) sc cneneyas oltelinicersenmiere 
Non-residential! buildings, 224..0:.- << ce. seu seme sen nese 
Highway, road-arid. bridge... 00.005. cacao ean sa 
Mthersensinecnring (9) Miaccaiasueoterstaats oases ebemer enero 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repair constructions. f.j.:s6 yee eysronis! sjaiswta\a acssptare ep ae see 


otal ‘operating arevenue: s terisicielenicrs oi vicle/etelsleielelp ecaintniete sel aieie ys 


Constriebionie Ke vem ere ayy. ga estates ois a ola, xy alays loca eee ee 
Obhersreventie(S) lee, .ecreaiccotpenare: stsvalovs (ace slansveuatatsten tats aeioes 


Total, operating costs) (Girect)) |. <2)... 0s eisjsisivieierasie vis sieeisre ais 


Raymoentstoisb-CcOntractOns:, cy as «ms oo paenieneesennces 
NY Greve sk thay rng aera tease RSPR eben mma ahi Ut han 
Vile GH) litins oat Peen BAS eH BARE O BAe ROAST area 
RS FUL LES (L(3) secre varr® clay ccte varetslares bhetgvesetaraualstew¥sarecala ce risotto eee 
LUT Vol gen a oars Sere AALS ct ee PRAM, 5 PREC Teh, SEN nS res 
Obtherddirect¥costaxc.. nc) aecuude es onnee Rerstela tne 


Total operating. costs: (indirect)... . (00s <.siviais ee «ele,+ «10 0eviseis 


MS AlANies (LO) eieaic-ceckepaelcie gp tip oye ota adds a coig eri aye iay cols ae 
AAMAS USiy sia ceredeos atenavepators) eva, edenebereve hs a/a\ladoteie al dy ieneebeeiatetoee 
IRA AA CUIAB ecte renege aie esi avata 5 ste fol staretezsigly ave: ste fointristarctearctay at 
Depreciation...... Poe area vette ewe cia (aescacavel aveteutetei tet aerate 
CHEF GN IFOCH CORES 5.5.0.0 +.1¥e otc, cw 2/5 exe me eran Penner 


Total) capital expenditures: <ssjaicc)s)s1elele\eteteiolsielelelole\s slolsleteleletalete 
New machinery and equipment ...................005 
New buildings and other structures ................-- 

Labour characteristics 

Total hours worked by wage-earning employees ..........-- 

Motalisalaried employees x ieretaiare)s ate lete\ole)=¥ele\e seekttaieiaieielaire lle 
DEFOE Reece 0 Meee de ete ta rote yo ston ge lee in arab pete es halt lepers Rte 
Dred rect tn ema hat oR ace iet G aisesievecnig mee Acie ee ae 


See footnote(s) at end of tables. 
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Canada and Provinces, 1978 — Continued 


Total 


1,064,417,295 


776,918,460 
69,351,705 
63,243,880 

109,890,106 
45,013,144 


1,051,796,821 
12,620,474 


1,230,780,437 


1,064,417,295 
166,363,142 


1,018,979,487 
459,792,215 
189,530,317 
66,814,937 
13,073,718 
239,871,954 
49,896,346 
153,949,111 
44,789,570 
1,007,808 
54,926,359 
8,109,449 
45,115,925 
57,851,839 


62,080,752 
4,228,913 


52,623,807 


4,142,426 
48,481,381 


7,230,779 
2,653 


2,037 


——————————EESS SSS 
i ________ 


$10,000- 


249,999(17) 


Alberta 


number — nombre 


331 


191 


314 


dollars 


30,894,535 


26,695,608 
197,409 


805,507 
3,196,011 


26,148,328 
4,746,207 


32,781,675 


30,894,535 
1,887,140 


24,175,906 
8,026,187 
8,168,954 
3,858,381 

595,030 
1,356,444 
2,170,910 
5,702,559 
1,583,535 

60,057 

911,030 

957,602 
2,190,335 
2,903,210 


3,607,377 
704,167 


1,183,041 


587,731 
595,310 


number — nombre 


506,981 
184 


39 
145 


$250,000- 
499,999 


101 


36,986,493 


28,912,754 
1,947,489 


3,652,451 
2,473,799 


34,189,145 
2,797,348 


38,167,473 


36,986,493 
1,180,980 


31,642,869 


11,844,894 
10,116,894 
4,417,243 
433,315 
3,117,688 
1,712,835 


§,027,201 
1,483,617 
74,258 
860,700 
564,954 
2,043,672 
1,497,403 


2,230,454 
733,051 


1,247,170 


854,249 
392,921 


661,603 
138 


30 
108 


$500,000- 
749,999 


55 


34,159,560 


25,310,352 
3,121,833 
71,197 
1,758,297 
3,897,881 


32,397,022 
1,762,538 


35,358,698 


34,159,560 
1,199,138 


28,598,921 
12,130,111 
8,633,491 
3,120,332 
114,374 
2,926,929 
1,673,684 
4,320,043 
1,060,129 
‘99 

634,252 
487,212 
2,038,451 
2,439,734 


2,598,910 
159,176 


883,597 


160,382 
723,215 


428,896 
86 


8 
78 


$750,000- 
999,999 


34 


PNR 


29,029,607 


21,228,680 
3,949,615 
988,838 
773,161 
2,089,313 


28,926,885 
102,722 


30,333,536 


29,029,607 
1,303,929 


25,087,511 


9,358,403 
6,723,357 
2,506,179 

179,487 
5,007,611 
1,312,474 


3,160,936 
788,804 
— 1,031 
640,783 
318,571 
1,413,809 
2,085,089 


(14) 
(14) 


229,218 


130,549 
98,669 


413,225 
68 


12 
56 


Sie 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1978 — suite 


$1,000,000- $2,000,000- 
1,999,999 9,999;999 


Alberta 
number — nombre 
1 
54 58 
Z 1 
52 57 
39 44 
5 3 
1 4 
9 7 
52 58 
2 3 
dollars 

78,670,471 281,775,893 
51,652,510 199,220,910 
7,663,671 16,868,075 
2,301,182 15,545,423 
13,723,456 43,151,069 
3,329,652 6,990,416 
76,588,285 280,646,420 
2,082,186 1,129,473 
81,839,069 293,908,141 
78,670,471 281,775,893 
3,168,598 12,132,248 
69,467,931 257,902,049 
31,566,451 117,261,718 
15,233,435 48,257,138 
5,358,974 12,401,477 
842,369 3,007,813 
12,724,558 66,611,572 
3,742,144 10,362,331 
9,828,584 27,025,570 
4,010,420 11,097,850 
83,985 113,902 
1,586,727 5,422,644 
772,691 1,933,170 
3,374,761 8,458,004 
2,542,554 8,980,522 
3,983,457 9,989,675 
1,440,903 1,009,153 
823,871 7,156,979 
422,963 1,195,671 
400,908 5,961,308 

number — nombre 
638,992 1,459,200 
207 589 
48 143 
159 446 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


$10,000,000 
d over 


et plus 


16 


12 


we | 


572,900,736 


423,897,646 
35,603,613 
44,337,240 
46,026,165 
23,036,072 


572,900,736 


718,391,845 


572,900,736 
145,491,109 


$82,104,300 


269,604,451 
92,397,048 
35,152,351 

7,901,330 

148,127,152 

28,921,968 


98,884,218 
24,765,215 
576,638 
44,870,223 
3,075,249 
25,596,893 
37,403,327 


(14) 
(14) 


41,099,931 


790,881 
40,309,050 


3,121,882 
1,381 


336 
1,045 


Détail 


Classification des établissements 


Total des établissements 


Classés suivant la forme juridique: 


PP ONIOL ALES: ATZINGMOS 65 -icsyast ic aidroenpers hs eva aces tio in ac Saal ec a rere eee Gor I 
Sociétés en nom collectif 


Classés suivant le genre principal de construction: 


Naisonsxsimplés i détachees | ust.caetaisieinctare otic hersie Eerie ere 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................000 cece eens 
IMarisonsven rangeer jee ck ree eee ee ee eae OR ane 
Appartements’ (y -comptis les: triplex)’ itech cae eke ee ee oe 


Classés suivant le genre principal de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 
RGparatiomsrrer. carer: ceY okay crete) ors arse coroca aytapapsiass ais usbene os secrete et ee tees tae 


Caractéristiques du produit de la construction 
Valeur globale du produit de la construction ..............eceeeeeeeeereeee 
Détaillé suivant le genre de construction: 


Maisons simples: ;détach6es 6 x. <1-)ocsccccrate ts 00g) ayers: nyse setorsia ctebnayete Pay egare peters 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............000: cece eee eens 
INTAISONS OM TARGOON Sits ech rie a oe oe Caen ITT Sia ene ry ee Meret 
Appartements’ {y compris les’ triplex)’. 02-45. o seo ea ee eee 
Batiments non résidentiels.......... 

Grandes routes, chemins et ponts 
Autres travads de eemie 9) sce rac -gc fone come arma an eros anatase 


Déetaillé suivant le genre de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 


transformations). 
REparavions: ye ia clencrse tyne ol eterremie cyekdeee Pereke cera aetna ere Lee 
Etat des profits et pertes 
Total des revenus d’exploitation .......... ccc esc eee cc ee ee eeeveeescesesces 


Revenus: derconstruction jc. cnr ascivetn lye oe nfecinm eakeyeanye els meee 
AULTES TEVERUS(G) crane cone cramer m cei cate relics orencmrerenns wire ier 


Total des cots (directs) d’exploitation ...........0c cece cece eee eee ee teees 
Paioments aux sous-traitants icc 25.04-(c002 5 caw eye oe toes els octeae eee ame 
INTATEMIAUX I rte nie ek ete eee etn Re ee eter ete cite panei ance 
Calainest OV PME nets Seer ome Omen ee ce ee he omen 
TPraiverne nts ('1'0)erchro ite we le etee oases he tee as eee fone ce le De REI ocr 
Merraras vail etrren te et icc r ier easter erate ace ai ateded renee niente 

Total des coits (indirects) d’exploitation............00eee eee eee ee ee eeee 
"Prgitevmenmt sh) coca scars: acne als as are x4 alste)o abaral chops asset mywosw ape ate esas 
Créances*irrécouyrabless) yates veils iettee ts Mieeicteie)atere io at eran te rate es 
Minaricement: peepee yi mate teat tee hier inieteve teleteheti acto tet tetera 
ATmortissement3 re sta siccrsietole meses te neete ee ereienetetas Helis icon cle e/ale vel eatin ren ate Re 
Baitres” coos MGITECts "0.0 shears wees ss eins Monae ee een eae 

Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots.........-.....0eeeeeeeeee 
BSGrI6 LCOS fie eaves keg stoves uate oeehe ear eesy rhc he eda farecaid ever apsictern tc chive relied eC ereortar ares 
BGT EOS eet siateelatotatetateheteterehinct sees cmtatete iets aa esate camer mto cre MW tnte os eeege re na 

Dépenses en immobilisations 

Total) des: immobilisations: 5, ¢ 6 «10.0 c.«i0.c16 041 ojainie ain opel olele wralenete lini waleie(s cin sieleis 
Machines et. équipement neufs: . < occ ese ce siene Om eu aol nee eae 
Batiments» eb autres, structures meulsu. a. cctv mls Slats itis tenes aioe 

Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
Total des heures travaillées par les ouvriers salariés..............000+eeeeee 


Total des employés a traitement ..........ec cere eee ese tere eee een eees 


LD ie Sc ee A ARaeS 5 bie RSet rt, Ao eee ORRORE On nian cummin rick rt i 2 


No 


DAIRDN 


11 


19 
20 


mwD 


oOAMRDMN 


43 
4 


45 
46 


ms toes 


TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Canada and Provinces, 1978 — Concluded 


Item 


Establishment classification 
sRotal: establishamemts ter e-arsiciscere clare seis atetateis areysistorayevetereds are ovate colelovelate Inteteta vests fates 
Classified by legal entity: 


Solemproprietorship.c- tea errors seckersc can ori ea tel eer raae ee Reieye/e 
Partrienshnt pow ccstiete ctacravele) ses. ciskotan fat ccatsieeyapetee sae Cokes Laat ESC Yeh 
lnicorporated COUMPANY .o:.dcs 5 sieceamcerieinis nn raw Sainicek noes gaa nme ei 


Classified by principal type of construction: 


Sinighe¥detachedicosrterce rn eyarethier crete erties oedyale) skau share Sep o/a ttn tabs aE Sees Te 
Double (duplex, semi-detached). c5 stnenats orcas. < + sadaie owen yaemiyee Ns 
Row O Using ite cele ayats teh olan slay ca ter nsap alee ece cea ben eae PE 
Apartments (uvchiding triplex) (<< srajaverts:o ais ately Ace ae alone sitietn are ue haan 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Repair: cOnStruchson wate celayefster= eta eletsharse oye alo aksYatort </atstee Minera (lee TCee seers 


Characteristics of construction output 
Total value of construction output........00.ccccecvcceccsvccsvccessrses 
Detailed by type of construction: 


Singlendetached sere tee er aieh gsi wa rusia yeacctshe ar Bere earns < 
Double (duplex, semi-detached)... 6 see nive wie yieite « 6 diaveria a ven aves 
RON HOUIGINI terete peter eo MrteL «0. age hue fave, Hhouelatoyayanaceyes cine ciate gak ame Pe Cea 
Apartmentsn (including abr plex) las «viele <1 inhi era Paele axsrats oe Vajelecele meena 
BN Resi cle nicl UMN 2. oc cae 9 a etoucacata rian Ope eishiin aera Conc sataeeinteon 938 
igh Way: Goad Ame TM esac 55 six atecotai acre © altasnsodls mtip ror much txakel Ualaicleinde, = Ze 
Other engineerin iO) 6s vie.c5.ace-s alsa soa/srevaoace Se aajaubtacpaie wee’ area a raradeal ve 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
ReDair ‘CONAURUCLION ciao s0 sc eu ora se A Seo ree DTE exes elerereee arbi a 


Total operating revenue .. 2.0.5 .cccce ccc nceccccceenernsessceguevseseces 


CONSTR UCEIOR ECV ENING oe oon sore = bo aca apa ag NT I ate inher oe ce 
MENEL: FEVEMIEUS) ccs erage ta Vesica.v ois a rein heated Mane agen eee alee 


Total operating costs: (direct). ..0.c.cccccicies ce vices vsivitinisitievine yicatis seins 0s ele 


Pavronts CO SWO-CONUEACUOTS .6.c.e.sie.n.siceimueie o' «ieee» osniginseininrnieis a eka nate 
INES Site en ea Meee Ta STO MMOS Omron sac G 
Wes (LO) Serres rater tess tayeie evarals Gore reson cle ontse geet on tees hk eee CEN 
WAL ARIOSUN IN re: ert 74 anys ycote wuersibe rape blames 
ear eee te Re ve sec zavecs sp oatevate chiens tats nelibes ies 
Other direct costs 


Total operating costs (indirect). ........cccccrcccrecrccccvesccsccerscercs 


MO RLANIOS (10) Becvets laias cicrAatern etek chara tahet ah tal unsekelvo\ eine) eielebaackein ecaean tate ie tenes tape ee 
| Bers Nita 5 Cnn Be inane Ae Se RRs APP mann Ag eee A ARUN E: bit aT ow vee, fk 
LOFT Otle Ss Spee ARBOR DT ae Ae amen DATO UA IOD CADe eso cea at apm 
DSpPreclablonier mee ties tic scleeili aa rseie-sm avacsishsten: fove torn ees apiaial teed se RU TAER eke 
OPDEr ANGIECELCOSES asc gederece lelscayspaiee vies Srattneveud where tetece eet steachete acne eat errata 


Total; capital expenditures: <5. je\eccreves cle /aisieisle viniofe'wie('s(e,e, ntwlalo/e}siolale/ ale yielele\eialefniere ters 
New. machinery ‘and! equipme nti casssanreeuaineionassatie “hee oies lars, sleveienclaetaiein = 
Newsbuildings; and) other Structures. cy sve cc cfs 's/aleaye Gratis nea sieaterels fasta 

Labour characteristics 

Total hours worked by wage-earning employees .........-.+00eeeeeeeeeeeee 

TotalUsalaried: employees oc creiarale s (utuivis(e nv o\n1e)«1eleielelslvivinie cls) else /a\arninielaiainietuloleials 
LOT Aen Siete Satine UGH at LO COO ROeE ALE DRTC TE aC A pOnanAr ge neo Stan 
[inves Mdvnes Sec cua ale Cotte Oe her an ani o Derr Ontie Cnn aoBOAEHoneane recor 


See footnote(s) at end of tables. 


Total 


1,392 


532 
860 


1,342 
9 


10 
31 


1,275 
ity 


542,544,521 


389,569, 125 
8,227,048 
21,002,877 
100,087,051 
93,439,553 
47,845 
171,022 


522,484,393 
20,060,128 


596,293,922 


542,544,521 
53,749,401 


506,960,943 


209,197,657 
129,633,288 
47,630,639 
7,103,732 
83,234,148 
30,161,479 


70,709,074 
16,239,560 

1,970,280 
22,156,381 

5,470,095 
24,872,758 
18,623,905 


27,138,080 
8,514,175 


23,490,463 


3,112,990 
20,377,473 


4,967,926 
1,434 


332 
1,102 


$10,000- $250,000- 


249,999(17) 499,999 


number — nombre 


970 


101 


dollars 


95,680,875 


91,104,716 
1,173,856 
92,897 
962,471 
2,299,090 
47,845 


86,318,109 
9,362,766 


98,874,441 


95,680,875 
3,193,566 


78,019,476 
24,626,933 
28,087,450 
8,531,135 
1,222,859 
8,069,840 
7,481,259 
16,620,685 
3,540,726 
173,777 
3,492,535 
1,721,998 
7,691,649 
4,234,280 


7,028,265 
2,793,985 


2,117,947 


1,059,575 
1,058,372 


number — nombre 


1,071,635 
457 


76 
381 


British Columbia(12) - Colombie-Britannique(12) 


249 


234 


86,134,706 


77,938,068 
2,008,540 
478,370 
1,637,168 
4,072,560 


78,395,205 
7,739,501 


88,036,090 


86,134,706 
1,901,384 


73,649,208 


25,240,124 
22,616,984 
8,790,600 
725,179 
11,627,858 
4,648,463 


12,587,914 
2,300,270 
1,315,374 
2,863,071 

953,272 
5,155,927 
1,798,968 


3,356,248 
1,557,280 


2,203,220 


1,007,722 
1,195,498 


1,090,316 
233 


36 
197 


$500,000- 
749,999 


67 


67 


40,998,388 


38,199,674 
358,249 
1,728,940 
35,154 
676,371 


40,425,131 
573,257 


41,756,553 


40,998,388 
758,165 


36,191,589 
15,988,123 
9649541 
2,733,680 
294/848 
5,767,643 
1,757,754 
4,602,871 
1,306,452 
604,091 
1,746,472 
962,093 


1,462,451 
500,358 


299,434 


175,874 
123,560 


333,224 
104 


17 
87 


2) ee 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1978 — fin 


$750,000- 
999,999 


$2,000,000 
$1,000,000- and over(13) 
1,999,999 - 
et plus(13) 


British Colombia(12) — Colombie-Britannique(12) 


30 


26,026,358 


21,341,479 
900,926 
774,600 

1,817,399 
1,191,954 


25,519,820 
506,538 


26,638,482 


26,026,358 
612,124 


23,031,710 
10,642,893 
5,628,345 
1,807,398 
96,502 
3,995,687 
860,885 
2,210,930 
460,938 
5,209 
684,946 
220,458 
839,379 
1,395,842 


1,514,234 
118,392 


247,121 


156,475 
90,646 


196,459 
40 

4 

36 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


number — nombre 


39 37 
: 2 
39 35 
30 23 
2 3 
7 el 
38 37 
1 Z 

dollars 
54,634,761 239,069,433 
37,787,815 123,197,373 
1145'016 2'640,461 
31072951 14'855.119 
9/865,224 85,769,635 
2'683.968 12'515,.610 
79,787 91,235 
52,756,695 239,069,433 
1,878,066 : 
55,663,368 285,324,988 
54,634,761 239,069,433 
1,028,607 46,255,555 
48,010,024 248,058,936 
18,264,190 114,435,394 
12/896,112 50,754,856 
4173373 21,594,453 
881,028 3/883,316 
9,860,980 43'912,140 
1934341 13'478:777 
6,241,621 28,445,053 
1,943,533 6,687,641 
124'946 266,618 
1487914 12,767,115 
697,761 1.272'515 
1,988,167 7/451.164 
1,411,723 8,820,999 
2,021,695 11,755,187 
609,972 2'934'188 
503,148 18,119,593 
64,871 648,473 
438,277 17,471,120 


number — nombre 


425,865 1,850,427 
143 457 

44 155 

99 302 


Détail 


Classification des établissements 
Total des établissements 
Classés suivant la forme juridique: 
Propriétaires uniques 
Sociétés en nom collectif 
Classés suivant le genre principal de construction: 
Maisons simples détachées 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) 
Maisons en rangée 
Appartements (y compris les triplex) 
Classés suivant le genre principal de travail: 
Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 


transformations). 
Réparations 


Caractéristiques du produit de la construction 


Valeur globale du produit de la construction 
Détaillé suivant le genre de construction: 


Maisons simples détachées 

Maisons doubles (duplex, semi-détachées) 
Maisons en rangée 

Appartements (y compris les triplex) 
Batiments non résidentiels 

Grandes routes, chemins et ponts 

Autres travaux de génie(9) 


Détaillé suivant le genre de travail: 
Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 
Réparations 
Etat des profits et pertes 
Total des reyenus d’exploitation 


Revenus de construction 
Autres revenus(8) 


Total des coats (directs) d’exploitation 


Paiements aux sous-traitants 
Matériaux 

Salaires(10) 

Traitements(10) 

Terrains 

Autres cotits directs 


Total des coiits (indirects) d’exploitation 

Traitements(10) 

Créances irrécouvrables 

Financement 

Amortissement. . | 

Autres coats indirects 
Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots 

Bénéfices 

Pertes 

Dépenses en immobilisations 

Total des immobilisations 

Machines et équipement neufs 

Batiments et autres structures neufs 

Caractéristiques de la main-d’oeuvre 

Total des heures travaillées par les ouvriers salariés 


Total des employés a traitement ... 


Directs 
Indirects .. . 


No 


em wr 


o~AnDaT 


Ti 
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TABLE 2. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Type 
of Work, Canada, 1978 


TABLEAU 2. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le genre de travail, Canada, 1978 


New Repair 
construction construction 
Item — Détail Total - - 
Construction Réparations 
neuve 


number — nombre 


Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments:=. Total = Etablissements «). «201s <= + «a0. «1s s.eate1s 0110 «151» ete cieistnieseisioieis 6,089 5,446 643 
Classified by legal entity — Classés suivant la forme juridique: 
Sole proprietorship — Propriétaires uniques ..-............ 26. c tte e rescence 2,344 1,993 351 
Rartnership: —oocletés en Mom Couectifign meta ela cht anieeeeatrars eice gees iets pete ea % as re 
Incorporated company — Sociétés a responsabilité limitée ................... 3,745 3,453 292 


Classified by principal type of construction — Classés suivant le 
rn principal de construction: 


ingle detached —- Maisons simples détachées .........-...-00 eee ee eee eens 5,515 4,911 604 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SemmiadGtachees)) ic saic:c,cu> x. oaleagls e's mushectiays augers A514 wie ea ageus amirae 165 165 - 
Row housing: — Maisons em ranger niece cantatas ties + eeaetors ste ctcha eta Vefarc aerst= eae 103 89 14 
pberanents “(including triplex) — Appartements (y compris les 

inalis) (2) Orca Sina oa neler inital aac racic Manon «erin es cse bebe ely GAG 306 281 25 


Characteristics of construction output 


Caractéristiques du produit de la construction dollars 
Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 
Mem ASCONSETUCLON mista ereare crslareceicie erctore niet eleheieasletcisislaiereUete sickebersivceny aie erateia(¢a eaters 4,543,871,351 4,431,879,911 111,991,440 
Detailed by type of construction - Détaillé suivant le genre de 
construction: 
Single detached — Maisons simples détachées ............ 0000s scene eee 2,868,124,823 2,783,215,002 84,909,821 
Double (duplex, semi-detached) - Maisons doubles (duplex, 

SEMI CetHCHCER). Et epee e eo ink Sea ee ae cee me meee alo heaton ie ener 371,950,273 369,037,758 2,912,515 
Row housing — Maisons én Range 20. cere tee eae aieysie ste mieiereirsinlepece steel cmuitd 350,728,500 348,483,821 2,244,679 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 

ELD bee) iene cree creaects ere teceregn einer cuurareune feria cta yer oetetees maickere creeper omer Nor eteeare 692,754,840 684,738,869 8,015,971 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels.................+.555 199,846,944 185,938,490 13,908,454 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts.............. 24,013,720 24,013,720 - 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) .............-se eee e ee eee 36,452,251 36,452,251 - 


Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
modifications, et transformations), si cmmrces b.ouieeleericc ale vis es pe casaeic ee ears 4,373,107,006 4,355,893,885 17,213,121 
Repair construction —— Réparatiorss: a. seeussih ree eiaveu ete chetetaca ia as afaloouee ast ciolais 170,764,345 75,986,026 94,778,319 


Income statement - Etat des profits et pertes 


Operating revenue - Total — Revenus d’exploitation .........+++eeee eee eeeeeeeees §,014,015,813 4,899,527,212 114,488,601 
Construction revenue — Revenus de construction ............2..00eeeeeeeeee 4,543,871,351 4,434,879,911 111,991,440 
Other revenue(S)*— Autres: revenus(B)'s.<\. ta «.cvcwraern crepe ctetsucesrdevaais.soialal spam ened « 470,144,462 467,647,301 2,497,161 

Operating costs (direct) - Total — Couts (directs) d’exploitation ...........-..00005 4,177,975,804 4,086,652,072 91,323,732 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ................ 1,837,600,703 1,805,299,955 32,300,748 
INEU GOERS BUNS Cc. casein ronan Lon On DOH ONG Hog Roba MNGURnOs Ar oh ied 1,001,950,673 969,644,498 82,306,175 
We ages('10)) = Salaires(lO i crane vctteictorte sem cin vcore alee rebaecemnciersararsines ehetoh = 307,482,775 291,381,880 16,100,895 
Salaries(10) — Traitements(10) 51,015,477 49,413,388 1,602,089 
Wands. Terranns seeecevecsiacst <> dations. stevatsrare ane eme rain as ig aif cus tors eaatay Oca ae 754,994,445 750,901,203 4,093,242 
Otherndirecth costss— Autres Couts. GILGCtsl aeicnie a ctcealarcccisathate evesinvecre ser ane orale 224,931,731 220,011,148 4,920,583 

Operating costs (indirect) - Total — Coats (indirects) d’exploitation ................ 618,478,769 601,393,420 17,085,349 
Salaries (0)) sa raitements(LO)em metaeenn sate heehee ttre rain titer treme cunrn 168,310,140 162,445,769 5,864,371 
Badvaebts: -norennces urrecoucrables: suk eli os onicricemat oenaeieninim arom iane WA Ey2:) 6,814,973 306,355 
Minancing: — Minancemento nas esc .ins s . cmee noe nie chem cine ante cneissnedinel ev sreces ae 177,758,237 174,632,500 3,125,080 
Depreciation — Amortissement . 37,730,638 35,835,320 1,895,318 
Other indirect costs — Autres coats indirects ........+-++sss+seerveccceceee 227,558,426 221,664,858 5,893,568 

Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
dexploitation avant impOts......... 2.0... cece cece eee e eect e etree eee eeeenes 217,561,240 211,481,720 6,079,520 
Profit? =H ONCHCES stato: nicest cerineiste eterna ree error tee renee ei ria 277,410,707 269,317,811 8,092,896 
NOSE 4AM OTLOS aA Cite eas a 759s Snes ras a: ae ke ria fe ee POE ea Le A nein 59,849,467 57,836,091 2,013,376 

Capital expenditures - Dépenses en immobilisations 

Capital expenditures — Total — Immobilisations ............-...0eeeeeee eee ence 179,831,684 177,114,747 2,716,937 
New machinery and equipment ~ Machines et équipement neufs............ 23,842,866 22,488,523 1,354,343 
New buildings and other structures — Batiments et autres 

structlres: neufs....225. datas tetas e aaolaed aim eueiaitic ce a. woo ores es eladeachoastaravetesents 155,988,818 154,626,224 1,362,594 
Labour characteristics - Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 

Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures 
travaillees par: lesseuvriers: Salaries... |.\c/./ sie ciate siciele evista onic oak laleee tes athe 35,186,574 33,283,750 1,902,824 

Salaried employees — Total - Employés a traitement ................ccceeeeeeees 11,958 11,379 579 
| OE dare DCN fede Frau oreo pans Steele eae ot EM Smee, | Bir Semana 2,586 2,466 120 
Indirect, Indirects srs yc ran tae eerie ene ek ER eee 9,372 8,913 459 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) 4 la fin des tableaux. 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1978 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1978 


Total 
number — nombre 


Establishment classification — Classification des établissements : 
Eciablishmentsy— .rotalk— ‘Ptablissements|-hitess/<cisas.eis.<.ovie asst piccersiovtivlews siomnns. ee ers 6,089 97 767 733 4,492 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 
AGa A CORSERUCEION Myer ey cleft det ey ef exesore u elaseYehe ier ay tomtot ein) 0.1 iojayofatefolatey dina telers1<) cisveynteleterets 4,543,871,351 456,086,721 975,280,788 847,088,349 2,265,415,493 


Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 


construction: 
Single detached - Maisons simples détachées ...............0000 000 veeeeaee 2,868,124,823 144,333,128 411,141,327 486,722,865 1,825,927,503 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SEIMIECETACHEES) Merete pee ys repens conan, Aetbaebe eae aca aa ast Pte aA Mar tans oaperesate tart 371,950,273 66,117,287 129,708,992 88,319,899 87,804,095 
Pvowahousing: — Maisonsxen Tan gees, cutee, s/s eeha, s:ascyeie. cde eee few: sParein sabe Goeteey 350,728,500 88,860,904 132,818,077 87,789,426 41,260,093 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 

{THN Se RRS OE Cs 0.5 os RRR tte cra Sao Re REED cis eo At 4 Se A ee, 692,754,840 67,988,970. 193,320,366 139,915,696 291,529,808 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels....................-. 199,846,944 39,382,311 99,133,499 42,511,687 18,819,447 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts.............. 24,013,720 17,349,310 4,955,070 1,634,793 74,547 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ..............0000 eee ee 36,452,251 32,054,811 4,203,457 193,983 - 


Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
modifications, etabranstonmavions) pee Memes, «ais so. «ald aledein cise oat dubds 4,373,107,006 444,223,534 937,118,381 805,650,760 2,186,114,331 
Repalneconstruchon.— Ne paratlons:s Satan te-s «ore carp arsulle alevevare eis iaysiasn eel leone 170,764,345 11,863,187 38,162,407 41,437,589 79,301,162 


Income statement — Etat des profits et pertes 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ..........000cce eee eee eee ee 5,014,015,813 535,552,493 1,122,292,189 933,407,036 2,422,764,095 
Construction revenue — Revenus de construction ..............000-000ee eens 4,543,871,351 456,086,721 975,280,788 847,088,349 2,265,415,493 
MtherJrevenue(S)—=pAutreserevenus(S)iMi.) we athe csjca a lelt Astacereh ota .cue, ofa Aten 470,144,462 79,465,772 147,011,401 86,318,687 157,348,602 

Operating costs (direct) - Total - Cotts (directs) d’exploitation ...............0.004 4,177,975,804 404,536,705 935,546,225 781,154,276 2,056,738,598 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ................ 1,837,600,703 190,418,031 407,290,345 366,360,335 873,531,992 
viabetiale:—, Natomas mtv tas, oct ence eels a5 4 dame uieha bina ks ve ane Slee 1,001,950,673 98,247,692 204,979,438 172,813,024 525,910,519 
WieestlOy = Salenes ON Re oc occ. oS ARR ate casas ack ow eminem etele fins. vce as en eee 307,482,775 18,238,629 76,233,673 52,091,813 160,918,660 
alames( lO) PraitemontslUO\e. 2. tte ntsc. 5. ada atgavdietaprss «cid vin jate Awrcs 51,015,477 4,242,138 15,316,407 8,948,173 22,508,759 
NEAT RS AU ern AUIS Ane, vot ee er ovey ns /0 a) sate Pera tale GY S.)s c, ays: ghaseie By Aisce lately adden 0 ade DRS 754,994,445 79,699,505 161,391,875 149,340,975 364,562,090 
Othersdirect .costsi= Aniines'colits: directs cic cl. we oie oe Se cihe welee see sais oes 224,931,731 13,690,710 70,334,487 31,599,956 109,306,578 

Operating costs (indirect) - Total - Couts (indirects) d’exploitation ................ 618,478,769 86,217,230 131,960,162 106,170,119 294,131,258 
alanies( LO)h—.Lrarbemments (L0)j1 ac)o% APMC Reade << sasin oboe Dit itmatione ecusis: oa, octeeteee 168,310,140 16,183,212 41,010,411 30,064,802 81,051,715 
Bad wlebis.= Creanees iprecouvrablesic 6... Gs os 50 cs ae blk ele pease cases cde vlan 7,121,328 133,266 1,227,560 1,938,111 3,822,391 
Minancinge— Pin aM Cemieniieg <a /.,c)</c ic baehe ake educa. so j0,0cn wee aeaeeba ca er 0:6 ohale ahe AMeIR 177,758,237 26,758,069 38,375,850 34,927,915 77,696,403 
Wepreciation— AMOntissementys c+ ce Meee co. bie. s.02e, eePea eet care ee oinisre ape 37,730,638 3,072,455 7,680,704 6,234,704 20,742,775 
Other indirect.costs: — Autres cotits, indirects) ....... 6. 6. k aie veel soe otto dn 227,558,426 40,070,228 43,665,637 33,004,587 110,817,974 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 


eX PIOUALION LA VANETNTPOLS <9 oca/e oyok nial Poot ele fe micters. + ccrs'+ ais sie seyetace cesfeteds «1,101 e,oraboletats 217,561,240 44,798,558 54,785,802 46,082,641 71,894,239 
HZNOLU tS OME CO SEPIA Mc. 4, st Grote Mapes oee Be a)0)'b1 3.3 rae eheuay beveled eine: aserpueen g 277,410,707 49,852,788 64,282,356 53,224,341 110,051,222 
TRO SS Mee ONO Sicy Be Mae BAM Meco sos ahc ve vss Seah APRA, +50 eh0is. 5; Lease Mes teteieso 4/6 ace eaaonrpe rece 59,849,467 5,054,230 9,496,554 7,141,700 38,156,983 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 


Capital expenditures - Total - Immobilisations ..............00000000 eee ee eeeee 179,831,684 49,230,005 61,970,275 29,496,402 39,135,002 

ew machinery and equipment — Machines et équipement neufs............ 23,842,866 1,541,806 3,183,584 5,470,445 13,647,031 

New buildings and other structures — Batiments et autres 2. 

DERUCIUTOS EU atu UF Of. nla cc se OA so o.-.s, > Uchiehmthenk-s inch deaee 155,988,818 47,688,199 58,786,691 24,025,957 25,487,971 
Labour characteristics - Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 


Hours worked by wage-earning employees - Total — Heures 


travaillees par les ouvriers salaries ..... ccc sce. svecccnccccevuceuccsssseasbece 35,186,574 2,036,096 8,239,536 5,680,159 19,230,783 
Salaried employees — Total - Employés a traitement .............-.000ee eee eens 11,958 872 2,865 2,092 6,129 
Direct — Direc B55 OCS Oee eS 2 Sd db RR Oe 3 PROM Oren eS 3.c8 2,586 164 705 440 1,277 
Mndirecte=" ln dire chop vaste. eine a ce ciscs oosyss si oct MOR ois. careless aed Ae 9,372 708 2,160 1,652 4,852 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1978 — Continued 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1978 — suite 


Item — Détail 


Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments — Total — Etablissements ............0.0+eeeeeeeeeeeeeeeeees 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 


Value of construction output — Total — Valeur globale du produit 


ealaFCONSUHUCEIOM Selereinretelclel ieee atwie octal! a etateiete wlelein sis evn'w qievwisis(ounie/ele\ele/6 alecols 


Detailed by type of construction - Détaille suivant le genre de 
construction: 


Single detached — Maisons simples détachées .........-...2..+20eee0e 


Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 


SEMIS GetACHEER) MM EE ATOR wicl-, «wed eben Rieterctece mo bn is cm hitch etobag iam nis/> sists 
Row thousing — Maisonsien rangée s.r slemly v <0i+0 soja Mineo tialtiee + steric we 


Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 


C89) NC) } IES co PADRE TENET GAS CBD AOD bes aoc 0 Rae nD o 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels.............-..-. 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts.......... 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) .........-.--+-+-0005 


Detailed by type of work - Detaille suivant le genre de trayail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 


modifications! et) transformations)! siliverche siete ams 5 srbre We Wiouverse amet aces nie ote 
Repair construction’ = Reparations: ... 2) sscenaeu ssn ce wea Ve een saree 


Income statement — Etat des profits et pertes 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ......-....-+-s+ee+eeeeee 
Construction revenue — Revenus de construction ...........-........5+5 
‘Otherrevenue(S)) —wAutresmeventis (8) Vateis.atetele. ci <a gm srlbyaelareie «610.01 ocsiehy 


Operating costs (direct) — Total — Couts (directs) d’exploitation ............+++ 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ............ 
Materrale:=~Matérsaiutss mecpasscisr =. oc, catearnent arate oracei iste ettene Ratan ferecseios exes 
MV BoeGEEO) — SalAlrea LO coc. 7 0 9 Aeneas vis < <iza meer eetoNe a lvcacis ar oe 
Salenies(LO) ts Mraihemenats (10) ite crm metepevetel «fetal, «1c. = alapeieter epee ste axes<\cressiecate 
OE ET EN cei 2 Oe OI ORE I RG IMEI ot ORE Ao REY 
Other directcosts’— Autres (colts: Cirects edie ivi. cca volew Wem eeume.e o\niniein ate 


Operating costs (indirect) - Total - Coits (indirects) d’exploitation ............ 
Salaries(L0)) =Alrarterments (0) cc aims totaal aivdete.s ic s\n) etaetem eee ccckasateis ats 
Badidebts' — ‘Créancestarrécouvrables tei scrists c nieces. aiegelateteioteiviclnayasviaevrie rate 
Binancinge— Pinamconne wt teeet-y.ye ols 5 ecieterene eter wry o:0 sass <t ahs UR VO erseatietay- Cols cesr crate 
Depreciations—w ATMO iSSema On bis circ ay Wate pete P eld codoven fons ahd rs tet otto euoxs win) g ave 
Other indirect. costs — Autres cotitsindirects.......... 0c. s cece ee neenee 


Net operating profit (loss) before taxes — Beénéfices (pertes) nets 


exploitation ‘AyAMP MMMPats sets :c cio =sere syetaven rete wtela sis )nveiaisiaysterefertte) 1oiat e:n\eyein) ashe 
Jy hee Det isin, — ae eee eet a EMEP O55 Dea AC EeRTROCEG o 
MAO RSHEIR Or bes Faeete settee fo a ecw fe yoy Aeron ee BOO = as, sredabsainte Tn wIMN MR ec: wre ease raves 


Capital expenditures - Dépenses en immobilisations 


ae a expenditures — Total — Immobilisations .........+.--+++0seeeseee ees 
ew machinery and equipment — Machines et équipement neufs........ 


New buildings and other structures — Batiments et autres 


SRUCHUTES: TUL SW MIR ees os slo yance aeRO TCO lene. ov MoO a VMN aco. lo vekaieRs 


Labour characteristics - Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Hours worked by wage-earning employees — Total - Heures 


trayaillées: par les: Ouvriers Salaries: swistels \elels)s «s/c os» d steletavete/sisieinsie\s's sie iets 


Salaried employees - Total — Employés a traitement ...........0000e0eeeeeee 
Disott =) Directs: Saeed 2 Acca or eee eee ok sie a phoebe wor icte olocnneay 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


ete ae € 


5,515 


3,366,038,834 


2,751,718,502 


186,210,370 
124,055,021 


117,850,618 
134,876,671 
19,524,683 
31,802,969 


3,213,641,107 
152,397,727 


3,779,122,284 
3,366,038,834 
413,083,450 


3,099,517,367 
1,283,719,988 
767,167,395 
238,167,287 
38,119,149 
606,655,885 
165,687,663 


501,722,967 
131,219,270 
5,092,540 
154,751,006 
30,948,641 
179,711,510 


177,881,950 
219,205,727 
41,323,777 


168,389,295 
19,881,514 


148,507,781 


27,600,543 


9,440 
1,974 
7,466 


81 


302,072,375 


101,929,287 


39,481,433 
48,063,258 


32,363,468 
31,341,419 
17,349,310 
31,544,200 


290,726,517 
11,345,858 


368,426,066 
302,072,375 
66,353,691 


257,999,181 
127,597,914 
61,655,722 
10,384,485 
1,846,635 
49,441,687 
7,072,738 


67,469,188 
12,036,677 
38,328 
21,450,909 
2,467,843 
31,475,431 


42,957,697 
43,303,974 
346,277 


48,497,998 
1,350,334 


47,147,664 


1,244,129 


46% -65.% 66% -85°% 86° -100% 


Single detached — Maisons simples détachées 


number — nombre 


621 


dollars 


603,278,937 


356,259,864 


72,479,575 
46,987,948 


67,385,368 
59,528,874 
492,735 
144,573 


569,884,079 
33,394,858 


742,216,780 
603,278,937 
138,937,843 


600,327,523 
249,028,332 
135,374,176 
51,459,888 
14,221,291 
106,722,782 
46,521,054 


97,766,746 
26,834,646 
891,708 
33,572,795 
5,538,875 
30,928,722 


44,122,511 
47,278,564 
3,156,053 


58,943,711 
1,743,775 


57,199,936 


number — nombre 


5,576,651 
1,888 

499 
1,389 


604 


601,918,790 


470,099,062 


57,103,430 
28,674,889 


16,213,801 
28,078,619 
1,634,793 
114,196 


569,471,248 
32,447,542 


666,814,358 
601,918,790 
64,895,568 


547,320,709 
233,210,563 
123,874,637 
39,723,638 
6,588,953 
121,827,169 
22,095,749 


86,203,191 
23,335,253 
1,054,468 
29,730,378 
5,122,273 
26,960,819 


33,290,458 
38,703,029 
5,412,571 


27,629,804 
4,500,408 


23,129,396 


4,379,516 


4,209 


1,858,768,732 


1,823,430,289 


17,145,932 
328,926 


1,887,981 
15,927,759 
47,845 


1,783,559,263 
75,209,469 


2,001,665,080 
1,858,768,732 
142,896,348 


1,693,869,954 
673,883,179 
446,262,860 
136,599,276 
18,462,270 
328,664,247 
89,998,122 


250,283,842 
69,012,694 
3,108,036 
69,996,924 
17,819,650 
90,346,538 


57,511,284 
89,920,160 
32,408,876 


33,317,782 
12,286,997 


21,030,785 


16,400,247 


§,297 
1,062 
4,235 


TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 


Wey 


Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1978 — Continued 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1978 — suite 


= e sie, 


Double — Maisons doubles 


Item — Détail 


Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments —"Total’ = Etablissements <5 ..0...00.000eccecns ovevesaacveccenes 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 


Value of construction output — Total —- Valeur globale du produit 
AC MEAS CONS ETUC COM hertierets)-felova ta miele: state, ofapevete etetatet Vole /s/o:t.01e/atete ofn\ete’o(s/eisie/s/are a etett cfviite 


Detailed by type of construction - Détaillé suivant le genre de 
construction: 
Single detached — Maisons simples détachées ................002 0000 cece uee 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SCMIITCCTACHCES) Onsen tree nie ere het i Grae eee ole akc SAN yee Ee oe dpe Rube Se 
Row housing — Maisons eh Tangée 22.005: tess oa aoe Semel en Snel eeelen 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 

3510120 Panes Bic och usec nie ICG 10 Geach eno BOD ALOE cert cca oon 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels...................... 
Highway, road and bridge - Grandes routes, chemins et ponts.............. 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) .......... 2.00. eevee ee eee 


Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
MMOGMICALIONS EF branstormiAations) "ech oon se va... gba cite ee ee sae wee Ee 
Repair constructions — BePAaTaulons sere eee. ene v.caeie Teh ails cars web lal weighs wie ate 


Income statement - Etat des profits et pertes 


Operating revenue —- Total — Revenus d’exploitation ............0 eee ec cece eee eeee 
Construction revenue — Revenus de construction ..............22.000000000 
Ovher revenue(S)= Autres: revenus(S)Poktesiscie.<c6 ss 54 /Mtlafeles) ws 5 a a%e are ey rete arene 


Operating costs (direct) - Total - Coutts (directs) d’exploitation ..............00005 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ................ 
1M EUS OE ey CVS SENS CAT a BERG SURO ctLOU Ma RERIRCIEY SOIL Oo ROeROE IS Bloat nc 
Wi ceiO)) = Salient tpi ina n5 saree ete es A nin PNAS ¢ xo als alee Oe 
Salaries (10), —“l'raitements(1()) -o).c wettemasrt cts. s 55S an cr LisWettete ei a)s 4.62% oie obererennte 
Paine MOR aiASy ERIN RNG, ccs cite Sen e ala in ccscs§ cme sete veda e's iar napare PING 


Operating costs (indirect) - Total - Coutts (indirects) d’exploitation ..............++ 
Salaries (10) = diraitements (10) erne cunts <<. cto ok eeeteimeR toh 5 =m om/o.c arlene 
Badidebts.— Créeances irréecouvrablestnn sti. > 2. vst ais otbevne iis ois /s Sevens eR 
MANGINI G) — IN ALICOMMOIE fet lales aint oretePehei aay Nata jacelaiw sant halclareterty<\s sie /»\s/n\'eie la shcne a 
Depreciation —A AMOLUIBSEIMENE 4. oe ee TONG 5 ole conse vb Peewee was karen nyse Shoe metre 
Other indirect costs = ‘Autres cots indirects ......5 Nueces cece een cee 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
d@exploitation avant impOts........ 00sec eee cece nce ee nc cere eee resseeeseeees 
{BF aS Motel BHT 0T Ss 1XGLsT eas Sonnet MERGED. Sh LEP cK ERROR EEE ROR 1g) Aye act Dip SIR RRR Recs 
ee Sl Eg gs 8 ama EE ec HS ORE A hee aS a 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 


Capital expenditures - Total - Immobilisations ............... 0 eee cece eee eee eees 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs............ 
New buildings and other structures — Batiments et autres 

SIXUCUULES NENG eee ttt Le MOP e ok: an wis BROAN he aera a e's eae 


Labour characteristics —- Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Hours worked by wage-earning employees - Total - Heures 
travyaillées par les ouvriers salariés ............ cc cece reece eee tener een eeeees 


Salaried employees - Total - Employés a traitement 
Direct, —sDirectampre tae estate etre wesc eee clotecel nated seins 
irda Cte Miia IT SCUS epee tenet he eer t eaten ialoke facets safe peeled nies letnieceus?= tere 'eber eontala(ol~ 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


211,546,315 


33,508,669 


150,314,967 
20,222,991 


5,139,258 
2,360,430 


208,444,796 
3,101,519 


219,230,654 
211,546,315 
7,684,339 


182,777,608 
72,503,976 
36,864,074 

8,379,619 
1,941,246 
45,397,042 
17,691,651 


27,325,465 
5,850,046 
241,457 
6,444,735 
1,399,083 
13,390,144 


9,127,581 
11,055,892 
1,928,311 


2,738,868 
851,250 


1,887,618 


1,344,927 


474 
106 
368 


39,553,899 


12,522,467 


16,142,213 
8,585,683 


1,790,574 
512,962 


39,044,617 
509,282 


42,294,624 
39,553,899 
2,740,725 


33,809,957 
13,014,755 
8,019,286 
1,099,325 
533,635 
9,187,765 
1,955,191 


4,951,338 
522,690 
20,048 
2,421,567 
171,036 
1,815,997 


3,533,329 
3,533,329 


626,709 
105,771 


520,938 


137,240 


number — nombre 


20 


dollars 


70,783,581 


14,163,634 


40,853,565 
11,584,811 


3,159,161 
1,022,410 


70,745,098 
38,483 


73,451,529 
70,783,581 
2,667,948 


65,551,644 
23,244,900 
10,429,664 
1,336,399 
429,570 
24,823,337 
5,287,774 


5,387,921 
1,975,352 
— 15,545 
1,110,301 

490,906 
1,826,907 


2,511,964 
2,686,914 
174,950 


1,095,023 
90,148 


1,004,875 


number — nombre 


159,009 


29 


30,205,638 


6,067,509 


23,169,937 
52,497 


173,257 
742,438 


30,105,983 
99,655 


31,241,675 
30,205,638 
1,036,037 


25,702,947 
10,925,137 
6,319,198 
773,587 
377,911 
5,270,311 
2,036,803 


4,283,510 
1,169,052 
TOU 
1,457,847 
263,716 
1,384,984 


1,255,218 
1,548,223 
293,005 


472,191 
305,043 


167,148 


86 -100% 


111 


71,003,197 


755,059 
70,149,252 


16,266 
82,620 


68,549,098 
2,454,099 


72,242,826 
71,003,197 
1,239,629 


§7,713,060 
25,319,184 
12,095,926 
5,170,308 
600,130 
6,115,629 
8,411,883 


12,702,696 
2,182,952 
229,043 
1,455,020 
473,425 
8,362,256 


1,827,070 
3,287,426 
1,460,356 


$44,945 
350,288 


194,657 


964,245 


= 


TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1978 — Continued 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1978 - suite 


Row housing — Maisons en rangée 
number — nombre 


Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total — Etablissementsiny «<2. 0000000 esos oes vcecscaccscpese 103 5 33 22 43 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output — Total - Valeur globale du produit 
Govla seOnstruction Feheqaete ole or viens aca, ofdlateshgale slots fe a.niers aisehelesctetelstelarein.y c'ainimelaie eats 278,684,394 66,087,906 118,205,530 54,748,886 39,642,072 


Detailed by type of construction — Détaille suivant le genre de 


construction: 
Single detached — Maisons simples détachées ..............-.0 0020 eeeeeueee 41,531,177 17,212,586 20,053,226 4,012,504 252,861 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SOMIEAEtACHEES) HS Sale, «isi ayace TAURI oman, 5a ROR o.oo soo 31,576,245 9,905,744 15,053,765 6,616,736 - 
Row) housing — Maisons. en tangée .iee neh etn- s. - vAstNen siecle acco sie nee 166,882,519 24,803,093 62,273,807 40,416,408 39,389,211 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 

1 01.) 0 SR ir 8 cbc, eee CERN PERO chy C5 TNE RRR SIC Ns Cac RRR Ach Fcc 32,099,728 13,976,914 15,985,992 2,136,822 - 


Non-residential buildings — Batiments non résidentiels..........-........005 6,594,725 189,569 4,838,740 1,566,416 - 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts.............. = = = = = 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ............. 0000 eee ee eee 2 =. = “ = 


Detailed by type of work — Detaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
modifications: eG. transformations) Cet ohic dele irs-ais- citrate am nto os aro cece eteieaee 274,972,965 66,079,859 116,551,924 52,699,110 39,642,072 
Repairaconstruction) =aReparationsy aie ws qiets.cce's co's ip «cies vaap en oPe OMe G ci dueca oa vecohoneertene 3,711,429 8,047 1,653,606 2,049,776 - 


Income statement - Etat des profits et pertes 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ...........ceee eee eeeeeeeeeee 298,953,073 66,110,129 120,107,504 72,253,776 - 40,481,664 
Construction revenue — Revenus de construction .............2.00000eeeeeee 278,684,394 66,087,906 118,205,530 54,748,886 39,642,072 
Other! revenue(8)*—sAutres: revenuis(8) si enacs vice ooo e Nee cane ge ta weutate 20,268,679 22,223 1,901,974 17,504,890 839,592 

Operating costs (direct) - Total - Coutts (directs) d’exploitation ...............000 251,682,719 58,321,763 101,927,126 56,234,394 35,199,436 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ................ 115,282,064 26,617,357 50,311,151 20,038,146 18,315,410 
Materials’ (Maténiauxs 0c) 0's. a8, pate Oe ton «0, use SA ahs aw oe eae 49,560,389 11,513,551 19,775,535 11,221,202 7,050,101 
Wages (0) = Salatnes (10): 2/20,. ati < <8 <peckemgit ches «cr ove, odie MaePiomewsae ois i: of cane 14,795,578 2,322,921 6,398,966 SLIT ST 2,893,954 
Salaries (10)! = Prattements(10)i. 2/50 apetetitadeeratcn © os) «cue Mee teretee sa: cca POM 2,344,631 488,267 1,022,280 640,535 193,549 
WANA Terrains AscaNee tects ttc os Tae een a oa a) aoe EE Nes fesse hee 56,624,491 15,995,530 16,453,505 19,221,772 4,953,684 
Other:direct) costex= Autres. “colits 'diréctsiy). 2... 5.500 hsatlaguilas oe ene arog ana’ 13,075,566 1,384,137 7,965,689 1,933,002 1,792,738 

Operating costs (indirect) - Total — Couts (indirects) d’exploitation ................ 36,070,464 8,797,293 15,910,786 7,590,143 3,772,242 
Salaries(10)' —Mnaitements (10)! ch ereerceten cic ce ist CMR eet Cneys a s-nin 3 AU 13,349,829 2,559,836 7,613,721 2,236,754 939,518 
Badidebts. —'Créances;irmécouvrables) iin. sersane «cb ehatvens s aoc on uae 1,099,693 24,000 217,685 820,126 37,882 
Binancing. —P Pinancementy, v0.0 oe. Aaa ae bs alas aix, ae: Pee ce: nail oan 6,242,690 988,971 1,974,338 2,436,867 842,514 
Depreciation —sAmorbissemient:1..Jc amen tes ean oA Sao fh entgvaeie ats lace niene eae 1,401,691 232,207 592,723 352,310 224,451 
Other indirect costs — Autres cofits indirects ........0s00cccerscecencevesss 13,976,561 4,992,279 5,512,319 1,744,086 1,727,877 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 


d’exploitation avant impéts 11,199,890 — 1,008,927 2,269,592 8,429,239 1,509,986 
PYOUt- SPB énéhicests Beh 2... 3 2.<..,0:0 SR > crety, crt EEA ons cs srar SOE 19,152,260 2,163,215 6,037,812 9,219,273 1,731,960 
LOBRi PR Ortes: KON T a MeET vlc ast.’ =) ct SE Mtn Aan tl ca ed anata eros avovn omg 7,952,370 3,172,142 3,768,220 790,034 221,974 
Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures - Total — Immobilisations ...........6.0.00ceseeceeeeeeenee 2,154,089 33,078 503,042 678,692 939,277 
New machinery and equipment - Machines et équipement neufs............ 830,808 33,078 480,418 289,636 27,676 
New buildings and other structures — Batiments et autres 
StrUebures Me Mfey yep a aiy, «is 01s SURAT tes so aoe er nes Le oe 1,323,281 - 22,624 389,056 911,601 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures 
travaillées’ par les téuyrierd ‘salaries: .2 SUGGES «6.05 5 Sele tede waco nar eae e er 1,736,820 241,500 796,254 381,356 317,710 
Salaried employees - Total - Employés a traitement ...........0.0.0ceeeeeeeeeee 828 135 495 123 75 
Direct." Directs a8; aetis gait este wae ates ae eA Oat ot ale haa 120 19 62 26 13 
Tndirect =" Tnidineetsics 2 teras-sievs.0.29 WO etree Fee ave SOE OR ole SR ee 708 116 433 97 62 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1978 — Concluded 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classees suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1978 — fin 


Item — Détail 


Establishment classification — Classification des établissements 


Ectablishments =) Lotall—. Etabhissements’.:,4)st-tclsste1< «ssc, sie» eiele viet o's) ates/eie syevesele ate 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 


Value of construction output — Total - Valeur globale du produit 


EB IAE CORSENUCEIOM > raretelerate dinve le fovaresow ik lo: Pastas Te ac clatecee’ stor sialotevaielvye ove Sayerdicvater aes, 


Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 
construction: 


Single detached — Maisons simples détachées ...............00cceceeeeeaee 


Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 


SemUedetachees)! wean teens ewes iter mecatesciaeas eiceierrainys se ome w wide Baia becicneee 
Rowalhousing: — Maisons cen ranges. t1.1)0- sabe enn tveeyne tens eh Oe dase ngs wns ate 


Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 


PERE SN eee ate Pee es ee eee ae ee MES RAGING Sole c ixdinsiantecll Gre: fclaate 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels..................... 
Highway, road and bridge - Grandes routes, chemins et ponts............. 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ................00ee ee ee 


Detailed by type of work - Detaille suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 


MAC AIICALIONS Tet tLADSLONMAIONS)) Aas « Ack ihcl Qaeee «= oxo cache oo ae 
Repair construction =) Reparations 7a eee wets ces ose es boat kee Ee 


Income statement - Etat des profits et pertes 


Operating revenue - Total - Revenus d’exploitation .............0..e cece ee ee ees 
Construction revenue — Revenus de construction ...............00-e0eeueee 
Othererevente(s): — Autres revenus(S)| ccna ee: chars cel eieraccae beetles 


Operating costs (direct) - Total - Coats (directs) d’exploitation .................. 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ............... 
Materials: a Materiadxwn, ce eee tehteiac otek eek Rete. ie ne hye awele he 
Wrares(LO)—soataires( LO)\e sities sain oocyst sckecan ith os eis wee veka ee 
Salanies((0) foe Rraivements (LO) ses tes sae sees ceeue as tai eamlasieorcaincaeee 
LAW smc o CE Cmcrcarsenrants iret “yrncness ranle’S Ammer RSE ae EAE PERCY AICTE ECE 


Operating costs (indirect) - Total - Coats (indirects) d’exploitation .............. 
Salammes kee irantements (10) atastertereein cm met aren hx bons eee 
Badudebts, —s Greances mrrecOuVTADlEsts..» a «ays Vr tte brer wis MONG ole cee 
meanings We MANCEMIEN ee tere a Maye Meta ec a em Th aco ee ee cuartye 
Mepreciations—e AIMOLlIsseMmOont Nene er cence cos nee iene thtetieiencie, pice acitieae me 
Other indirect costs — Autres colts indirectS: .i:: 0.00.2. 0neussssscseseves 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 


Miexploationtavant jMpots entails eclseieet ine ve cotelceisl seit s te'cle icles cies wide 
BLOM ct BENCHES more te ee oie cies ore ME er ee reba bik Hage orescvsinele Be 
NEO SSE ROLCOS Swen meinen see haere onl hy EL re ean heuceest shoes: ora, sivas erantes 


Capital expenditures — Dépenses en immobilisations 


Capital expenditures - Total - Immobilisations ..............0.0.0cee eee e cece 
ew machinery and equipment — Machines et équipement neufs........... 


New buildings and other structures — Batiments et autres 


RATUCLNTOS EONS Vener ce er OL Tne MEA ee cries alah a ees aaa sins coohe 


Labour characteristics - Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Hours worked by wage-earning employees - Total — Heures 


fravailléés, pay lesiourrierss salaries’. is aytente «tat -129 aiall tcioseisiole Hae stee ttle ie ne ee 


Salaried employees — Total - Employés a traitement ................00eeceeeeee 
meixectt=* Directen eet thea ee ee OE oe COT ee Re 


306 


687,601,808 


41,366,475 


3,848,691 
39,567,969 


537,665,236 
56,015,118 
4,489,037 
4,649,282 


676,048,138 
11,553,670 


716,709,802 
687,601,808 
29,107,994 


643,998,110 
366,094,675 
148,358,815 
46,140,291 
8,610,451 
46,317,027 
28,476,851 


$3,359,873 
17,890,995 
687,638 
10,319,806 
3,981,223 
20,480,211 


19,351,819 
27,996,828 
8,645,009 


6,549,432 


2,279,294 | 


4,270,138 


4,504,284 


1,216 
386 
830 


Apartments — Appartements 


number — nombre 


6 93 

dollars 
48,372,541 183,012,740 
12,668,788 20,664,603 
587,897 1,322,087 
7,408,870 11,971,511 
19,858,014 106,789,845 
7,338,361 33,743,475 
= 4,462,335 
510,611 4,058,884 
48,372,541 179,937,280 
~ 3,075,460 
58,721,674 186,516,376 
48,372,541 183,012,740 
10,349,133 3,503,636 
54,405,804 167,739,932 
23,188,005 84,705,962 
17,059,133 39,400,063 
4,431,898 17,038,420 
1,373,601 2,643,266 
5,074,523 13,392,251 
3,278,644 10,559,970 
4,999,411 12,894,709 
1,064,009 4,586,692 
50,890 133,712 
1,896,622 1,718,416 
201,369 1,058,200 
1,786,521 5,397,689 
— 683,541 5,881,735 
852,270 8,279,066 
1,535,811 25397,301 
72,220 1,428,499 
52,623 869,243 
19,597 559,256 


number — nombre 


413,227 1,707,622 
103 356 

41 117 

62 239 


cs Bas ek a 


78 


160,215,035 


6,543,790 


1,429,796 
18,645,632 


121,391,816 
12,124,214 


79,787 


153,374,419 
6,840,616 


163,097,227 
160,215,035 
2,882,192 


151,896,226 
102,186,489 
31,397,987 
8,414,851 
1,340,774 
3,021,723 
5,534,402 


8,093,275 
3,323,743 
55,606 
1,302,823 
496,405 
2,914,698 


3,107,726 
3,753,816 
646,090 


715,715 
375,358 


340,357 


834,854 


86% -100% 


129 


296,001,492 


1,489,294 


508,911 
1,541,956 


289,625,561 
2,809,068 
26,702 


294,363,898 
1,637,594 


308,374,525 
296,001,492 
12,373,033 


269,956,148 
156,014,219 
60,501,632 
16,255,122 
3,252,810 
24,828,530 
9,103,835 


27,372,478 
8,916,551 
447,430 
5,401,945 
2,225,249 
10,381,303 


11,045,899 
15,111,676 
4,065,777 


4,332,998 
982,070 


3,350,928 


1,548,581 


$41 
156 
385 


S/N 


TABLE 4. Residential General Building Contracting Industry, Financial Statistics for Establishments Reporting 
Balance Sheet Information, Classified by Size Group,(6) Canada, 1978 


TABLEAU 4. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques financiéres des établissements 
fournissant des données relatives au bilan, classées suivant la tranche de taille(6), Canada, 1978 


Item — Détail 


Establishments — Total — Etablissements ..........0.0.0eeeeeeeeeceeucecucueuees 


Income statement — Etat des profits et pertes 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation ..............0e eee eeeeeeeee 
Construction revenue — Revenus de construction ............-000+-sseeeeees 


Otherirevenue(8)/—=Aditres: revenus(B)) Pew aretenle e« «wo wike eivieiene chew w+ «ers retrial viele 


Operating costs (direct) - Total - Cotits (directs) d’exploitation ................... 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ................ 
Materials “Jato rans otetets cicre a atone stele avert Ale) are c/a /atats) ex Wot Moa Vo ates hse fotnjevavel eve 
Wragest lO) mines (10) Me. vac s Be astereia cistaia «hs are siarahave <heTeioaa a sien Ces oyaRENG eae 
Salarics((0)e— lnaiteraents (LO) terreno kya tee cbeiaene eittera ls cYeleecers aces, vis invorstele Jevavore 
Man digs Terr dinasy em eer errata carta care vene tarone ara, «nse ral aveke ieee mythcha terete rarer g lava ohooe mba 


Othexrdirecticosts, — Autresi coats: irecte jar sicare.c ctssarer sarees tape aie cero iganvara er etohoriete dhe 


Operating costs (indirect) - Total - Codts (indirects) d’exploitation ................ 
Salaries(1i0), — Ssaitements (iO): Siccscetatasur acre aca are «urate tes Poacets tava piece <-orgeiseiety) clits 
Bad"debts — Créances ‘irréeouvrables ooo oe essa ss eae ies sales cia ev eatststeret 
Minancmne:—\PMAancement ¢ ve cicecdeye wee techie vaeisys ie Cis ie vi tiew. citveseial Pasnonamee gage 
Depreciation — "AMOrviSsement 4 .t..00 envi e ewe settee ere michele evan enstelkor-yel wisye/aherrniere 


Other indirect ‘costs’ —Autres colits Indirects: %..:...)rssi ieee oa iar) ale eae 


Net operating profit (loss) before taxes — Beénéfices (pertes) 
nets diexploitation avant ImpOts? o5... 60+ - «cio eeinie «vic eninit¥elisisiciew/e ve risicie/s eee pile 


Prolite = BénGh Ces ee F. AM. 5\s cine ahs aver otaretetens: cei eiaveannhe MM Aree eet iataxnatareraysra tent ate 


OSS PErteS Sap emer hee ele acc sah va Meare Na oun sets ErtadeE CRS lets toys ssravuhatovehotatene ape 


Balance sheet - Bilan 


ARSCIS) <= Total i ACUIS crejcinicicta res erele’ te eleters sia ores sabe shaneislolats ale civieveretel sisters ieiaie/otecels ets 


Cash and short-term investments — Encaisse et placements 
temporalres: dev fonds! scrote coarayh ness easee costa wpevelciee cd cia roa tinder fete 5 sree eerane 


Accounts receivable — Comptes A recevOlr .......60eeeeeee ce enenesenetisceas 


Inventories*— Inventaires oem cette si ete cote ore stat ocnysvat sea T aE ever shiverensvriere: pa 


Fixedt-asseter— lmmobilisationss).5 . Bir c'cimin fevers sins «ores ciaratiente ar ePeuhene mesons 


Other long-term assets — Autres actifs 4 long terme................00000005 


Liabilities and equity — Total — Passif et du capital .......... 0c cece cece eee eeee 
Current liabilities — Passifs.a court terme ...........00eeeceereenenseseeen 
Long-term liabilities — Passifs A long terme: ....6.6ceempy es sic ees 232 toes os 
Guity AF Capital tes reGia saeveg cars yel ARE eoaioyd Wel nenvta ROTA Criggig’ nie 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


Total 


3,545,328,923 
3,111,431,846 
433,897,077 


2,945, 149,049 
1,389,142,873 
603,225,238 
168,943,172 
36,287,952 
611,255,352 
136,294,462 


428,605,255 
124,402,820 
3,842,213 
139,978,991 
20,377,205 
140,004,026 


171,574,619 
196,392,446 
24,817,827 


4,905,032,550 


256,393,737 
679,571,104 
2,198,319,282 
196,325,945 
1,115,980,622 
458,441,860 


4,905,032,550 
1,759,200,692 
2,372,792,547 

773,039,311 


$500,000- 


749,999 


151,884,998 
146,301,853 
5,583,145 


128,322,981 
51,476,527 
38,985,257 
13,723,100 

1,020,009 
18,607,423 
4,510,665 


19,570,246 
6,327,575 
365,364 
4,065,674 
1,835,286 
6,976,347 


3,991,771 
6,378,059 
2,386,288 


158,607,866 


7,870,135 
16,251,778 
87,349,104 

3,149,810 
31,059,477 
12,927,562 


158,607,866 
83,369,920 
36,957,749 
38,280,197 


$750,000- 
999,999 


$1,000,000- 
1,999,999 


number — nombre 


164 241 

dollars 
145,511,264 348,907,930 
140,258,889 339,044,159 
5,252,375 9,863,771 
124,987,860 298,391,294 
50,756,577 125,221,400 
37,076,408 87,184,381 
11,347,418 27,027,005 
1,229,084 3,566,951 
19,843,714 42,488,958 
4,734,659 12,902,599 
15,734,162 38,520,216 
5,035,375 15,044,599 
147,108 581,856 
3,923,307 7,773,571 
1,317,325 2,902,149 
5,311,047 12,218,041 
4,789,242 11,996,420 
7,072,378 14,824,089 
2,283,136 2,827,669 
113,015,333 284,392,841 
5,968,310 12,476,313 
14,885,590 38,991,084 
64,962,004 152,176,385 
3,882,407 6,734,426 
15,466,288 51,143,722 
7,850,734 22,870,911 
113,015,333 284,392,841 
62,549,756 155,375,250 
17,396,411 70,598,220 
33,069,166 58,419,371 


$2,000,000- 
9,999,999 


205 


922,692,065 
883,346,998 
39,345,067 


812,232,698 
390,574,742 
182,350,010 
44,880,115 
10,042,927 
150,546,179 
33,838,725 


93,685,868 
34,581,932 
826,322 
24,307,136 
5,226,973 
28,743,505 


16,773,499 
27,400,682 
10,627,183 


825,199,412 


23,411,067 
101,693,110 
474,680,757 

19,029,922 
140,150,390 

66,234,166 


825,199,412 
458,191,810 
256,713,131 
110,294,471 


$10,000,000 
and over 


et plus 


61 


1,976,332,666 
1,602,479,947 
373,852,719 


1,581,214,216 
771,113,627 
257,629,182 
71,965,534 
20,428,981 
379,769,078 
80,307,814 


261,094,763 
63,413,339 
1,921,563 
99,909,303 
9,095,472 
86,755,086 


134,023,687 
140,717,238 
6,693,551 


3,523,817,098 


206,667,912 
507,749,542 
1,419,151,032 
163,529,380 
878,160,745 
348,558,487 


3,523,817,098 
999,713,956 
1,991,127,036 
532,976,106 


TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Financial Ratios for Es 
Balance Sheet Information, Classified by Size Group,(6) Canada, 1978 


= ee 


tablishments Reporting 


TABLEAU 5S. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, ratios financiers des établissements 
fournissant des données relatives au bilan, classées suivant la tranche de taille(6), Canada, 1978 


Item — Détail 


Establishments — Total - Etablissements .............0.0.cecececucecucss 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impéts 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impdts 


Equity — Capital 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impdots 


Total assets minus current liabilities — 
Total actif moins passifs a court terme 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impéts 


Assets — Total — Actif 


Profits(11) — Bénéfices(11) 


Losses (absolute value)(11) — Pertes (valeur absolue)(11) 


Fixed assets — Immobilisations 


Equity — Capital 


Current liabilities — Passifs a court terme 


Equity — Capital 


Accounts receivable at year end x 365 — Comptes a recevoir 
a la fin de l’exercice x 365 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 


Working capital(7) — Fonds de roulement(7) 


Current assets — Actifs a court terme 


Current liabilities — Passifs A court terme 


Assets — Total — Actif 


Liabilities — Total — Passif 


Cash and temporary investments — Encaisse et placements 
temporaires 


Current liabilities — Passifs a court terme 


Bad debt expense — Créances irrécouvrables 


Accounts receivable at year end — 
Comptes 4 recevoir a la fin de l’exercice 


See footnote(s) at end of tables. - Voir note(s) a la fin des tableaux. 


Total 


$500,000- 
749,999 


$750,000- 
999,999 


$1,000,000- 
1,999,999 


$2,000,000- 
9,999,999 


$10,000,000 
and over 


et plus 


61 


6.78 


25.15 


5.31 


3.80 


21.02 


164.77 


93.77 


1.52 


20.67 


= 93 = 


Footnotes 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(18) 


(19) 


(20) 


Source: Construction in Canada, 1978-1980, Statistics 
Canada, Catalogue 64-201. 

Actual expenditures 1971-1978, preliminary actual 
1979, intentions 1980. 

Source: Private and Public Investment in Canada, Out- 
look 1980, Statistics Canada, Catalogue 61-205. 
Because of rounding totals may differ slightly from 
totals given elsewhere. 


Beginning with the 1976 actual, residential expendi- 
tures have been adjusted upwards to include addi- 
tional home improvements such as re-insulation, 
landscaping and other alterations. 

“Other building” (item 35) contains structures which 
could not be published in specific categories due to 
the secrecy provisions of the Statistics Act. 


Size groups in Table 1 are based on firms’ value of 
work put in place, ie., gross construction revenue 
adjusted by change in work in progress. In Tables 4 
and 5, size groups are based on firms’ gross construc- 
tion revenue only and values represent national 
volumes. 

“Working capital” is defined as current assets minus 
current liabilities. 

Other (non-construction) revenues include sales of 
materials, equipment rental, project management, 
building rental and other types of operating 
revenue. 

Other engineering construction includes marine con- 
struction, waterworks and sewage systems, dams and 
irrigation, electric power facilities, gas and oil facili- 
ties, railways, etc. 

Wages and salaries represent gross payroll before 
deduction and include employer contributions to 
employee welfare and benefit plans. 

Profits and losses are net operating book profits and 
losses before taxes. 

British Columbia includes Yukon and Northwest 
Territories. 

Data in more than one size group have been combined 
to meet secrecy requirements of the Statistics Act. 


Information was combined to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 

Information was omitted to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 

A breakdown of repair expenditures for residential 
construction by type of structure is not available. 
Establishments with annual gross operating revenues 
less than $10,000 are not considered part of this 
industry and as such are not included in the universe 
estimate of that industry. 


Certain data have been revised to reflect revisions to 
the National Income and Expenditure Accounts. 


Data for government departments include data for 
departmental Crown corporations and exclude data 
for proprietary Crown corporations which are all 
classified to other industries. Agency Crown corpora- 
tions, on the other hand, are provisionally classified in 
part to other industries and the remainder to govern- 
ment departments. 


Beginning in 1976, expenditures for the construction 
industry are projected from benchmark data derived 
from annual censuses of the construction industry. 


Notes 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(18) 


(19) 


(20) 


Source: La construction au Canada, 1978-1980, n° 64-201 au 
catalogue, Statistique Canada. 

Dépenses réelles en 1971-1978, dépenses réelles provisoires en 
1979 et dépenses projetées en 1980. 

Source: Investissements privés et publics au Canada, Perspective 
1980, n° 61-205 au catalogue, Statistique Canada. A cause de 
l’arrondissement de certains chiffres, les totaux des tableaux 
ne correspondent pas toujours aux totaux apparaissant 
ailleurs. 

A partir de 1976, chiffres réels, les dépenses de l’habitation ont 
été corrigées de facon A inclure les améliorations additionnel- 
les, telles que la ré-isolation thermique, le paysagisme et 
autres modifications. 

Le poste 35 (autres batiments) comprend les constructions qui 
ne peuvent étre rangées dans leurs catégories propres en vertu 
des dispositions de la Loi sur la Statistique relatives au 
secret. 

Les tranches de taille dans le tableau 1 sont déterminées par 
la valeur des travaux mis en place, c.-a-d., par les revenus 
bruts de construction ajustés par la variation dans les travaux 
en cours. Aux tableaux 4 et 5, les tranches de taille sont 
déterminées par le revenu brut de construction et les mon- 
tants correspondent aux volumes nationaux. 

“Fonds de roulement” est la différence obtenue lorsqu’on 
déduit les passifs 4 court terme des actifs 4 court terme. 
Revenus ne provenant pas des travaux de construction com- 
prennent la vente de matériaux, la location de batiments et 
d’équipement, la gestion des projets et autres genres de 
revenus d’exploitation. 

Autres travaux de génie comprennent génie maritime, canali- 
sations et systémes d’égott, barrage et irrigation, réseaux 
électriques, installations de gaz et de pétrole, voies ferrées, 
etc. 

La rémunération brute de tous les salariés comprend les 
contributions patronales versées au bénéfice des employés. 


Les bénéfices ou pertes sont les bénéfices et pertes comptables 
nettes d’exploitation, impét non déduit. 

La Colombie-Britannique comprend également le Yukon et 
les Territoires du Nord-Ouest. 

Les données de plusieurs tranches de tailles ont été groupées 
pour satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la Statistique 
relatives au secret. 

Les données ont été combinées pour satisfaire aux prescrip- 
tions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 

On a omis des données pertinentes pour satisfaire aux pres- 
criptions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 

La répartition des dépenses en réparation de la construction 
résidentielle par genre de structure n’est pas disponible. 

Les entreprises dont le chiffre brut des revenus annuels 
d’exploitation était inférieur a $10,000 ne sont pas considérées 
comme faisant partie de cette industrie et de ce fait ne sont 
pas comprises dans les estimations représentant l’ensemble de 
Vunivers. 

Certaines données ont été revisées afin de démontrer des 
modifications apportées aux comptes nationaux de revenus et 
de dépenses. 

Les données provenant des ministéres gouvernementaux 
comprennent aussi celles des corporations de la Couronne de 
département tandis que les données des corporations de la 
Couronne de propriétaire sont comprises avec les autres 
entreprises. Par contre, une partie des corporations de la 
Couronne de mandataire sont temporairement classées com- 
me entreprises et le reste sont rangées sous “administrations 
fédérales”’. 

A compter de 1976, les dépenses de l’industrie de la construc- 
tion sont projetées a partir de données de référence provenant 
de recensements annuels de |’industrie de la construction. 


e we Statistics Canada Statistique Canada 


Complete and return address-labelled Please quote your File Reference CONFIDENTIAL 
copy in the enclosed envelope. The Number in all correspondence with FORM GC- 11 1978 
File Copy is for your own records, Statistics Canada concerning this 


questionnaire, 


Construction Division 
FILE REFERENCE NUMBER 
THE 1978 CENSUS OF THE 
m4 CONSTRUCTION INDUSTRY 
Srna aeeeneee nn RESIDENTIAL GENERAL 
Sr adiecmsloleted boneh is BUILDING CONTRACTORS 


Authority — Statistics Act, Chapter 15, Statutes of Canada 1970°71-72. 


Si vous préférez recevoir ce 
questionnaire en francais, veuillez cocher 


SECTION A. GENERAL INFORMATION 


1. Correct name and address if different from above. (Please indicate postal code), 


2. If your firm during 1978 was active as a general contractor or builder engaged in construction work 
involving the direct responsibility and supervision of more than one construction trade, 


please check h/] the principal source of your gross revenue: 


(a) Residential contract construction of new houses, (b) Other residential contract construction including 
apartments, country homes alterations, renovations, additions, etc, 


(c) | Residential repair construction (d) | Residential own account construction for sale | 


(e) Specify other activity if 
(a), (b), (c), (d) are not applicable 


ie. Trade or subcontractor (e.g. carpentry), own account construction for rent or lease, non-residential construction, subdivider, 
out of business, inactive in 1978, etc. 


NOTE: If you checked either (a), (b), (c) or (d) above, please complete this questionnaire and return to Statistics Canada. If you specified (e), 
do not complete this questionnaire but return to Statistics Canada. 


All questionnaires must be returned to Statistics Canada within 30 days. You may provide best esti- 
mates if information is not readily available. 


3. Check type of legal entity: iC] Ee iesane 2{_] Partnership 3LJ pea 


NOTE: ALL INFORMATION IN THIS REPORT SHOULD PERTAIN TO THE FIRM'S 12 MONTH ACCOUNTING PERIOD WHICH ENDED 
ON ANY DATE BETWEEN APRIL 1, 1978 AND MARCH 31, 1979. 


4. Accounting period for this report is from: to: 


5. Provinces, territories or foreign countries where construction work was performed. 


6. Please list any joint-ventures (residential construction only) in which your firm participated: 


(a) Name and address: 


(b) Name and address: 


(c) Name and address: 


(d) Name and address: 


(e) Name and address: 


(f£) Name and address: 


5—3202—333.1: 14-12-78 


SECTION B. PROFIT AND LOSS STATEMENT 


Dollars 
(omit cents) 


Tis 


11. 


12. 


14, 


16. 


Wi, 


18. 


19, 


20. 


21. 


25. 


26. 


21. 


28. 


ae 


30. 


GROSS OPERATING REVENUE 


Gross construction revenue .... 


Other operating revenue (e.g. sales of materials, land, real estate, rentals, project mangement fees, building manage- 
ment) please specify: 


. lotal depreciation expense, on buildings, machinery, Equipment, ECs siyssiseccessiesesstrssvavesntisecs ectvscstanuss ier a iereteessseseeeenerion 


. Cost of financing (interest paid on mortgages and loans) 


Totall:gros's ‘operating revenue *7.. .niccstate cherie tener aes vec ennusedzynisacenconaatamerstue, te oinetaas nrc neSTA et peak teetentae TSTC ENS tat Rete ee 


OPERATING COSTS (Direct Costs) 


NOTE: If breakdown of direct costs is not available, please provide percentage estimates for items 12 to 18. 


(Item 19 to equal 100%) 


SUB=COMPPGCHS: Creccccccsveys scvsnastuepcteaveunagce techs ripysa UsHees Neale oo puasuevan Nt Rua NU eA ileae vu Stes Dea ccd aMMOREOMT Deceit comer ame eT Reece Na aace ls eet aeastnn sate cna yee Te 


Constrictionamatetiial’sandl supplies ir ncenttcecce eerie cst sscen xen cus cc seeers ruta c Reegs ORO fee seo ne Sete rts: PER eae ante 


Exclude other direct costs which are not construction materials; these should be reported below (items 14-18). 


GrOSS) WAGES) 2. irccks cocscnaahsan gens iyac vue evans eve fee pp See eae Te We av DEEN nica TENT AGM ISNT We eo Be eR acc deg DR To CUES nrc TRL ee aN Sea eer 
Paid to all hourly rated workers before deductions for income tax, , pension plans, insurance, etc, 


Grossidireet Solenbes: 2.ccsccceresasescacenanevsepneniine tdeepesslanansasuctan tsa lay <acurvas canes ct conse suede edie Reese eE RD Tecra eee LG COOP RU OR ee 


Paid to supervisory field staff, ete. charged to projects, before deductions for income tax, pension plans, insurance, 
etc, 


Employee: benetit expense seri iien. mires Gitte terre atte oni avnevon;civpcaincce taser Mania me RN nec ohio dean eR Ree ee Re 
Employer contributions not reported i in items 14 and 15 above, such as Workmen’s compensation, Unemployment 
Insurance, pension plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging. 


EandGo'stitinelndsicostrohisenvi Ges icartyime shia ces GUC es yaccexs ces cnasaira cng riace sata eratre oe CBee ot Sera er see eeeia einer erence eevee 


All other direct costs (e.g. general conditions, repairs, design fees, marketing, realty commissions, equipment 


Dental) Mrcda western saadusaschodo ees agas amy reek oe vate de danaoere Wate tase gaN PGs San rare Frasads Cadi ch vAnyee¥er CHM MAP ARTCC ERC MM aie hae cs adeete ttre Saeco tewavien tena [oo oe a 


EORGl OpShe ticvQiSoe ts. < yeis. vc Mevaeieyssedervsveaveed nce a SLOT Sea eR CESS BEE god oe orc NON Vac ce Ant ee oececesieres e L 


Gross ONOMV@Od SONOCIOS. 255.205 np cccantanccztapenties feetetockoeeconiateas th dooesnse cutie thw sar acia fits EAA ea Mbarara nara ue laa de aaa eer eee 


Paid to executives, administrative staff, engineers, etc., before deductions for income tax, pension plans, insurance,etc, 


Employee benefit expense Suda genensigs once eas assasppsanecns da S¥Svanauas cuancn ia vabxares <vacoads s shsnene eee taereeteee teat ee eee meee Seo Re LTs oni dae vehi nto Mees 


Employer contributions not reported in items 20 above, such as Workmen’s Compensation, Unemployment Insurance, 
pension plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging. 


Bod*debtiexpenseuwrl ten ott: acai, ccercnnces coats Ss assay eiks cae teath coe eoraenen coe eter eee ae cee erences ee ney Pe ae ee 


All other overhead costs (e.g. premises, insurance, legal fees, realty taxes, CC.) ....cc.ccccesseseccesscessccesseesscecssseesersnseeessecens 
Total overhead costs....... eis pease Sora sdapce her pes wasdunseiieny eee ne rns eee gs ieetntumen ne eraces SyadsahOMee lah cee v avs he sere veRac meyers acta L 

(a) Work inj progress at beginning of repoctinie period ..1. scene rssesseeaernsres se eeriseeten ee oenee $ 

(by Work ini proghessran end sotmepontinepeniods tur ucan eee onscreen tae neeetc eG tiene c ene ten ce $ 

(c) Is land cost included in work in progress above, items 27 (a) & (b)? ‘ee Yes No 


Net operating profit before taxes (if loss please bracket) .. 
N.B. Please verify that items 19 plus 26 plus (or minus) 28 equa 
progress. 


Miscellaneous net revenue (If loss, please bracket) 


(a) Income from joint venture operations ....... sc aaae aatecues nent vay Aiagasermeannasieasas alc | Es Naat o te aed cece es ncieeed Mee noe Se Eset Ver a Wea ny ered sccae eaRaRt 


(b) Other (e.g. bad debts recovered, gain or loss on sale of fixed assets, investment income) 


Earnings and withdrawals of working owners or partners (unincorporated companies only) .......cccscscscssscstscseecsveveeseseseeseceenees 


5—3202—333.1 


SECTION C. DETAIL INFORMATION RELATING TO SECTION B 


Percentage 


31. 


32. 


Of the construction revenue reported in Section B (item 7) what percentage is derived from 


(a) New construction (i) On site construction 
(ii) Additions, alterations, renovations, conversions 
(iit) Manufactured sectional or modular homes 


(iv) Manufactured component (panelized) homes 


Of the construction revenue reported in Section B (item 7) please indicate the percentages for each type of construction per- 
formed by the firm: 


Residential Building (a) Single detached 


(b) Double 


Non-residential building (f) Industrial (e.g. factories, plants, mills) ......cccescssccsscssssssecsesvececsesecsssnesessatsssnservursasesssseesessespesssveservesvevesc 


Engineering (j) Highway, road, street and bridge construction 


100% 


Units 
33. Number of dwelling units sold during the reported period (value recorded in Construction Revenue, Section By utem) 7)... ————— 
34. Were any of the materials reported in Section B (item 13) supplied to es ss 
subscontralctorsifonanstalllation?s acm. sieests.ccrseycs nce etei seers dene Hs eel | A 2 1_|No 
35. Were any construction materials installed by your labour force, supplied by a= = 
your clients or other contractors? 1a es 2 :_| No 
36, Of total wages paid reported in Section B (item 14) please report (estimated) percentages for each type of trade work performed Percentage 
by your own labour force. 
(a) s Carpentry (rouphsanduttnis hime, nenclud ime atOrar Worle) ina. wrest eceerenere teeter se erate cacecee sate coe rk Haves essere ee 
Gb) PSAs ony a (ULC MD LOCI gS LOM C)) Rar mnmenre st eeeeeeRe, ce yp ccc) ema Rte REY PoP Men he c Sate AU ecient. age | AORN oe i oe L 
CC) EEG crits OTK meme cee teeter eC TERED, Sree ees Meee eee CONC Tc Ie Meer IT, gic ete Re TO eae sas es sdeatrnsaaacaaneeany ceva vine rior a ce cauatuas ena 
(d) Concrete work (pouring and finishing) 
(e) Excavating and grading 
(f) Unskilled general labour 
Other trade work not specified above: 
(g) e 
(h) 
(i) me 
100% 
PBSEON geal ect secrete ae 98ers eae OeCe CCR PREECE EES RECS Co OND Re SEIT? See aI TG he ry ry Sie a ee AMPS DROZ Fe Le — 
37. For total wages paid, reported in Section B (item 14) please report: Hours 
Totalhours worked by the firm’s labour force (reported figure should be the total hours worked, i.e. count one hour of overtime 
paid at time and one half or double time, as one hour) 
NOTE: If your firm has no records of total hours worked, please indicate average hourly wage rate 
including employee benefits 
Number 
38. For direct salaries paid, reported in Section B (item 15) please report average number of Employ€eS coccccceccssessssseseseessessesereesessevvens 
39. For overhead salaries paid reported in Section B (item 20) please report average number of employees oo... sciences 
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SECTION D. BALANCE SHEET AND CAPITAL EXPENDITURES 


Dollars 


(omit cents) 


BALANCE SHEET 


Assets: 


40. Cash and short term investments 


41, Accounts receivable (Including mortgage advances receivable, holdbacks, less allowance for bad debts) ......cccce 


42. (a) Work in progress 


(b) Faventoriescof land; materials, GECs cyecsrescertcevessune sevens tnnca-osynreese Wade tabs suas RGne asa Ee eeees aoe: 


Cane Totaltofitan ranch) sconssseeets sees ecaeeace ne ceat mare cornea yer eennemecenmeen 


43. Other current assets (e.g. deposits, prepaid ExpENSES) ....sececscccessseerseeeeresseeeeeee a monn EDA ran RE PRG hae Sear ets 


44; (a) Fixed assets (e.g. property, machinery and equipment) at COSt .......cecccecsceseeseeeeeneeneeteneenee = 


(b)PAtcoumitla tedi dep recta hore mecncerescstrssespure earner ati vneer Se etewtwe dies tvsub stess ad saabrat Raney ee Meuntryneneed erect 


(@) Fixed assets Jess accumulated! deprecvacion | dassuccssctsonestirarsipvundacorscsraneeticucevesverse rset cencans-transtesap ergs ORC POO ROT D Re 
45. Other long term assets (e.g. investments, mortgages, intangibles) .......cccieeeeeeeceeeeee ee ae eee epee a han ae eS Spoeeees eats: 
46. Total assets 


Liabilities and equity 


47, Current liabilities (e.g. accounts payable, short term bank loans and notes payable, holdbacks, advances) ......c.cccs 
48. Long term liabilitves (e.g. long term, debts, loans, mOrtga kes) iscscecccs<avecusnevaxssvsnvatguacenes oorsasursnnk hin <asestsupaval tat tehaxduydsenraCeiraens 
49, Equity (e.g. share capital, contributed surplus, retained earnings) 
50. Total Wablieiessciend: Sunity) Coy sis rea. cave acnestes cos bop. nn eee eae ews «patudta se nuance a Vvis var asheretee ee la Be ae, crete acre bea ae Sm mR a 


CAPITAL EXPENDITURES 
51. Capital expenditures on new buildings and structures used by the firm or rented to others. Include capitalized leasehold 
improvements. Exclude expenditures on residential buildings, second hand assets or land. 
(a) Piirchasediexclude residential buald ings)! seccssepessncoseceeeccexcZoateso ces denuaeivsatdannswsccancavcevaysnuerssgnailrs texsaetrah@prnce<o¥etuaectuaensinen st deeseas 
(bWOwn 2ecount constniction (exclude residential! DUITAINigS))  ixynccsvanensecevan cnsercssnvoe¥scvsrrna tun cecsusentersesaverepreastevcnsvarsuya¥aversxvedaan 
52. Capital expenditiiresion new machimeny: amdveqitipmven © 0t..c:crtuncecVercudveanwocets fewsdoensesscedaienencaveedaesstvepsriawean <r etsers naneeber eer E Aveivtutd 


53. Repair expenditures on buildings and structures 


54. Repair expenditures on machinery and equipMent ........c.cccscccenesseeeecersnseeeeeerenens Sess An eee ano aoacane sete as Sea Sa cere ee Re 


RESPONDENT'S EXPLANATORY NOTES 


If information is needed to complete this questionnaire please contact P.M. Schneider, Construction Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario. 
K1A 0Z6, Telephone (613) 995-8424. You may call collect. Quote file number in all correspondence concerning this questionnaire. 


Copies of the statistical publications resulting from this Census should be available early next summer. 


Name of person completing this report Official position 


Statistics Canada use 


Edited 
Business address 

Keyed 
Telephone (Area code and number) Date of this report 

LOTER 
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4 & Statistics Canada Statistique Canada 


CONFIDENTIEL 


Veuillez remplir et retourner la copie | Veuillez inscrire le numéro de réfé- 


avec l’étiquette d’adressedansl’enve- | rence de votre dossier dans toute FORMULE GC-1) 1978 
loppe ci-jointe. L’autre copie est pour correspondance avec Statistique 
vos dossiers, Canada concernant ce questionnaire, 


Division de la construction 


NUMERO DE REFERENCE 

RECENSEMENT DE L’INDUSTRIE 
et Maen ie ee ch DE LA CONSTRUCTION, 1978 

A Sa eee eae a ENTREPRENEURS GENERAUX 


(inserire ciedessus le numéro de référence 


de votre dossier qui apparait sur la copie EN BATIMENTS DOMICILIAIRES 


avec l’€tiquette d’adresse.) 


COPIE POUR VOS COSSIERS 


Déclaration exigée en vertu de la Loi sur la statistique, chapitre 15, 
Statuts du Canada de 1970-71-72. 


If you prefer receiving this 
questionnaire in English, please check here CT] 


SECTION A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 


1. Si votre nom et adresse ciedessus sont inexacts, veuillez faire la rectification voulue et indiquer le code postale. 


2. Si votre entreprise durant 1978 était active comme entrepreneur général ou constructeur engagée dans des travaux de construction 
tout en assumant la responsabilité pour ou moins deux métiers spécialisés, veuillez cocher |\/] 


la source principale de votre revenu brut: 


(a) Constmcteur de maisons, appartements, (b) Autres constructions domiciliaires 4 contrat, 
chalets 4 contrat. rénovations, altérations, rajoux, etc. 


* a aye. : Construction iciliair r votre c 
(c) | Travaux de réparation domiciliaire (d) tale oa domic SFE CURSES C ORXPES 
destinée a la vente. 


(e) Indiquez votre activité si 
autre que (a) (b) (c) ou (d) 


e.g. Entrepreneur sous-traitant ou spécialisé (e.g. menuisier), exploitant d’immeubles, lotissement, abandon d’affaires, 
inactif en 1978, etc. 


NOTA: Si vous avez coché (a), (b), (c) ou (d), veuillez compléter le questionnaire et le retourner 4 Statistique Canada. 
Si vous avez spécifié (e), ne complétez pas ce questionnaire et retournez le 4 Statistique Canada. 


Tout questionnaire doit étre retourné 4 Statistique Canada dans les 30 jours. Vous pouvez faire des estima- 
tions si les données ne sont pas disponibles, 


3. Indiquez la forme juridique io Propriétaire 2 Société en 3) Société 4 
de votre entreprise: unique nom collectif responsabilité limitée 


NOTA: TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE QUESTIONNAIRE DOIVENT SE RAPPORTER A VOTRE ANNEE FISCALE 
QUI S'EST TERMINEE ENTRE LE PREMIER AVRIL 1978 ET LE 31 MARS 1979. 


4, La période comptable couverte par ce rapport est du: au: 


5. Indiquez dans quels provinces, territoires ou pays étranger vous avez effectué des travaux de construction: 


6. Veuillez indiquer les raisons sociales et adresses des participations conjointes (construction domiciliaire seulement) dans lesquelles vous 
avez participé. 


a) Nom et adresse: 


b) Nom et adresse: 


c) Nom et adresse: 


d) Nom et adresse: 


e) Nom et adresse: 


f) Nom et adresse: 
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SECTION B. ETAT DES REVENUS ET DES DEPENSES 


En dollars 
(omettre les cents) 


ie 


14. 


ley 


16. 


17, 


18. 


19. 


Palle 


25. 


26. 


Ze 


28. 


208 


30. 


REVENU BRUT D'EXPLOITATION 


Revenusibrutsides'travaux.de? conistruiction:.s1 0 cus cocemnernn siecin eee cey coer eet eee eee erty ae rere nee eee nee ee ene 


Autres revenus d’exploitation (e.g. vente de matériaux, terrains, immeubles, location d’immeubles ou d’équipement, 
services divers, etc.) Veuillez spécifier: 


Total duvrevenuibrutidsexploltaston ys, 1c. c..tecsstencctne sve hace seenencaeonerh nt ena eter TCE Ce ROR a VIE ER yc oe see ca etna 


COUTS DES TRAVAUX (Coits directs) 


NOTA: Si une division des cofits directs n’est pas possible veuillez indiquer des pourcentages basés sur une esti- 
mation des postes 124 18. (Le poste 19 est égal 4 100%) 


Travaux ex€cutes par Vos SOU S=ECGUT MTS cchivestsscovssancasJey cons egs yitaduasuen ssaederestoe drooeasau soo ven esaRe TCU CTE eT RR eet 


Rémunération brute des ouvriers 4 taux horaire, avant déduction d’impdts et contributions diverses .......cccecceseeessseseeseeees 


Salaires bruts des surveillants sur chantiers avant déduction d’impots et contributions diverses ......cccccesecssecsssessersesees 
Ce poste représente des coats chargés aux projets, tels que surintendants, Contremaitres, 
pointeurs, gardiens, etc. 


Cots des bénéfices marginaux ; AR ORs 
Contributions a la charge de l’employeur n’étant pas contenues dans les postes 14 et 15 telles que plans de pension, 
assurances accident et autres, vacances payées, etc. Incluez également les bénéfices tenant lieu de rémunération 
tels que transport, logement et nourriture. 


Terrains (Ainclure dépenses pour services, etc.) ..... 


Tous les autres frais directs (frais de chantiers, location d’équipement, réparations, permis, honoraires, frais de 
NEMEC) Case eras verve steer sight epOroen do@aans svay eto ateagwat ckeinds fs vwrare cudcunntestanitara vars lobe enaste fs mcaey Gen aut aay anesdednes aanemecunsiticae se veRREe te ager durtincst tacee cae tet ite 


Total iduccotitides: tray au xis sevrcccecsrtvegee stevens tenptet. cua eases oot ceasetsondenstecomscuar ab aeaye Pei TERT PE Tea TTT EER TRA Te 


FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS (Coats indirects) 


Traitements bruts, avant déductions d’impots et contributions diverses . 
(Direction, cadre administratif, architectes, dessinateurs, estimateurs, etc.) 


Frois des bénéfices marginaux 
Contributions ala charge de |’employeur n’étant pas contenues dans le poste 20 (vacances payées, bonis, trans- 
: ; 4 P PA ae ed 
portations, plans de pension, assurances diverses, etc.) Incluez également logement, etc. tenant lieu de rémunération, 


Frais d’amortissement (sur batiments, machines, outillage et Equipement de bureau) oo..cccccccccecccssssesvsscsseseversecacseveevavesseee 


Frais encourus pour mauvaises dettes non recouvrables 


Frais de financement (Intéréts hypothécaires et bancaires) ......ccccccscccsssssescescesvescssesssseecassecsenecatesecses Arr en masts carmen ens 

Tous les autres frais généraux (loyers, assurances, taxes fonciéres, frais légaux, CCC.) .occcccccsscccssecesessssseseesevsvsscseveueeesaeen 
Tetalkde's frajscgenenaux: et adminis tratits:yerceerg a seanct ores casancveceite aueepba ane oecorien eater een sce erence aetna ee eec ee ET 

A), Travaux en cours :audebutrderlexercice, competabilel s:,crmcermanercoreres overt t ere nts $ 

b)ahravauxenxcourssaslavtinudenmexeccidexcomptablel yee,n-1.srecr ree. Serer ee eee ee $ 

c) Le cout des terrains est-il inclus dans 27 (a) et 27 (b)? T] Oui fl Non 

Bénéfice net d’exploitation avont impéots (indiquez une perte entre parenth®Ses) .oo.ccccccccccesecsevsccesevsv-cevevecsevevsevecsvssvecsesees 


Nota: Veuillez vous assurer que les postes 19 et 26 plus (ou moins) 28 soient égaux au poste 11, 4 moins d’étre 
ajustés par la différence des travaux en cours. 


Revenus ou pertes nets divers (Perte entre parenthéses) 


a) LBenéfices provenant: des participations COnjoinmtesis, ot scauass tae causa iapsinsessasnaietasnacueeseneecneese starsat eres aetna eae 


b) Autres revenus (tels que gains sur vente d’immobilisations, recouvrements de mauvaises créances, dividendes, etc.) 
q , > , 


Rémunérations et prélevements des propriétaires ou associés actifs (s’applique seulement aux propriétaires uniques 
et sociétés en nom collectif), 
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SECTION C. INFORMATIONS DIVERSES SE REFERANT ALA SECTION B Pourcentage 


31. Quel est le pourcentage de vos revenus de construction rapportés dans la Section B (poste 7) provenant de: 


a) Construction neuve (i) Construction conventionnelle sur place 


(ii) Additions, altérations, rénovations, conversions 


(iii) Maisons usinées en sections ou en modules 


32. Veuillez indiquer le pourcentage de vos revenus rapportés dans la Section B (poste 7) pour chaque genre de construction 
execute par votre entreprise: 


Construction domiciliaire a) Maisons détachées 00... aria ; 


b) Maisons doubles 


c) Maisons en rangée 


d) Appartements avec trois logis ou plus 


e) Autre construction domiciliaire (maisons de vacances, tC.) ooeeeeeeccccees Feckvayuxcavns oeace Con rtomneetamn ci cacTtre 
Construction non 
domiciliaire Mulodustriclle (Usities smanuusactures. .etCs)) samen ce eye here en es eee We ee 
g) Commerciale (immeubles de bureaux, hdtels, magasins, CCC.) cecccccccccececeecsesecevecsesevsvseserececsscsesevevevecessesee 
h)Mastittronnellex(écoles, eglises, hopitaux,, prisons etce musvams suites ieidisissenes AM | ee BE 
i) Autre construction non domiciliaire (fermes, BARE SOROUCH) Mrctrer SIRO Ee Cee ere aT Runes ee a as 3 
Travaux de génie {uRoutes inves, chemin Stettponts)®, .1hr meme, ae eee ee Se SE RP See 
kjeGrositravauxsdemgenvel(pipelines ibarraceswetce) Ma ems een ee ee 
100% 
LGRRELL geese reesat te trys ooze Pecm acetone sts Lake Tia tec Oe edn Creer eet ot cPEa aOR RR VE eR cre OUNCE ee ere Pc nT re eee ee rE = —— 
Unités 
33. Nombre d’unités de logement vendus durant l’exercice comptable (valeur rapportée au poste 7, Section B) vicccccccccccscscscsececeescsevsvee 


34, Avez-vous fourni 4 vos sous-traitants pour leur installation une partie des AU 7 


matériaux indiqués dans la Section B (poste 13)? 1 _ | Oui 2 |_| Non 
35. Avez-vous exécuté des travaux avec matériaux fournis par les propriétaires eet ks 
ou par d’autres entrepreneurs? t _}/Ou1 2 |] Non 
y Pa : , : a Ane Pourcentage 
36. Pour l'ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B (poste 14) veuillez estimer le pourcentage des travaux spécia- & 
lisés exécutés par vos ouvriers: 
a) Gherpenterievetmenntsente deminitonn alexchite pcotlrages)) ‘ines mimics snipes tee hevenas essai ie eas tose eeeses ke wee = a 
b) Maconnerie (briques, blocs, pierres) .. 
c) Coffrages = 
d) Travaux de ciment (placement et finition) 
e) Excavation et nivellement . 
f) Travaux exécutés par vos journaliers 
Autres travaux spécialisés exécutés par vos ouvriers (veuillez spécifier): 
8) | 
h) 3 = 
a) rn 
100% 
TUSK GU ara areca sear ee tind oP ge ELE SE TOES CoS Tz Sey Pe oye ms Re GT erin rs fhe ree L- = 
37. Pour l’ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B, (poste 14), veuillez fournir les détails suivants: Heures 
Le total des heures de travail contribuées durant l’exercice en cours par votre force ouvriére (Veuillez inclure et exprimer le 
surtemps en heures simples, e.g. comptez seulement une heure pour temps payé a tarif double) .o.cccccecccceccecesceseecessesevsesavsrseeseveees 
NOTA: Si aucun détail est disponible sur le total des heures travaillés, veuillez indiquer le taux horaire moyen y compris les 
beneiicesumanpinauxre sira cy yy citirscctn cis oanncnsc(eceuerttarcrtce ccna aannie ivedcancm an eanerse cian bee ee eg 
Nombre 
38. Effectif moyen du personnel durant l’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 15) ......... 


39. Effectif moyen du personnel durant l’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 20) wu. 
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En dollars 


SECTION D. BILAN ET DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 1 (onerteneeteencs) 


BILAN 


Actif: 


40. Encaisse, placements temporaires de fonds 


Ali GComPptesvaere CV OUT Mite dircterteeieecreeteste sec ttes es scctascoapene eustres tn ner tetanoases ou ce antag sessnrraectenmscnasncseqiosoncntass anes taesranr(enaneneesmrusrarriredntest i 
(Retenues, billets, avances sur hypothéques, etc.) A déduire: réserve pour créances douteuses 


AD. (a), Travaux em sCOUrs cc, conysacsacasaanscepanee puss-oandsncessdsdus qhtespesusavne pubcitee caselanermesnris ye wetadeuctteensassAeadterwares peas a 


(b) Inventaires (Terrains, matériaux, etc.) 


hep iat od 2 fie Cott Wo Om Le Br peececrceeecteraree arse epee Teer PrreMereL eer MART Se SIMRAN (OM tnt, NSN VERTED Dy Maeme RTE 2 Petr prccrcre CEES) 


43, Autres actifs 4 court terme (Dépots, frais payés d’avance, Cte) ...cccccccecssercsereeceeeessseseececesssseeestnecseseuenensensnsssiseesasssesensesss 
, , 


44, (a) Immobilisations (Batiments, Equipement, etc.,) AU PLiX CODCANE ies iese eerste tetereees 


(b) Amortissements aCcumulés .....cccccsccccscseccescsscrecsecsceseessenseneeuanssarseeseaesasesensessnsnesesarceetecaectennenses 


(c) Immobilisations moins amortissements accumulés .. 


45, Autres actifs A long terme (Placements, hypothéques, valeurs intangibles, €€C.) .........ccec sc scssereseeresestettetrseenereeneeseseresesssessnts (3 


46, Tcstal: de Uo aetik shes scccaccsaciesasavancaacansnssnsasedcvcesassyvioinssene tr eitls Gasol @UNE Uae Cero MseNek Bina wap eee Bee Marte SNe Es udicdch as srs PERERA RN Rea eeR == 


Passif et capital: 


47. Passif & court terme (Comptes payables, emprunts bancaires, billets, retenues, avances, ESE) aches. cavane ahteeertane cea deeave 


48, Passif a long terme (Débentures, obligations, préts, hypotheéques, (Ele EAV stp hee hatte ot apn Sa eee 8 aa RAD ere PRES rece 


49, Capital (Actions, surplus) . 


50. Total du passif et du capital 


DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 


51. Dépenses en immobilisations pour batiments et structures neufs, utilisés par votre firme ou donnés en location a des 
tiers (y compris les améliorations capitalisées des propriétés prises en location), A exclure: dépenses pour habita- 
tions,machines et outillage de seconde main, ainsi que terrains achetés. 


(a) Achetés des tiers (Sauf habitations) ........c.::.-ccseescsssspesmnesssrssenessrenesec ee 


(b) Travaux exécutés par vous-méme (sauf habitations) oo... ote. 


i 


52. Dépenses en immobilisations pour machines et outillage neyfs 


53. Dépenses en réparations pour batiments et structures 


54. Dépenses en réparations pour machines et outillage .... 


NOTES EXPLICATIVES 


Si vous désirez de plus amples renseignements pour remplir le présent questionnaire, veuillez communiquer avec P.M. Schneider, Division de la 
construction, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) K1A 026, Téléphone (613) 995-8424, Faites virer les frais. Pour toute communication, veuillez 
indiquer le numéro du dossier, 

Nous deurions étre en mesure de distribuer aux entrepreneurs des exemplaires de notre publication statistique, au début de l' été prochain, 


nm 


Nom de la personne chargée de remplir la Titre officiel Vérifié: 
présente déclaration 
Adresse commerciale Codifié: 
Téléphone (indicatif régional et numéro) Date 

197.7. RE 


5=—3202-333.2 


SELECTED PUBLICATIONS 
Catalogue 
Annual 


Private and Public Investment in 

Canada, Outlook, Bil. 

61-206 Private and Public Investment in 

Canada, Mid-year Review, Bil. 

Construction in Canada, Bil. 

64-203 Building Permits, Bil. 

64-204 The Mechanical Contracting Industry, 
Bil. 

64-205 The Electrical Contracting Industry, 
Bil. 

64-206 The Highway, Road, Street and Bridge 
Contracting Industry, Bil. 

64-207 The Non-residential General Building 
Contracting Industry, Bil. 

64-208 The Residential General Building 
Contracting Industry, Bil. 

64-209 The Heavy Engineering Contracting 
Industry, Bil. 

64-210 The Special 

Industry, Bil. 


Trades Contracting 


Monthly 

64-001 Building Permits, Bil. 

64-002 Housing Starts and Completions, Bil. 
(Formerly New Residential 
Construction) 


Bil. — Bilingual 


In addition to the selected publications listed 
above, Statistics Canada publishes a wide range 
of statistical reports on Canadian economic and 
social affairs. A comprehensive catalogue of all 
current publications is available free on request 
from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 
OT6. 


CHOIX DE PUBLICATIONS 
Catalogue 
Annuel 


61-205 Investissements privés et publics au Canada, 


Perspectives, Bil. 


61-206 Investissements privés et publics au Canada, 
Revue de la mi-année, Bil. 

64-201 La construction au Canada, Bil. 

64-203 Permis de bAtir, Bil. 

64-204 Les entrepreneurs d’installations mécaniques, 
Bil. 

64-205 Les entrepreneurs d’installations électriques, 
Bil. 

64-206 Les entrepreneurs de grande route, chemin, rue 
et pont, Bil. 

64-207 L’industrie des entreprises générales en 
construction non-domiciliaire, Bil. 

64-208 L’industrie des entreprises générales en 


construction domiciliaire, Bil. 

64-209 L’industrie des entrepreneurs en gros travaux 
de génie, Bil. 

64-210 L’industrie des entrepreneurs en métiers 
spécialisés, Bil. 


Mensuel 


64-001 Permis de bAtir, Bil. 
64-002 Logements mis en chantier et parachevés, Bil. 
(Auparavant, Construction domiciliaire neuve) 


Bil. — Bilingue 


Outre les publications ci-dessus énumérées, 
Statistique Canada publie une grande variété de rapports 
statistiques sur le Canada tant dans le domaine 
économique que social. On peut se procurer gratuitement 
un catalogue complet des publications courantes A 
Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A OTE. 


Catalogue 64-208 Annual Catalogue 64-208 Annuel 


The residential L’industrie des 
general building entreprises géenerales 
contracting en construction 
industry domiciliaire 

1979 1979 


de Statictice Canada = Statistique Canada Sl 4 Pe eee 


Note 


This and other government publications may be 
purchased from local authorized agents and other 
community bookstores or by mail order. 


Mail orders should be sent to Publication Sales and 
Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A OV7, or to 
Publishing Centre, Supply and Services Canada, 
Ottawa, K1A OS9. 


Inquiries about this publication should be addressed 
to: 


Construction Census Section, 
Construction Division, 


Statistics Canada, Ottawa, KIAOT6 (telephone: 
995-8423) or to a local Advisory Services office: 


St. John’s (Nfld.) (737-4073) 
Halifax (426-5331) 
Montréal (283-5725) 
Ottawa (992-4734) 
Toronto (966-6586) 
Winnipeg (949-4020) 
Regina (359-5405) 
Edmonton (420-3027) 
Vancouver (666-3695) 


Toll-free access to the regional statistical informa- 
tion service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, 
and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565- 
7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office 
can be reached by dialing 1(112)800-667-3524, and 
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Introduction 


The residential general building contracting industry, 
covered in this publication, consists of all business estab- 
lishments specializing in the construction of residential 
buildings. Data provided deal with total outputs of these 
operations, the major proportion of which is residential 
construction. Minor portions of output include other 
construction such as non-residential building or heavy 
engineering. The construction output distribution of the 
industry is represented in Figure I. 


Figure | 


Introduction 


La présente publication porte sur l’industrie des entreprises 
générales en construction domiciliaire, dont l’univers englobe tous 
les établissements spécialisés dans la construction d’immeubles 
résidentiels. Les chiffres présentés ont trait a la valeur globale des 
opérations, dont la plus grande partie sont liées a la construction 
résidentielle. Une certaine partie des opérations concernent 
d’autres travaux de construction tels que la construction non 
résidentielle et les gros travaux de génie. La figure I donne la 
répartition de la valeur des travaux en cause. 


Distribution of Construction Output by Types of Construction, 1979 
Distribution de la valeur des travaux de construction par genre de construction, 1979 
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Non-residential buildings 
Batiments non domiciliaires 
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Other engineering 
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In addition to construction revenue, the total operating 
revenue of the industry includes revenues from other 
activities such as project management, rentals and sales 
of materials (e.g., item 23, Table 1). The residential 
building activity of the present industry does not by any 
means represent all residential building produced in the 
country. Substantial portions are produced by: other 


262 RTE 
0.3% 0.4% 


Outre les recettes de la construction, l’ensemble des recettes 
d’exploitation comprend celles qui ont trait notamment a la 
gestion de chantier, a la location et a la vente de matériaux (item 
23 du tableau 1, par ex.). La construction résidentielle réalisée 
par les entreprises du secteur considéré est loin d’englober 
ensemble des travaux résidentiels exécutés au pays. Une partie 
importante est faite par: d’autres éléments de Pindustrie de la 


segments of the construction industry, such as non- 
residential builders and prime trade contractors; owner 
builders who retain possession for rental purposes and for 
that reason are classified to the real estate rental industry 
and other industries who do some construction for own 
account or on contract, but whose major revenue derives 
from other activities, such as manufacturing and utilities. 
Total residential activity estimates, as well as total other 
construction are provided in the Statistics Canada publi- 
cation Construction in Canada, Catalogue 64-201. Data 
from this annual are provided in Text Tables I to IV of 
the present publication. Figure II presents a breakdown 
of the total construction program for 1979. 


Figure I 


construction tels que les entrepreneurs en construction non 
résidentielle et les sous-traitants; de propriétaires-constructeurs 
qui conservent leur immeuble afin de le louer et qui sont donc 
classés dans l’industrie de la location immobiliére; et d’autres 
entreprises qui réalisent des travaux de construction a contrat ou 
pour leur propre compte, mais dont la majeure partie des recettes 
proviennent d’autres activités, comme la fabrication et les services 
publics. Les estimations relatives a l'ensemble des travaux rési- 
dentiels et a l’ensemble des autres travaux de construction 
figurent dans la publication de Statistique Canada intitulée La 
construction au Canada, n° 64-201 au catalogue. C’est de cette 
publication annuelle que sont tirés les tableaux explicatifs I 4 IV 
du présent bulletin. La figure II précise la répartition du program- 
me global de construction pour 1979. 


Construction Work by Type of Structure, Canada, 1979 
Travaux de construction selon le genre de construction, Canada, 1979 
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It can be seen that residential construction with 30.0% 
commands close to a third of all construction performed 
in Canada. In dollar volume terms this represents $14,- 
267 million, which is substantially more than the $3,861 
million volume estimate for residential construction in 
this publication (Table 1, items 12 to 15). Percentage 
contributions to the difference are estimated to be as 
follows: 


other construction industry 10%, real estate industry 55% 
and other industries 35%. 


By provinces, the proportion of residential building 


done by the residential building industry is represented in 
Figure III. 


Figure Ill 


Le lecteur constatera que la construction résidentielle inter- 
vient pour prés du tiers (30.0%) de tous les travaux de construc- 
tion exécutés au Canada. En valeur, elle se chiffre a $14,267 
millions, ce qui dépasse de loin l’estimation de $3,861 millions 
donnée dans le présent bulletin pour la construction résidentielle 


(items 12 a 15 du tableau 1). L’écart est di a trois types 
d’industrie, dans les proportions (estimatives) suivantes: 


autres industries de la construction (sauf le secteur résidentiel) 
10%, secteur immobilier 55% et autres secteurs 35%. 


La figure III donne, par province, la proportion de !a construc- 
tion résidentielle réalisée par l’industrie du batiment (secteur 
résidentiel). 


Output of the Residential Construction Industry as a Percent 
of Provincial Residential Construction Put in Place, 1979 


Pourcentages provinciaux de la construction domiciliaire comparativement 
aux données de l'industrie en construction domiciliaire pour année, 1979 
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Total residential construction value 
Valeur globale des travaux de construction 


Canada Nfld. Piet N.S. N.B. 


3,058.2 4,591.2 455.8 654.3 2,647.0 1,914.5 % 


Qué. Ont. : Sask. Alta. B.C. 


Industry participation 
Participation par l’industrie 
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A detailed reconciliation between construction indus- 
try output and construction activity is available from the 
Construction Division of Statistics Canada. 


General Review 


Users of the data are cautioned that Tables 1, 2 and 3 
report operating statistics in the sense that revenue and 
costs are adjusted for change in work in progress to 
represent value of construction put in place. The financial 
statistics in Tables 4 and 5 are based on income statement 
and balance sheet information as reported. Revenues are 
not adjusted and do not represent work put in place due 
to the fact that not all billings are recognized as revenue 
within the current year. 


Census results for 1979 indicate that the residential 
general building contracting industry performed $4,040 
million worth of construction and an additional $329 
million worth of other activities, amounting to a total 
gross revenue of $4,369 million. Included in this amount 
is a volume of $1,616 million of work sub-contracted out 
to trade contractors, leaving a volume of work done by 
own labour force of $2,753 million, with a wage content 
of $280 million. 


By far the larger proportion of the industry output 
consists of single detached housing. Among the three 
major structure types (single, double, apartment) this 
group commands 72%, with the multis accounting for the 
balance of 28%. For the other producers, mainly the real 
estate industry, the picture is the reverse, with multis at 
74% and singles 26%. 


Consequently the market share of the residential con- 
struction industry is 51% in the singles market and 12% 
in multis and other. Thus, the industry specializes in 
single housing, which market was slightly smaller than 
the total market for multis and other in 1979. 


Table 1 provides industry characteristics by province 
and by size groups. The data by size group can be used for 
performance appraisal by firms in the industry and form 
a basis for economic analysis regarding concentration and 
scale of plant. 


The largest 39 firms produce 36% of total output, the 
largest 265 produce 60% and the largest 589 produce 
70%. With a 100 firm concentration ratio probably 
running at around 40% the industry compares favourably 
in terms of competitiveness with other industries, such as 
manufacturing. Consideration of profit to revenue and 
profit to assets ratios at the total Canada level (as in 


On peut obtenir un rapprochement plus détaillé de l’industrie 
du batiment et de l’activité de la construction auprés de la 
Division de la construction de Statistique Canada. 


Revue général 


Les utilisateurs sont priés de noter que les tableaux 1, 2 et 3 
présentent la statistique de l’exploitation en ce sens que les 
recettes et les colts tiennent compte des travaux en cours afin de 
traduire la valeur des travaux exécutés. Par contre, les statisti- 
ques financiéres des tableaux 4 et 5 sont fondées sur les chiffres 
tirés tels quels de l’état des résultats et du bilan. Les recettes ne 
sont pas rajustées; elles ne sont pas liées aux travaux exécutés, car 
les comptes-clients ne sont pas tous considérés comme des recettes 
de l’année en cours. 


D’aprés le recensement de 1979, Vindustrie des entreprises 
générales en construction domiciliaire ont exécuté des travaux de 
construction d’une valeur de $4,040 millions; les autres recettes se 
sont chiffrées a $329 millions, ce qui donne des recettes brutes de 
$4,369 millions. De ce chiffre, $1,616 millions ont été consacrés 
a la sous-traitance; par conséquent, les entreprises ont exécuté 
elles-mémes des travaux d’une valeur de $2,753 millions, dont 
$280 millions sont imputables aux cotits de main-d’oeuvre. 


Les maisons individuelles constituent de loin |’élément le plus 
important du secteur résidentiel. En effet, elles interviennent pour 
72% des trois principaux types de logements (maisons individuel- 
les, maisons doubles et appartements), les logements multiples 
comptant pour 28%. La situation inverse prévaut dans les autres 
secteurs, en particulier le secteur immobilier; les logements 
multiples représentent 74% et les maisons individuelles, 26% des 
programmes de construction. 


Par conséquent, la part du marché de l’industrie du batiment 
(secteur résidentiel) atteint 51% pour les maisons individuelles et 
12% pour les logements multiples et autres. Ainsi, l’industrie se 
specialise dans les maisons individuelles, dont le marché était un 
peu plus petit que celui du marché total pour logements multiples 
et autres en 1979. 


Le tableau | présente les caractéristiques de l’industrie par 
province et par tranche de taille. Les données selon la tranche de 
taille peuvent servir 4 évaluer le rendement des entreprises 
appartenant a l'industrie et 4 analyser la concentration et |’éten- 
due des opérations. 


Les 39 plus grandes entreprises réalisent 36% de l’ensemble des 
travaux, les 265 plus grandes en exécutent 60% et les 589 plus 
importantes, 70%. Le coefficient de concentration des 100 princi- 
pales entreprises s’établit probablement 4 environ 40%; aussi 
l'industrie est-elle aussi concurrentielle que d’autres, dont celle de 
la fabrication. Suivant le rapport des bénéfices aux recettes et 
celui des bénéfices a l’avoir au niveau national (tableau 5), 


Vili 


Table 5) would indicate a plant size of between three- l’étendue optimale des opérations dans cette industrie varie entre 
quarters and one million dollars to have an optimum scale trois quarts de million et un million de dollars. 
in this industry. 


Variation in aggregate profit levels among provinces is La figure IV présente la variation de l'ensemble des bénéfices 
depicted in Figure IV. selon la province. 
Figure IV 


Levels of Profit and Loss Relative to Total Operating Revenue, Canada and Provinces, 1979 
Niveaux des bénéfices et pertes relatifs au revenu total d’exploitation, Canada et provinces, 1979 


% 
Cor Legend — Légende re 
Total profit Net profit — Bénéfices nets 
Bénéfices totaux 
6 — Loss — Pertes Lost 
: Wy — 
a E — 
‘ = —— 
. a —_ 
: i — 
0 g Be 
corns Que. Atlantic Sask. B.c.(1) 
provinces G.B.(1) 
Provinces de 
l’Atlantique 


(1) British Columbia includes Yukon and Northwest Territories. 
(1) La Colombie-Britannique comprend également le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 
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Productivity over the size groups does not vary signifi- 
cantly. This, together with the large number of operators, 
indicates the absence of major returns to scale; expansion 
of output is to a large extent obtained by an increase in 
the number of firms. Machinery and equipment pur- 
chases may not give a clear picture of substitution of 
capital investment for labour due to a high incidence of 
equipment rental. It should be noted that size groups are 
based on current dollars. This causes an artificial 
movement toward the larger size groups over time. 


Table 2 groups establishments by their specialization 
in either new or repair construction. Although relatively 
few firms specialize in repair construction the inputs give 
an interesting profile on this type of work. Repair firms 
have a relatively higher labour content and subcontract 
out relatively less. In coverage terms, specialization in 
repair is not very strong. Repair firms only do 47% of all 
repair work done by this industry. 


In Table 3 firms are grouped by percentage ranges of 
specialization in construction types. The specialization in 
this case is expressed as the percentage of major type of 
construction to total construction performed. Special- 
ization over time, by individual firms may not be very 
consistent, but, again, the interest of the table lies in the 
characteristics of the higher specialization ranges. The 
largest group consists of contractors specializing in the 
construction of single detached houses. In average volume 
terms this group is the smallest. Firms specializing in 
apartment building construction have a higher average 
size and subcontract content due to the nature of projects 
undertaken. 


Tables 4 and 5 present financial characteristics based 
on a sample of firms reporting both income statement and 
balance sheet information. While only some of the more 
commonly used financial ratios are listed in Table 5, the 
basic data for deriving additional ratios are available 
from Table 4. It may be pointed out that the profit to 
revenue ratio is based on gross revenue whereas for some 
analyses a net revenue basis (revenue minus sub- 
contracts) is more relevant. Profit to assets ratios for the 
industry may seem relatively high because of low invento- 
ries, low investment in plant and leasing. Similarly, 
equity ratios may be inflated and show variations over 
time due to financing through credit and carry over of 
deficits. 


Further Information 


The data presented in this publication represents only 
a selected portion of total 1979 statistical information 
available on the residential general building contracting 
industry. Additional breakdowns, statistics and defini- 
tions are available on request to users subject to the 
conditions of the Statistics Act. Please contact the Con- 
struction Division of Statistics Canada. 


La productivité ne varie pas beaucoup d’une tranche de taille 
a Vautre, et le nombre d’exploitants est élevé: il n’existe aucun 
rendement d’échelle sensible. L’accroissement de la production 
dépend, dans une large mesure, de |’augmentation du nombre 
d’entreprises. Les achats de machines et d’équipement ne donnent 
peut-€tre pas une bonne idée de la mesure dans laquelle les 
immobilisations remplacent la main-d’oeuvre, car la location de 
machines et d’équipement est monnaie courante. I] convient de 
noter que les tranches de taille sont établies en dollars courants, 
ce qui provoque a la longue un déplacement artificiel vers les 
tranches supérieures. 


Le tableau 2 regroupe les établissements selon qu’ils se spéciali- 
sent dans la construction neuve ou dans les réparations. Bien 
qu’un nombre assez restreint d’entreprises se spécialisent dans les 
réparations, les entrées tracent un profil intéressant de ce type de 
travaux. Les entreprises de réparation ont davantage recours a la 
main-d’oeuvre, tandis que la sous-traitance leur est relativement 
peu importante. La spécialisation dans les réparations représente 
une petite partie du champ d’observation: les entreprises de 
réparation n’exécutent que 47% de tous les travaux de réparation 
du secteur résidentiel. 


Au tableau 3, les entreprises sont regroupées selon le degré de 
spécialisation par genre de construction. Aux fins du tableau, la 
spécialisation est exprimée sous forme de pourcentage du genre 
principal de construction par rapport a l’ensemble des travaux 
exécutés. Une entreprise donnée peut changer sa spécialisation 
avec le temps, mais lintérét du tableau provient des caractéristi- 
ques des proportions supérieures de spécialisation. Le groupe le 
plus nombreux réunit les entrepreneurs spécialisés dans la cons- 
truction de maisons individuelles; il s’agit par contre du groupe le 
moins important sur le plan du volume moyen. Les entreprises 
spécialisées dans la construction d’appartements ont, a cause de 
la nature des travaux a exécuter, une taille moyenne plus forte et 
elles font davantage appel a la sous-traitance. 


Les tableaux 4 et 5 présentent des caractéristiques financiéres 
établies a partir des données déclarées par un échantillon d’entre- 
prises sur leur bilan et sur leur état des résultats. Bien que le 
tableau 5 ne donne que les ratios financiers les plus utilisés, les 
données essentielles au calcul de ratios supplémentaires figurent 
au tableau 4. Il convient de noter que le rapport des bénéfices aux 
recettes est fondé sur les recettes brutes, tandis que les recettes 
nettes (les recettes moins la valeur de la sous-traitance) convien- 
nent mieux a certaines analyses. Le rapport des bénéfices a l’avoir 
peut sembler relativement élevé pour l’ensemble de l’industrie a 
cause du faible niveau des stocks, des immobilisations et de la 
location. Par ailleurs, le rapport de l’avoir net peut étre gonflé et 
évoluer dans le temps en raison du recours au crédit et du rapport 
des déficits. 


Renseignements supplémentaires 


Les données de la présente publication ne représentent qu’une 
partie de l’ensemble des statistiques de 1979 sur l’industrie des 
entreprises générales en construction domiciliaire. Dans les 
limites permises par la Loi sur la statistique, les utilisateurs 
peuvent obtenir sur demande des ventilations, des statistiques et 
des définitions supplémentaires. Ils sont priés de communiquer 
avec la Division de la construction de Statistique Canada. 


Definitions 


Size groups (Tables 1, 4 and 5) are based on gross 
operating revenue. Publications before 1975 had size 
groups based on gross revenue minus subcontracts. See 
also footnote 6 at end of publication. 


New construction (Table 2) is defined to include all 
contracts for new work put in place. This includes addi- 
tions, alterations, conversions and major renovations 
where either a structural change takes place or the life of 
an existing asset is extended beyond its normal life 
expectancy. All other work is defined as repair construc- 
tion. This is generally construction necessitated by dam- 
age or deterioration and includes minor renovations and 
alterations made to maintain the operating efficiency of 
existing structures, other than maintenance type work. 


Types of construction (Table 3) are defined as 
follows: 


Single detached. This type is commonly called a “single 
house’. It contains only one dwelling unit which is 
completely separated on all sides from any other dwelling 
or structure. Included in this category are other residen- 
tial structures, consisting mainly of summer cottages, 
cabins, shacks and conversions. 


Double. This category includes dwelling units separated 
by a common wall extending from ground to roof. Single 
attached dwellings in structures consisting of only two 
dwelling units and structures originally designed, or 
structurally converted, to provide two dwelling units, one 
above the other and adjoining no other structure are 
classified as double. 


Row housing. All other single attached dwellings in rows 
of three or more are classified as row housing. 


Apartment building. Includes all dwellings of the apart- 
ment, flat-type other than the duplex-type mentioned 
above. 


This category includes: 


double-duplex, 

triplex, 

row-duplexes, 

apartments as commonly known, 

dwellings over, or at the back of a store or other non- 
residential structure. 


For purposes of the survey, the classification of build- 
ings is based on their ultimate use. For example a govern- 
ment office building is classified into the commercial 
category. 


Methodology 


In censuses prior to 1975, data were collected by direct 
survey questionnaire and made available at the reported 
level only. No estimate was made for non-response or for 
firms not included in the census. It was known, however, 
that the majority of missing firms were small and that the 


Définitions 


Les tranches de taille (tableaux 1, 4 et 5) sont établies a partir 
des recettes brutes d’exploitation. Avant 1975, elles l’étaient a 
partir des recettes brutes moins la valeur de la sous-traitance. 
Voir aussi la note 6 4 la fin de la publication. 


La construction neuve (tableau 2) englobe tous les contrats 
visant l’exécution de nouveaux travaux. Cela comprend les 
additions, les modifications, les transformations et les renovations 
importantes, qu’il s’agisse de changer la structure d’un immeuble 
ou de prolonger la vie d’un bien au-dela de sa durée de vie 
normale. Tous les autres travaux sont considérés comme des 
réparations. Celles-ci consistent habituellement en des travaux 
nécessités par l’endommagement ou la détérioration et elles 
englobent les rénovations et modifications mineures (autres que 
les travaux d’entretien) effectuées afin de maintenir l’efficacité 
opérationnelle de structures existantes. 


Voici la définition des divers genres de construction 
(tableau3): 


Maison individuelle. Ce type de logement est communément 
appelé ‘“‘maison unifamiliale”. Il ne contient qu'un logement 
complétement isolé, de tous cétés, d’un autre logement ou cons- 
truction. Cette catégorie englobe d’autres structures résidentiel- 
les, dont les chalets, cabines, huttes et logements transformés. 


Maison double. Cette catégorie comprend les logements séparés 
par un mur mitoyen s’élevant du sol au toit. Sont classés comme 
maisons doubles les logements simples jumelés faisant partie de 
structures ne comptant que deux logements et les structures 
construites ou transformées de fagon a donner deux logements 
situés l’un au-dessus de l’autre sans autre construction 
attenante. 


Maisons en rangée. Tous les autres logements simples réunis en 
rangée de trois logements ou plus sont classés comme maisons en 
rangée. 


Appartements. Cette catégorie comprend tous les logements du 
genre appartement ou plain-pied qui ne sont pas de la catégorie 
des duplex susmentionnés. 


Autrement dit, elle englobe: 


les duplex jumelés, 

les triplex, 

les duplex en rangée, 

les maisons d’appartements au sens courant du terme, 

les logements situés au-dessus ou a l’arriére d’un magasin ou 
d’une autre construction non résidentielle. 


Aux fins de l’enquéte, la classification des immeubles est 
fonction de leur usage ultime. A titre d’exemple, un immeuble a 
bureaux occupé par une administration publique est classé dans 
la catégorie des batiments commerciaux. 


Méthodologie 


Lors des recensements antérieurs 4 1975, les données ont été 
recueillies par voie de questionnaire direct et seuls les résultats 
des déclarations ont été rendus disponibles. Autrement dit, 
aucune estimation n’a été faite pour tenir compte des non- 
répondants et des entreprises non recensées. Or, on savait que la 
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coverage in terms of dollar volume ranged from 85% to 
90% for most of the various sub-industry groups. For 
census cycles beginning 1975, a blend of direct survey and 
systematic sampling methods is used to provide universe 
estimates. 


For 1979, construction firms were separated by total 
operating revenue into two groups: those with more than 
$500,000 annual revenue and those with annual revenue 
in the range of $10,000 to $500,000. The larger firms 
received the census long form, of which a copy is provided 
at the end of this publication. The smaller firms were 
stratified by sub-industry group, size range and province, 
from which a sample was selected for the collection of 
financial and non-financial data. The sampling rates 
varied between 10% and 50% for firms with less than 
$50,000 annual revenue. Financial Data were collected 
for all firms with between $50,000 and $500,000 total 
operating revenue. The financial information was ob- 
tained from administrative records provided by Revenue 
Canada. Non-financial data (i.e., operating characteris- 
tics and labour data) were collected for a sub sample of 
this group, numbering approximately 15,000 contractors, 
by means of an abbreviated survey form. The sample 
results were inflated to the universe level using the weight 
associated with each record in the sample. The weight for 
a record was calculated as the inverse of its probability of 
inclusion in the sample (sampling rate) corrected for 
non-response. The large and small firm results were then 
merged and tabulated to produce the tables contained in 
this publication. 


The following table shows the estimate of total operat- 
ing revenue and a measure of its reliability for the 
residential general building contracting industry by size 
groups, provinces, or regions. 


plupart des entreprises manquantes étaient petites et que les 
entreprises prises en compte intervenaient pour 85% a 90% du 
volume monétaire dans la plupart des divers sous-groupes de 
l'industrie. A partir du recensement de 1975, on a utilisé a la fois 
lenquéte directe et l’échantillonnage systématique afin d’obtenir 
des estimations pour l’ensemble de l’univers. 


Pour le recensement de 1979, les entreprises de construction 
ont été réparties en deux groupes, selon que leurs recettes 
d’exploitation dépassaient $500,000 par an ou qu’elles s’établis- 
saient entre $10,000 et $500,000. Les grandes entreprises ont 
regu le questionnaire détaillé, dont un spécimen se trouve 4 la fin 
du présent bulletin. Les petites entreprises ont été stratifiées selon 
le groupe d’activité économique, la taille et la province; dans 
chaque strate, un échantillon a été tiré en vue de la collecte des 
données financiéres et autres. Parmi les entreprises dont les 
recettes annuelles n’atteignent pas $50,000, la fraction de sonda- 
ge va de 10% a 50%. Des données financiéres ont été obtenues 
pour toutes les entreprises dont le revenu brut d’exploitation 
s’échelonnait entre $50,000 et $500,000. Les renseignements 
financiers proviennent des dossiers administratifs de Revenu 
Canada. Afin de recueillir les données non financiéres (c’est- 
a-dire les caractéristiques d’exploitation et les données sur la 
main-d’oeuvre), on a fait parvenir un questionnaire abrégé a un 
sous-échantillon de ce groupe comptant a peut prés 15,000 
entrepreneurs. Les chiffres de l’échantillon ont ensuite été gonflés 
au niveau de lunivers a l’aide de la pondération liée 4 chaque 
dossier de l’échantillon. La pondération d’un dossier correspond 
a l’inverse de sa probabilité d’inclusion dans 1|’échantillon (frac- 
tion de sondage), compte tenu de la non-réponse. Enfin, les 
résultats obtenus pour les grandes et petites entreprises ont été 
regroupés et totalisés pour donner les tableaux reproduits dans le 
présent bulletin. 


Le tableau suivant présente, par tranche de taille et par 
province (ou région), l’estimation des recettes d’exploitation 
totales et un coefficient de fiabilité pour l’industrie des entreprises 
générales en construction domiciliaire. 
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The percentages are such that, with a probability of Les pourcentages sont exprimés de telle fagon qu’avec une 


95%, the absolute value of the difference between the probabilité de 95%, la valeur absolue de l’écart entre l’estimation 
estimate and the true value, would be at most the percent- et la valeur réelle ne dépasse pas le chiffre indiqué. Autrement dit, 
age shown. In other words, with the current methodology, selon des méthodologies actuelles, la difference entre les recettes 
in 95 out of a 100 cases the difference between the actual d’exploitation réelles pour l’ensemble du Canada et |’estimation 
total operating revenue at the Canada level will be within de $4,369,090,843 serait inférieur a 0.06% dans 95 cas sur 100. 
plus or minimum 0.06% of the estimate of 

$4,369,090,843. 


$500,000 and over(2) Total all size groups 


$10,000-249,999(1) $250,000-499,999(2) 


$500,000 et plus(2) Ensemble des 


tranches de taille 


Province 

Total Reli- Total Reli- Total Reli- Total Reli- 
operating ability operating ability operating ability operating ability 
revenue level revenue level revenue level revenue level 
Total du Niveau Total du Niveau Total du Niveau Total du Niveau 
revenu e revenu e revenu e revenu e 
d’exploi- fiabilité d’exploi- fiabilité d’exploi- fiabilité d’exploi- fiabilité 

tation tation tation tation 


Atlantic provinces(3) — Provinces de 


lAtlantique(3) 30,559,226 34,244,487 66,110,401 130,914,114 0.28 
Québec 50,172,855 80,911,215 496,289,461 0.11 
Ontario 115,732,366 146,816,147 1,467,373,975 0.12 
Manitoba 11,765,931 9,097,395 134,214,027 0.28 
Saskatchewan 11,104,681 14,632,379 181,935,639 0.17 
Alberta 36,198,633 44,901,111 924,081,134 0.11 
British Columbia(4) — Colombie Britan- 

nique(4) 94,954,738 83,093,824 334,901,218 512,949,780 O.11 


350,488,430 3,604,905,855 4,369,090,843 


Canada 413,696,558 


(1) See text ‘further information”. 

(1) Voir texte “remarques finales”. 

(2) Data for establishments with operating revenue over $250,000 are collected at universe level and for that reason are not subject to sampling error. 

(2) Les données pour les établissements avec des revenus d’exploitation de $250,000 et plus sont collectees au niveau de l’univers statistique et de ce fait ne sont pas sujet a l’erreur 
d’échantillonnage. 

(3) Information was combined to meet secrecy requirements of the Statistics Act. 

(3) Les données ont été combinées pour satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la statistique relatives au secret. 

(4) British Columbia includes Yukon and Northwest Territories. 

(4) La Colombie-Britannique comprend également le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 
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TEXT TABLE I. Total Value of Construction Work Performed — Contract 
1977-198 1(1,2) 


ors and Others by New and Repair, 


TABLEAU EXPLICATIF I. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Entrepreneurs et autres, selon la construction 
neuye et les reparations, 1977-1981(1,2) 


Year 


Année 


1977 
1978 
1979 
1980 
1981 


New 


Neuve 


25,347 
26,739 
30,045 
32,939 
38,060 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques. 


TEXT TABLE II. Total Value of Construction Work Performed — Current and 
1972-1981(1,18) 


Contract construction 


Travaux a forfait 


Repair 


Réparations 


3,598 
4,073 


4,676 
4,877 
5,319 


28,945 
30,812 
34,721 
37,816 
43,379 


Réparations 


Other construction 


Autres travaux 


Repair 


Total 


millions of dollars — millions de dollars 


4,783 
5,171 
5,802 
6,524 
8,065 


2,075 
2,207 
2,500 
2,729 
2,975 


6,858 
7,378 
8,302 
9,253 


11,040 


Constant Dollars by New and Repair, 


Total construction 


Total, travaux de construction 


New 


Neuve 


30,130 
31,910 
35,847 
39,463 
46,125 


TABLEAU EXPLICATIF II. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Dollars courants et dollars constants, 


Year 


Année 


1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 


selon la construction neuve et les réparations, 1972-1981 (1,18) 


Neuve 


Current 
dollars 


Dollars 
courants 


14,469 
16,954 
20,772 
24,056 
28,145 
30,130 
31,910 
35,847 
39,463 
46,125 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques. 


Constant 

1971 
dollars 
Dollars 


constants 
1971 


13,689 
14,528 
14,976 
15,470 
16,363 
16,155 
15,907 
16,346 
16,722 


Current 
dollars 


Dollars 


courants 


2,820 
3,220 
3,921 
4,320 
4,986 
5,673 
6,280 
7,176 
7,606 
8,294 


Repair 


Réparations 


millions o: 


Constant 


1971 


dollars 


Dollars 


constants 


X1V 


1971 


2,638 
2,766 
2,883 
2,848 
2,980 
3,120 
3,215 
3,275 
3,142 


Total 


Repair 


Réparations 


5,673 
6,280 
7,176 
7,606 
8,294 


Total 


35,803 
38,190 
43,023 
47,069 
54,419 


Total construction as 
percentage of Gross 
National Expenditure 


Valeur totale de la 
construction en pourcentage 
de la dépense nationale brute 


Current 
dollars 


Dollars 
courants 


17,289 
20,174 
24,693 
28,376 
33,131 
35,803 
38,190 
43,023 
47,069 
54,419 


f dollars — millions de dollars 


Constant 
dollars 


Dollars 
constants 


1971 


1971 


16,327 
17,294 
17,859 
18,318 
19,343 
19,275 
19,122 
19,621 
19,864 


Current 
dollars 


Dollars 
courants 


Constant 
1971 
dollars 


Dollars 
constants 
1971 


TEXT TABLE III. Capital and Repair Expenditures - Summary by Sectors, Canada, 1979-1981(2,3,19,20) 


TABLEAU EXPLICATIF III. Immobilisations et réparations - Sommaire par secteur, Canada, 1979-1981(2,3,19,20) 


Sector 


Secteur 


Agriculture and fishing — Agriculture et péche 


Forestry — Foréts 


Mining, quarrying and oil wells — Mines, carriéres 


et puits de pétrole 


Manufacturing - Fabrication 


Utilities — Services d’utilité publique 


Construction industry(19) — Industrie de la cons- 


truction(19) 


Housing — Logement 


Trade (wholesale and retail) - Commerce (gros 
et détail) 


Finance, insurance and real estate — Finances, assu- 


rances et affaires immobiliéres 


Commercial services — Services commerciaux 


Institutional services — Services institutionnels 


Government departments(18) — Ministeres gouverne- 


mentaux(18) 


Total 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques. 


1979 
1980 
1981 


1979 
1980 
1981 


1979 
1980 
1981 


1979 
1980 
1981 


1979 
1980 
1981 


1979) 
1980 
1981 


1979 
1980 
1981 


1979 
1980 
1981 


1979 
1980 
1981 


1979 
1980 
1981 


1979 
1980 
1981 


1979 
1980 
1981 


1979 
1980 
1981 


Capital expenditures Repair expenditures 


Immobilisations Réparations 


Sub- 
total 


Sub- 
total 


Con- 
struction 
activity 


Con- 
struction 
activity 


Con- |Machinery 
struction and 
activity }equipment 


Machinery 
and 
equipment 


Total 
partiel 


Total 
partiel 


Travaux 
de cons- 
truction 


Machines 
et 
outillage 


Travaux 
de cons- 
truction 


Machines 
et 
outillage 


Travaux 
de cons- 
truction 


millions of dollars — millions de dollars 


824.8 3,542.7 4,367.5 326.1 624.6 950.7 1,150.9 
918.2 3,545.1 4,463.3 363.6 733.2 1,096.8 1,281.8 
987.6 3,791.5 4,779.1 390.6 802.6 1,193.2 1,378.2 
140.6 160.0 300.6 66.4 222.1 288.5 207.0 
140.9 177.3 318.2 63.4 253.5 316.9 204.3 
174.0 190.5 364.5 71.3 276.4 347.7 245.3 
4,675.5 979.1 5,654.6 528.9 1,206.7 1,735. 5,204.4 
6,702.2 1,503.7 8,205.9 450.0 1,349.1 LTO 7,152.2 
8,192.7 1,970.8 10,163.5 486.4 1,443.6 1,930.0 8,679.1 
1,610.5 5,833.1 7,443.6 640.5 3,457.2 4,097.7 2,251.0 
2,052.5 7,452.7 9,505.2 706.7 3,865.4 4,572.1 2,759.2 
2,522.7 9,183.2 11,705.9 791.5 4,311.3 5,102.8 3,314.2 
6,183.7 5,576.2 11,759.9 1,125.8 2,704.5 3,830.3 7,309.5 
6,700.6 6,376.8 13,077.4 1,234.2 2,998.8 4,233.0 7,934.8 
8,482.4 7,440.4 15,922.8 1,340.9 3,282.9 4,623.8 9,823.3 
157.6 827.7 985.3 21.7 632.0 653.7 179.3 
173.0 909.3 1,082.3 22.9 665.1 688.0 195.9 
200.8 1,054.7 1,255.5 24.8 724.7 749.5 225.6 
11,617.4 11,617.4 2,649.2 2,649.2 14,266.6 
10,949.5 - 10,949.5 2,826.3 - 2,826.3 13,775.8 
12,304.0 12,304.0 3,113.3 - 3,113.3 15,417.3 
503.7 1,071.0 74.7 166.5 225.8 392.3 670.2 
566.0 1,079.0 1,645.0 155.8 220.6 376.4 721.8 
643.8 1,243.9 1,887.7 157.5 PEA 384.6 801.3 
2,862.1 378.3 3,240.4 205.0 76.3 281.3 3,067.1 
3,333.9 379.4 3,713.3 227.8 89.8 317.6 3,561.7 
4,001.0 418.8 4,419.8 249.7 96.2 345.9 4,250.7 
566.5 3,067.1 3,633.6 99.5 326.3 425.8 666.0 
626.8 3,361.7 3,988.5 83.4 329.0 412.4 710.2 
612.6 3,825.1 4,437.7 84.2 371.5 455.7 696.8 
1,327.7 362.5 1,690.2 270.4 98.1 368.5 1,598.1 
1,572.3 392.3 1,964.6 298.6 107.9 406.5 1,870.9 
1,731.1 411.8 2,142.9 324.0 114.6 438.6 2,055.1 
5,376.6 710.0 6,086.6 1,075.7 224.4 1,300.1 6,452.3 
5,725.2 773.3 6,498.5 1,174.1 208.3 1,382.4 6,899.3 
6,273.3 866.5 7,139.8 1,257.8 243.9 1,501.7 7,531.1 
35,846.7 22,507.7 §8,354.4 TANTS 9,798.0 16,973.7 43,022.4 
39,461.1 25,950.6 65,411.7 7,606.8 10,820.7 18,427.5 47,067.9 
46,126.0 30,397.2 76,523.2 8,292.0 11,894.8 20,186.8 54,418.0 
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Machinery 
and 
equipment 


Machines 


et 
outillage 


9,290.3 
11,318.1 
13,494.5 


934.4 
981.6 
1,110.4 


32,305.7 
36,771.3 


42,292.0 


Capital and repair expenditures 


Immobilisations et réparations 


Total 


7,390.2 
10,005.0 
12,093.5 


11,541.3 
14,077.3 
16,808.7 


15,590.2 
17,310.4 
20,546.6 


75,328.1 
83,839.2 
96,710.0 


TEXT TABLE IV. Total Value of Construction Work Performed — New and Repair by Type of Structure, Canada, 
1978-198 1(1,2,4,5,16) 


Type of structure 


Repair Repair 
Total 
Réparations Réparations 
No. 
thousands of dollars — milliers de dollars 
Total construction 31,910,387 6,279,795 38,190,182 35,846,767 7,176,099 43,022,866 
2 | Total building construction 18,324,494 3,909,503 22,233,997 20,223,063 4,482,844 24,705,907 
3 | Residential(3) 11,450,550 2,329,408 13,779,958 11,617,566 2,649,237 14,266,803 
4 | Single detached 4,732,732 - 4,732,732 9,033,212 - 5,533,212 
5 | Semi-detached including duplexes 683,925 ~ 683,925 629,589 - 629,589 
6 | Apartments including row housing 3,254,777 - 8,254,777 2,394,921 - 2,394,921 
7 | Other residential construction(15) 2,779,116 2,329,408 5,108,524 3,059,844 2,649,237 5,709,081 
8 | Industrial 1,094,088 468,827 1,562,915 1,522,293 $45,778 2,068,071 
9 | Factories, plants, workshops, food canneries, smelters 983,348 381,799 1,365,147 1,322,395 451,660 1,774,055 
10 | Mine and mine mill buildings 75,823 34,671 110,494 136,511 39,467 175,978 
11 | Railway stations, roadway buildings 21,444 31,533 52,977 33,032 33,664 66,696 
12 | Railway shops, engine houses, water and fuel stations 13,473 20,824 34,297 30,355 20,987 51,342 
13 | Commercial 3,320,457 536,196 3,856,653 4,411,845 661,699 5,073,544 
14 | Warehouses, storehouses, refrigerated storage, etc. 267,948 69,171 337,119 520,540 81,480 602,020 
15 | Grain elevators 42,701 10,984 53,685 46,593 14,982 61,575 
16 | Hotels, clubs, restaurants, cafeterias, tourist cabins 212,045 60,432 272,477 340,106 76,905 417,011 
17 | Office buildings 1,550,284 213,669 1,763,953 1,768,035 220,978 1,989,013 
18 | Stores, retail and wholesale 812,764 97,547 910,311 1,210,806 158,953 1,369,759 
19 | Garages and service stations 155,705 58,835 214,540 151,448 75,159 226,607 
20 | Theatres, arenas, amusement and recreational buildings 276,108 23,763 299,871 367,890 30,917 398,807 
21 | Laundries and dry cleaning establishments 2,902 1,795 4,697 6,427 2,325 8,752 
22 | Institutional 1,404,588 277,069 1,681,657 1,532,053 299,210 1,831,263 
23 | Schools and other educational buildings 742,228 134,643 876,871 758,055 150,424 908,479 
24 | Churches and other religious buildings 47,475 15,617 63,092 60,363 18,043 78,406 
25 | Hospitals, sanatoria, clinics, first-aid stations, etc. 398,745 88,569 487,314 453,024 90,531 543,555 
26 | Other institutional buildings 216,140 38,240 254,380 260,611 40,212 300,823 
27 | Other building construction 1,054,811 298,003 1,352,814 1,139,306 326,920 1,466,226 
28 | Farm buildings (excluding dwellings) 460,133 180,392 640,525 539,661 209,002 748,663 
29 | Broadcasting, radio and television, relay and booster stations, 112,838 29,988 142,826 147,689 32,306 179,995 
telephone exchanges 
30 | Aircraft hangars 18,084 15,605 33,689 22,589 10,032 32,621 
31 | Passenger terminals, bus, boat, air and other 71,731 8,363 80,094 47,407 12,447 59,854 
32 | Armouries, barracks, drill halls, etc. 14,389 14,832 29,221 15,405 12,072 PML GE 
33 | Bunkhouses, dormitories, camp cookeries, bush depots 14,844 9,857 24,701 18,625 14,001 32,626 
and camps 

34 | Laboratories 29,172 6,746 35,918 43,690 6,431 50,121 
35 | Other building construction(5) 333,620 32,220 365,840 304,240 30,629 334,869 
36 | Total engineering construction 13,585,893 2,370,292 15,956,185 15,623,704 2,693,255 18,316,959 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
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TABLEAU EXPLICATIF IV. Valeur globale des travaux de construction executes — Construction neuve et réparations selon le 


New 


Neuve 


39,462,687 


21,294,064 


10,949,439 
4,969,294 
554,529 
2,414,517 
3,011,099 


1,949,638 
1,681,035 
198,089 
38,140 
32,374 


$,319,385 
687,585 
57,047 
374,287 
2,123,475 
1,441,253 
227,207 
404,259 
4,272 


1,786,901 
811,460 
80,375 
631,203 
263,863 


1,288,701 
597,095 
170,623 


43,845 
81,814 
18,132 
24,550 


47,414 
305,228 


18,168,623 


1980 


Repair 


Réparations 


thousands of dollars — milliers de dollars 


7,606,469 


4,829,415 


2,826,267 


2,826,267 


615,606 
506,113 
50,241 
36,339 
22,913 


691,768 
85,251 
17,869 
62,909 

241,959 

156,327 
87,943 
37,899 


1,611 


321,720 
161,195 
17,875 
109,696 
32,954 


374,054 
233,247 
42,269 


19,330 
11,400 
15,86C 
12,841 


8,674 
30,433 


2,777,054 


Total 


47,069,156 


26,123,479 


13,775,706 
4,969,294 
554,529 
2,414,517 
5,837,366 


2,565,244 
2,187,148 
248,330 
74,479 
55,287 


6,011,153 
772,836 
74,916 
437,196 
2,365,434 
1,597,580 
315,150 
442,158 
5,883 


2,108,621 
972,655 
98,250 
740,899 
296,817 


1,662,755 
830,342 
212,892 


63,175 
93,214 
33,992 
37,391 


56,088 
335,661 


20,945,677 


Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques. 


46,124,824 


23,912,655 


12,304,150 
5,672,800 
613,026 
2,727,274 
3,291,050 


2,169,453 
1,809,099 
278,189 
46,329 
35,836 


6,133,660 
749,994 
94,187 
385,417 
2,572,252 
1,633,703 
267,883 
427,690 
2,534 


1,962,213 
920,600 
79,533 
690,212 
271,868 


1,343,179 
643,623 
187,875 


66,952 
104,379 
21,116 
30,987 


61,170 
227,077 


22,212,169 


Repair 


Réparations 


8,293,878 


5,276,686 


3,113,121 


3,113,121 


675,632 
556,591 
56,140 
38,595 
24,306 


736,531 
89,896 
18,703 
63,314 

263,427 

160,984 
99,736 
38,794 

1,677 


351,754 
178,559 
17,021 
118,400 
37,774 


399,648 
250,771 
41,817 


21,496 
12,732 
17,187 
14,274 


9,510 
31,861 


3,017,192 


xvii 


genre de construction, Canada, 1978-1981(1,2,4,5,16) 


1981 


Total 


$4,418,702 . 


29,189,341 


15,417,271 
5,672,800 
613,026 
2,727,274 
6,404,171 


2,845,085 
2,365,690 
334,329 
84,924 
60,142 


6,870,191 
839,890 
112,890 
448,731 

2,835,679 

1,794,687 
367,619 
466,484 


4,211 


2,313,967 
1,099,159 
96,554 
808,612 
309,642 


1,742,827 
894,394 
229,692 


88,448 
117,111 
38,303 
45,261 


70,680 
258,938 


25,229,361 


Genre de construction 


Total des travaux de construction 


Total de la construction de batiments 


Habitations(3) 

Simples détachées 

Semi-détachées et doubles 
Appartements et maisons en rangée 


Autre construction domiciliaire(15) 


Batiments industriels 

Fabriques, usines, ateliers, conserveries d’aliments et fonderies 

Mines (batiments et usines) 

Chemins de fer (gares et batiments de voies) 

Chemins de fer (ateliers, hangars a locomotives, postes 
d’eau et de combustible) 

Batiments commerciaux 

Entrepots, magasins, entrepots frigorifiques, etc. 

Silos 4 grain 

Hotels, clubs, restaurants, caféterias, cabines pour touristes 

Edifices 4 bureaux 

Magasins, vente de détail et de gros 

Garages et stations-service 

Théatres, cinémas, stades, établissements récréatifs 


Blanchisseries et établissements de nettoyage a sec 


Edifices institutionnels 
Ecoles et autres maisons d’enseignement 


Eglises et autres édifices religieux 


Hopitaux, sanatoriums, cliniques, postes de premiers soins, etc. 


Autres édifices institutionnels 


Autres batiments 
Batiments de ferme (a l’exception des logements) 


Postes de radiodiffusion et de télévision, stations de relais, 
préamplificateurs d’antenne, centrales télephoniques 


Hangars pour aéronefs 


Gares routiéres, aérogares, gares maritimes, etc. 


Manéges militaires, casernes, salles d’exercice, etc. 


Maisons de bicherons, dortoirs, cuisines de chantiers et 
camps 


Laboratoires 


Autres batiments(5) 


Total des travaux de genie 
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Statistical Tables Tableaux statistiques 
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mp 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1979 


Item 


Establishment classification 


‘Totalestablishments;.:syo.tacuicisrroc ote ntoreet te se oecee erecta s 


Classified by legal entity: 


Sole! proprietorship nase eee ea eee 
Partnership: Porracctrriic Gace ee ee 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repairscoustructiony. sweetest eee ne ee tt 


Characteristics of construction output 


Total value of construction OUtPUbte: qeaciciererse cteleieisntciensatato mere eters 


Detailed by type of construction: 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repalniconstructiont sn cetaceans hain ee 


Total operating: revenue s.a0-caei ces cae dere colnenvacsece deena 


Consiructionprevenuec ate saree een erereer cee memes 
Other reventie(S) ieee sas es ee ea ee ey ea 


Payments to sub-contractors ..........-.ssceeceecsrecsee 
Matbenialstariiecer ait. cia devant ered sacle eee oe 


Salaries (UO) man ruc tevee ms se eee Ree Se ee ee 
Badiidebts race. merce te nie ze ene eee en een: teat 
Minaricing $.cnleprron tet Rite ee nee a ee 


Labour characteristics 


Total hours worked by wage-earning employees ............... 
Total salaried cemployees ecm selec sm cactsrcarnectcile seen ee 


Directanrreeate cries hee ee ee ERATE TET eee 


See footnote(s) at end of tables. 


Total 


4,040,420,365 


2,798,481,605 
258,525,697 
246,596,336 
557,432,268 
155,769,727 
11,326,211 
12,288,521 


3,901,587,702 
138,832,663 


4,369,090,843 


4,040,420,365 
328,670,478 


3,707,250,993 


1,615,743,606 
918,831,554 
280,275,096 
36,939,491 
642,995,284 
212,465,962 


501,604,019 
152,503,231 
9,975,609 
123,453,782 
36,953,407 
178,717,990 
160,235,831 


214,903,136 
54,667,305 


$2,893,358 


22,763,204 
30,130,154 


29,694,719 
9,849 


1,835 
8,014 


$10,000- $250,000- 


249,999(17) 499,999 


Canada 


number — nombre 


3,283 


3,023 
260 


dollars 


340,469,925 


298,734,245 
10,683,643 
1,874,496 
4,399,261 
23,894,859 
461,723 
421,698 


302,545,494 
37,924,431 


350,488,430 


340,469,925 
10,018,505 


277,900,623 
80,864,732 
110,494,849 
44,998,297 
4,547,631 
15,029,753 
21,965,361 
53,920,575 
12,843,565 
1,164,625 
10,398,462 
6,823,631 
22,690,292 
18,667,232 


28,354,669 
9,687,437 


11,128,324 


5,585,920 
5,542,404 


number — nombre 


5,358,864 
1,589 


279 
1,310 


403,759,689 


348,428,299 
12,639,939 
9,207,349 
10,880,543 
22,603,559 


367,272,730 
36,486,959 


413,696,558 


403,759,689 
9,936,869 


348,017,766 


118,747,321 
124,818,243 
47,968,989 
3,947,707 
31,401,302 
21,134,204 


$3,561,456 
14,157,648 
1,494,842 
9,952,293 
5,360,069 
22,596,604 
12,117,336 


20,058,424 
7,941,088 


9,294,161 


4,438,275 
4,855,886 


5,537,975 
1,355 


239 
1,116 


$500,000- 
749,999 


$31 


321,646,690 


269,340,423 
14,151,446 
4,520,127 
15,807,708 
17,525,773 


301,213 


308,358,006 
13,288,684 


327,727,866 


321,646,690 
6,081,176 


280,274,857 


110,172,907 
92,419,406 
32,087,320 

2,584,417 
30,503,733 
12,507,074 


36,866,904 
9,779,605 
1,297,710 
8,303,503 
3,457,271 

14,028,815 

10,586,105 


14,447,223 
3,861,118 


4,706,945 


2,230,936 
2,476,009 


3,448,830 
814 


142 
672 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1979 


$10,000,000 
and over 


$750,000- 
999,999 


$2,000,000- 
9,999,999 


et plus 


number — nombre 
Classification des établissements 
225 324 226 39: | Totalides: établissements* i25:206 65 60005 008.0 std c0cccntsaeeeseecteteueens 1 


Classés suivant la forme juridique: 


2 1 2 - Rropriétairesnuniquesm <siis haces cyzctcy tien neyo eciaeeetee erate tee rs cee 2 
8 8 1 Sociétés yen ynom collectih tauren e esain the shicias cet hon eee men Crs 3 
208 815 218 38 Sockétés'ya responsabilité limitée, 5 5iccccatotsecarcen: he creme eames 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
199 275 150 27 Maisonsisimplesudétachées: 4 i.).0 0 nuns cee pe aa eee eens « &5) 
13 14 ll il Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............0- 0c essen eee eee 6 
5 8 18 3 Maisons ~€n Jrangee sissies cso aiensie ain teh tauareisa se ie adalat eee, ae eater? vi 
8 27 47 8 Appartements) (y ccompriswlesutriplex)scc.c-re tise mitre ieeree eate eee 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
216 313 224 39 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
9 11 2 - Reparations carn cee seas ae ate Cee kata Mae een teen eee ees 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
195,234,170 451,289,810 1,003,575,105 1,324,444,976 | Valeur globale du produit de la construction ............. ec cee eee eneeeeees 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
161,031,103 349,488,681 602,950,931 768,507,923 Maisonsesimplesudetachéesurunencltr game scale chesis cmt atcte ce ce aterm! 3 12 
14,481,640 27,274,966 74,244,747 105,049,316 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............ 0.00 cece ee ee eee 13 
4,656,395 14,776,137 76,152,212 135,409,620 iMaisonsgenwran geen sets Anis cence sneer oc Rene terse aene 14 
6,718,670 41,983,418 201,918,950 275,723,718 ‘Appartements (Cy comprisulesstriplex)! . 0002. eames aac sats aie 5, 
7,886,541 17,408,296 44,957,558 21,493,141 Baiyments, HON IFEsIOeMpiels waco cs tacts Cute ce cesta ne cee oe ee es ee 16 
129,518 336,058 3,350,707 7,048,205 Grandes routes, eheminsyet pots) (jac cect eee ue tienes int eri steienels 17 
330,303 22,254 - 11,213,053 Autress travaux (6 GENIE)... one onc aie sence tmeires «OMe A matin ass 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
182,277,280 431,799,797 988,632,671 1,320,701,724 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 18) 
transformations). 
12,956,890 19,490,013 14,942,434 8,743,252 Repatavionss nit pertr ed aaa caret aber vince etl traraknty de genes on 20 
Etat des profits et pertes 
200,639,963 467,851,125 1,057,027,287 1,551,659,614 | Total des revenus d’exploitation ........... 0c eee cece tere reece r ence eees 21 
195,234,170 451,289,810 1,003,575,105 1,324,444,976 Revenus de construction 22 
5,405,793 16,561,315 53,452,182 227,214,638 AUIETESETCVEDUSIG) ttn tee lg tlaed se ie Tractors ciety are yee ceeet este 23 
172,504,418 400,611,729 934,232,493 1,293,709,107 | Total des couits (directs) d’exploitation ...........- eee ee eee ence eee eee eens 24 
72,787,205 176,405,033 432,765,704 624,000,704 Paiementscauxsousetrattamts o.-.-ter eit ove sea reine acter eariy stele ore centers 25 
53,492,707 110,353,010 221,425,034 205,828,305 (ERT ATE ak Mig rete he ered eiateenaeRRD ene eny Amara READ CoS irc anit 26 
14,936,130 30,171,895 53,277,942 56,834,523 alairesihO)i toe Ric ac hata cae ees nee aie iaiceia tat atc oar aeescre nea 27 
1,237,856 4,085,071 10,960,973 9,575,836 Praitements(i0) 950s ewan cele wise lates a settable’ s a's satea ee eterna 28 
22,709,763 64,036,629 175,344,072 303,970,032 PI GEE ALIS Oe Ror teers er raat alate ae ora ecaral staal aah Seat nova eee 29 
7,340,757 15,560,091 40,458,768 93,499,707 ERSTE Ne ONS CGGAS Sed aa Sore POM Oe Arm obaahnotnkogennomds 30 
22,136,739 55,065,081 109,282,544 170,770,720 | Total des couts (indirects) d’exploitation............. 6. eesee eee erence eeee 31 
6,600,731 18,023,872 34,950,033 56,147,777 Pv arvoraettathO)! <1 tot oases woe lotohe cicecie Sechc o ance atate haus tats ie eae aera 32 
434,039 838,918 1,349,783 3,395,692 @reanceshirnecOUvraDlesitatae ciacters acheter tepencie ot charot etek tered Reet eee ee 33 
5,020,244 14,616,625 34,311,994 40,850,661 PiNAHCOMEN’ EL). Ge hice ca oe ne petite ale ats oars ek aneeee rons 34 
1,576,506 3,840,867 4,908,961 10,986,102 ANNOFEISSODOOTE cleat ce vice ies sie oie ote erate erie Wok aan, ahecinrecnaagele eae 35 
8,505,219 17,744,799 33,761,773 59,390,488 (AUETESECOULSMINGITECES hice tee actos ciatetc sha selterstote ee tnt snc iencknieret somerset sys 36 
5,998,806 12,174,315 13,512,250 87,179,787 | Béenéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts..........-.0+e+eeeeeeeeee 30 
8,647,244 18,688,835 34,961,355 89,745,386 Bénéfices 38 
2,648,438 6,514,520 21,449,105 2,565,599 POLLeS Pee ees ater wea atone od ale epee ata eer 39 
Dépenses en immobilisations 
2,032,988 3,464,927 12,678,321 9,587,692 | Total des immobilisations ...........0seeere cece eee e eee e erence ee eenes 40 
1,136,223 1,278,780 3,501,424 4,591,646 Machines et équipement neufs..........-- cree eee eee eect eee es 41 
896,765 2,186,147 9,176,897 4,996,046 Batiments et autres structures neufs...............2--: cece eres eens 42 
number — nombre , ; 
Caractéristiques de la main-d’oeuyre 
1,514,008 2,896,368 5,183,687 5,754,987 | Total des heures travaillées par les ouvriers SALANICS erotrterenlereiste Glare nteralelerstoreteiere 43 
443 1,074 1,896 2,678 | Total des employés a traitement .........-0+ 20 sere eset eee e eset eee eens 44 
62 202 469 442 IDS as CR ER AAAS aoe, OBOE 2 EA ATRL AIA Re He eee ALSO Ie OL S 45 
381 872 1,427 2,236 ye Reet ere eee CIS CREE eee oote min erencns amici ciees 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


No. 


mCP 


WARN 


11 


43 
44 


45 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1979 — Continued 


Item 


Establishment classification 


Total) establishments 55 /6:5.0)>ars «\c\sYatele 6\siss10/0%e\e (ote sicioeiats ieinbeea 


Classified by legal entity: 


Solesproprietorship:ccarc-s cance aioe eee ee 
Partnership ewe es a5 crocs Aaah eioaherger aie vo eer ae 
Incorporated icompanVncjus sas ined eine ee toiee 


Classified by principal type of construction: 


Single: detached :./.acciacc tases e's sresststeseo seine sete ne 
Double (duplex, semi-detached) ...............0..0005 
Row Housings caspian ctl etacsis ames Aye euareree meee cretaee 
Apartments (including triplex) .............-.00000008 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions), 


Reparwconstruction vac c ea octet tac aie & eatin tee crater 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output ..............eeeeeeeees 


Detailed by type of construction: 


Singlesdetached |i onsen deinen tc cinscka sets eae 
Double (duplex, semi-detached) ..............-.ee00-- 
Row housing. Aeiciamette atrs conics ayutave crerateenye eerie 
Apartments (including triplex) ...............+..0+0-: 
Non-residential! buildinga iis £25...) .:c.2c<catie)2 ahyeeoiuere ie 
Highway ieroad ands brid ge. sxs,).os crarcroufuartinods dome. 
Othersengineering (9) grit csc vs iaetste tance ea bireas ates 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


REPAIPICOMSENUCLION xu.fe cana ole uaiie meee ee eee 


Total: operating revemte’;. <4 ic:s:e.s1s/0 ste .syuiy sips, sc adcaieeieere nts 


Construction: revenues nnseueecvieine cette 
Ofiier ‘revente(B) 99 accosnanys todas maer acatavin mance ete 


Total: operating: costs: (direct). <5 -ys\n «</> cdtrestaamiats eivialanne 


Payments to sub-contractors << 40,4 0001s v1 tcinsoeetmes 
MMaterial Wf sme crn mem ch cic, nacucie carter reine 6 


Badsdebtens rant srtineeicinas eran ua eer ee te eee, 
ANANCING Uisernere sem siersrin ura, erate cel SOAs ie ree 


Labour characteristics 


Total hours worked by wage-earning employees ............ 
‘Rotali:salaried (employees: «ccc: d:>.<:sy0s 01s. s,0i0\s cocina lence 


| OS se dea cae Gece HG OR AO DEER ere CIE oon E ee 


See footnote(s) at end of tables. 


Total 


ayehahalaioastalefeieveiotele 435 


ayenvislh simp eeithie,« 405 


430 


127,102,895 


89,698,594 
3,228,622 
4,811,878 

18,225,994 

10,803,705 

51,074 
283,028 


116,812,556 
10,290,339 


130,914,114 


127,102,895 
3,811,219 


110,297,665 


32,304,292 
45,396,178 
20,332,717 
1,112,075 
5,381,637 
5,770,766 


16,955,344 


4,127,954 

503,721 
3,566,291 
2,774,695 
5,982,683 


3,661,105 


5,586,359 
1,925,254 


2,851,511 


1,490,290 
1,361,221 


2,692,065 


phele\eiaield, s\elshniaisiaze 417 


DOSAGE nota 83 
iayebtha rigecebsalaat 334 


Nfid.(13) P.B.1.(13) 


{-P.-B.(13) 


T.-N.(13) 


Atlantic Provinces — Provinces de |’Atlantique 


number — nombre 


98 31 143 
59 17 49 
39 14 94 
90 27 132 
= 2 iz 
2 - 2 
6 2 9 
97 31 140 
1 - 3 

dollars 
21,583,505 8,816,016 52,668,291 
13,701,189 6,057,459 33,775,525 
136,652 705,913 1,429,575 
1,302,565 - 3,042,853 
5,243,947 843,500 8,453,396 
1,183,927 1,209,144 5,675,701 
12,180 - 16,785 
3,045 ~ 274,456 
20,314,059 7,572,853 47,036,678 
1,269,446 1,243,163 5,631,613 
21,847,472 8,958,807 54,092,199 
21,583,505 8,816,016 52,668,291 
263,967 142,791 1,423,908 
18,359,377 7,656,735 45,666,531 
7,309,462 1,755,684 12,849,410 
6,543,623 3,658,322 17,619,031 
3,140,938 1,697,209 8,870,407 
182,288 63,446 564,300 
442,817 184,930 3,156,480 
740,249 297,144 2,606,903 
2,634,285 1,100,398 6,945,621 
720,314 213,817 1,865,549 
128,801 42,313 107,924 
612,283 305,012 1,176,956 
387,779 230,418 1,209,367 
785,108 308,838 2,585,825 
853,810 201,674 1,480,047 
1,333,364 307,087 2,101,466 
479,554 105,413 621,419 
563,761 220,041 1,314,031 
279,471 110,972 651,956 
284,290 109,069 662,075 


number — nombre 


431,779 230,810 1,128,253 
72 27 186 
13 4 41 
59 23 145 


N.B.(13) 
N.-B.(13) 


163 


162 


44,035,083 


36,164,421 
956,482 
466,460 

3,685,151 
2,734,933 
22,109 
5,527 


41,888,966 
2,146,117 


46,015,636 


44,035,083 
1,980,553 


38,615,022 


10,389,736 
17,575,202 
6,624,163 
302,041 
1,597,410 
2,126,470 


6,275,040 
1,328,274 

224,683 
1,472,040 

947,131 
2,302,912 
1,125,574 


1,844,442 
718,868 


753,678 


447,891 
305,787 


901,223 
132 


25 
107 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1979 — suite 


$1,000,000 
$10,000- $250,000- $500,000- $750,000- and over(13) 
249,999(17) 499,999 749,999 999,999 - Détail 
et plus(13) 
No 
Atlantic Provinces — Provinces de 1’Atlantique 
number — nombre 
Classification des établissements 
287 94 27 8 19. [Total des établissements: ..sieeisacc sca ore cverareaciereterereis ats a ule eh elo tare bre ane 1 
Classés suivant la forme juridique: 
163 19 2 - - PropriétairesPuniquesysi. 4.2) c dan anecccsy sean wet or oe ee ee 2 
xe - ~ - Sociétésven nom-collectif .4:c6ss.s0cce eens cass Cheba or ea RP ee ee 3 
124 75 25 8 19 Sociétés*a*responsabilité: limitées :. ccd cnc «crea Sean coe tree eee = 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
287 82 20 5 11 Maisons*simplessdétachées’....% sacannn van akan tueinik pr seen eee ite 5 
= = a 1 - Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ...............0 0000 cee eee ee 6 
- 1 - - 3 Maisons enrangiet ise inhi cen eek Wie TE Ae oie iar hh ete eee i 
- 11 6 2 5 Appartements (y compris les triplex) .................. 4s EE. 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
286 91 27 7 19 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
1 3 - 1 - Réparationstactaawec essa k cee tase ee oe Ov voip Seat amet ee Ore 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
29,792,915 33,192,062 16,531,136 6,896,960 40,689,822 | Valeur globale du produit de la construction ...........0.seeeeee rece en enee ll 
Detaillé suivant le genre de construction: 
26,979,985 27,170,239 11,559,043 4,003,116 19,986,211 Maisonsisimples2détachéesy «50060 ssa g2 Re wits weiss Mnpeeramie etree ees 12 
97,524 312,448 915,810 896,734 706,106 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ...........0 00000 ee eevee eee 13 
- 327,564 ~ - 4,484,314 Maisonswentrangée tcc tuskadictnen «Aveda That nt prelate Spier meee 14 
sos 3,501,474 3,082,066 1,582,080 10,060,374 Appartements (y compris les triplex) ............0.. cess eee ee eeeee 15 
2,351,564 1,880,337 703,957 415,030 5,452,817 Batiments: non résidentiels:iss4) seis: 6 gases vis 9 1aae Oe aes eas 16 
51,074 ~ = - - Grandes¢routeschemins 7et \ponts)”. a <6 )s.00 <5. tae ea oetetan ove a tee slepeteuararnets iy 
12,768 = 270,260 - - Autresstravauxddeigénie(9) so cici..:c)ai5 aac ve ereie 0 i deb Ncare a iehebeee ieee Retene ate 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
27,318,782 28,521,397 16,187,499 5,406,754 39,378,124 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
2,474,133 4,670,665 343,637 1,490,206 1,311,698 RUE DAT ACIONS et rnsy tiers taiceahacer dorsal atten ste aharsivieys cress aca 8, TORRE CORR PL 20 
Etat des profits et pertes 
30,559,226 34,244,487 17,050,220 6,898,501 42,161,680 | Total des revenus d’exploitation .......... 0. cece erect eee eee e eee eennee 21 
29,792,915 33,192,062 16,531,136 6,896,960 40,689,822 Reventisrde 1constraction®s <..4. oat cieic, cee) ores. spores 2 spot N Etat Bel vera yan ee seca tans 22 
766,311 1,052,425 519,084 1,541 1,471,858 AUAEYES AT OV ENIUS(B) haloes: Seo: or ayes even nt sce: oF cellcin¥A ain ao) ay'ovel ov aye, eRe SRNR Uae TeER DA 23 
24,860,121 28,293,921 14,359,200 6,155,091 36,629,332 | Total des coiits (directs) d’exploitation ........ 00.0 cee eee eee eee e eee eeees 24 
5,375,471 6,342,282 3,914,729 1,904,010 14,767,800 Paiementsaux tsous-traitants oo eo jasc cian ovolelere ole tiele ae a tovwla tie on oseetetel tee 25 
10,623,700 13,325,159 6,498,580 2,782,178 12,166,561 WES ari) ae eee Oe ORE Pee Pree are Memon SviComnerT Cokes ots 26 
6,166,866 5,980,381 2,702,244 920,397 4,562,829 Saldires(hO)s ioc.c cdots necro nia.c cincotne era eiarecckin: Amie al siti eroren «(ao er Meme 27 
374,669 319,169 147,026 28,172 243,039 Traitements(10).. 28 
538,763 866,612 620,185 235,492 3,120,585 Merrainsie.\ sass oer 29 
1,780,652 1,460,318 476,436 284,842 1,768,518 Autres cotits directs 30 
4,097,854 5,124,318 2,122,320 727,537 4,883,315 | Total des coiits (indirects) d’exploitation.............seeere eee ee rere ee eeee 31 
1,021,851 1,148,923 518,199 91,109 1,347,872 FP Veusbp en Mats iLO) ec 3 ws acca wre eo cena ps ove ok Sanrpval ws ven = nigvat levies wcovahoner tisha ae eee 32 
99,063 159,358 222,111 1,103 22,086 COrGanCesiirrecouvrables ie « cris. ciaisrossccloye el ayeVets alehe ns eral creer eiayer syarecandeanergtay stant 33 
535,622 1,324,218 420,966 271,110 1,014,375 F Prete COVINE NIG orci ed opi sarod sting Shc avs shoes ofe< arb teers hone analy tel adoyev ees etotan 20d 012 geese 34 
653,930 720,615 320,059 75,899 1,004,192 JA Sever Biiaeee IN ETA tS ao) alex os sx nasa ctov my secmnh «7a ware nvaodsn Covet actor ersten cleo ROE Ee 35 
1,787,388 1,771,204 640,985 288,316 1,494,790 AUtPES COMES MTC CES He: so: aliravets, Scorsiesvystensy<:c/ae svat -tounensann teal avetel (Sle ate telat eaO eta 36 
1,601,251 826,248 568,700 15,873 649,033 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots........--+--++eeeeeeeeeee 37 
2,291,040 1,354,283 786,312 64,374 1,090,350 BS Bea BB hss sare sys goa oes Seog an cans oye see aC A AE Ay AEN Yona ae 38 
689,789 528,035 217,612 48,501 441,317 PSR EN ay eects ky sacred > aoe vay eae A at on stv oes afube eeanov EL POT TST TOR Pact ng 39 
Dépenses en immobilisations 
675,015 901,577 436,867 689,296 148,756 | Total des immobilisations .......... 200. e eee cece eee e erent ee tere ne enaees 40 
335,180 447,878 216,774 341,702 148,756 Machines et équipement neufs.............- eect e eee eect eee eens 41 
339,835 453,699 220,093 347,594 - BAatiments et autres structures neufs........-....05:-se eens sees renee 42 
number — nombre ; i 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
923,732 828,389 349,202 115,100 475,642 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés.......+..-++++seeeeeeee 43 
124 147 54 8 84 | Total des employés a traitement .......-..+eeee eee e cece eee ence ence ees 44 
20 32 11 2 18 Pie A ys cocoon ee aeccnee Sno tecinm sub Ae pawieipiemna ate ye ietnla sine el) ecaennae o 


104 115 43 6 66 Tan directssinecossiccscntessik oletanelacoralpistaialacsia sonal x cfoystiaeve ehe0aPe ahele\ <hecalshot alas taset a AEaIGEaT 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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me Ono 


wO~ADW 


43 
44 


45 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Establishment classification 


Total’ establishments 55.0, ayers yesas onic oso peher ets e/a sicieteys sales acai 


Classified by legal entity: 


Sole proprietorship’. 54.00 kone. ch cee eee 
Partuersiip 5 5 0 ie cong bh nints bale renal Ce EE 
Incorporated "company... //- an. SA Se eee 


Classified by principal type of construction: 


Single detachedi.-. 02.7. ta eek sb. hee CO 
Double (duplex, semi-detached) ...................--- 


Row housing 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repair constrrochion -. cscs cave vixs wk te aoe oeebad 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output.................0000005 


Detailed by type of construction: 


Single"detached <4 een ta dc os Dace: occ A RRR 
Double (duplex, semi-detached) ...................... 
TRO OUSINS: = oan «ialaisn scat eae avai Clauss Ce 
Apartments (including triplex) ....................02 
Non-residential buildings... $50.5 .% s.. s2 nee ncmeen heya 
Highway, road and’ ‘bridge ..5.. 62.5. Riaue oo Geet 
Other engineering(9)) 4). obo eens cate ccs see Re 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


MEDAL CAMSIRIN TION, os ovate Ven ee Taeeo ean Nee 


Total operating revemOe -.. 55.2005 nals oe were nn nla SOROS 


Construction: revenue... 7.6 2cies beastie ers cs eee 
EHer TEPID) oo ela elakena eek hs cont eatin eae 


Total operating ‘costs '(direct)).2. 5. 2.1... neat eee 
Payments ‘to sub-contractors’... ............ 202 es 


WInterini sant ween paren Sheree ne anaes cote eae nie 
VR ORTON s cicca nse enc sa cel igert tie nea Panter tar oe 


12 (clits (3 o] Serpe ntes CRB PAM DeraptelnE  e r: 
inane gy fe praca yrceintanisict i tee ete ee es eae 
SPS go a) ro een Teen ee a eee Ala koe Cg § Poo ton ine ed 


Total--capitals expenditures sy. asersy-ie!asnyanessioveveronsvarave rere erasers 


New machinery and equipment ...................... 
New buildings and other structures .................. 


Labour characteristics 


Total hours worked by wage-earning employees ............ 


‘Total salaried ‘employees e020) cio0 5010 Soloman ss See 


See footnote(s) at end of tables. 
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Canada and Provinces, 1979 - Continued 


Total 


616,079,880 


435,115,054 
57,444,188 
23,381,368 
77,075,646 
21,523,093 

1,411,013 
129,518 


591,693,633 
24,386,247 


627,373,531 


616,079,880 
11,293,651 


539,818,665 
227,681,263 
190,712,043 
56,066,808 
4,675,573 
35,286,845 
25,396,133 
68,409,774 
21,800,662 
1,702,845 
13,088,938 
4,911,825 
26,905,504 
19,145,092 


25,980,213 
6,835,121 


11,487,870 


2,770,669 
8,717,201 


4,793,132 
1,495 


1,279 


$10,000- 


‘249,999(17) 


Québec 


number — nombre 


433 


391 


dollars 


48,531,138 


40,551,828 
4,119,937 
15,747 
1,526,088 
2,317,538 


42,233,827 
6,297,311 


$0,172,855 


48,531,138 
1,641,717 


39,336,215 
12,080,823 
15,577,808 
7,123,949 
681,889 
438,344 
3,433,402 
8,141,275 


2,105,820 


2,695,365 


3,879,290 
1,183,925 


1,666,762 


839,951 
826,811 


number — nombre 


683,905 
224 


35 
189 


$250,000- 
499,999 


220 


79,464,519 


63,046,844 
4,930,440 
4,224,141 
4,456,123 
2,806,971 


71,524,589 
7,939,930 


80,911,215 


79,464,519 
1,446,696 


67,949,330 


21,216,892 
27,669,888 
11,120,857 
747,142 
3,152,687 
4,041,864 


10,540,489 
3,103,071 
178,924 
1,905,977 
1,037,706 
4,314,811 
2,421,396 


3,755,330 
1,333,934 


1,524,475 


654,593 
869,882 


969,135 
254 


32 
222 


$500,000- 
749,999 


131 


80,239,159 


77,611,677 
2,627,482 


81,719,135 


80,239,159 
1,479,976 


69,821,872 
28,099,946 
24,748,300 
9,675,005 
491,548 
3,290,134 
3,516,939 
9,548,276 


2,559,821 


2,348,987 


3,510,138 
1,161,151 


961,278 


389,936 
571,342 


805,222 
205 


22 
183 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1979 - suite 


$2,000,000 
$750,000- $1,000,000- and over(13) 
999,999 1,999,999 


- Détail 
et plus(13) 


Québec 


number — nombre 
Classification des établissements 


Be) 103 49 Total dessétablissementss..visscessiccvss ves ea veicns Serene nees 1 
Classes suivant la forme juridique: 

5 ~ 1 Propriétairess uniques#<4sccc550% 520550 35 5.8.s.u nn pee eee ee ae 2 

3 2 - SocietéssenjnompcolhectioN as. o550 249040058654 48 Semone et ee eee 3 

65 101 48 Sociétés vakresponsabilité: limitéerx os... ocs.cc . ac bc MO te ee one eae 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 

65 82 28 Maisonssimpléeswdétachéess. . ccc ag. t ganas caces soos SOS Pee any 5 
4 9 4 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............ 0.00200 e eee uee 6 
1 P w Maisons ensrangées «iainicansaerts cies cas suitcase ds adeeeeen meets tt 
3 10 15 Appartements«(y«compris: lesstriplex)< .,.. 0°eY. Siren ale. Bie ind eae 8 

Classés suivant le genre principal de travail: 
fi? 100 51 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
1 il - Réparationsés:isdawns des esen ese ove wet ae Ns aes re ee ao 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
63,548,498 137,756,721 206,539,845 Valeur globale du produit de la construction ............-- eee eeee eee eeee 11 
Detaillé suivant le genre de construction: 

51,822,693 98,835,861 115,850,448 Maisonsssimplesxdétachéesis: o422 saa cdoateands nian eds e eae oe ete 12 
5,776,572 16,518,995 23,258,036 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............-..000ee ee eee 13 
1,764,218 5,051,239 11,251,038 Maisonsnensrangeeys xr dak mance asta ana oA AW ae Aa ie eee een 14 
2,494,014 14,984,518 45,283,739 Appartementsn(y compris) les triplex): .;.J8okn o. Nact eee cas so oe ek ‘ L5 
1,431,965 2,366,108 9,615,089 Batimentssnonsrésidentielsss.qa2 ccc nocd te meres ee ute ee eesataat tes 16 

129,518 - 1,281,495 Grandesvroutesscheminsxebi ponts! o5.6.2..q-een ea een a Ue eres 17 
129,518 - - Autresstravauxedergenie(9)!. a6. ee ss0.0 dit eidtetc 2 vn Ree ee ee he ee ae 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
61,634,145 135,730,665 202,958,730 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
1,914,353 2,026,056 3,581,115 Reparations ycceyeawct cet htc stove wretess ernie aia seach see ag ee eee ae a 20 
Etat des profits et pertes 

65,091,928 140,307,957 209,170,441 TLotalides#revenusd’exploitationt nas. stccee ie ciel eiieiiv viele viele vie viele elele «letele wiriers 21 

63,548,498 137,756,721 206,539,845 Revenusidesconatruction aac cuts. tai sachs actos shed eons te erred 22 
1,543,430 2,551,236 2,630,596 Autressrevenis(S) si <.vcc.c< oeote' ce vtctacon cts cae na Phe stave Oe ee ase 23 

55,491,877 119,871,580 187,347,791 Total des cots (directs) d’exploitation ...........e cece eee e eee ne eee e eee 24 
23,239,678 53,343,027 89,700,897 Paiementstauxesous-traitants eicre.ctaisc nin ltcteeie mete retntnner steten eva Renee ten ener 25 
19,919,533 39,987,740 62,808,774 yg > Ce ee eee eee eS Re SA as, mate ee Eon paractgy oe 26 
5,435,941 10,395,708 12,315,348 Salaires tL O)iAceniaict naire Sateen tre eatin bo oe el aetelchic a vac chore amen ae a 27 

499,672 797,379 1,457,943 SraitensentaitO) etc Av toon posters tent solace teen ete amet « 28 
4,090,750 10,246,597 14,068,333 SRST abi We n.ton reich octet garth cata brat isha here a a cto eee 29 
2,306,303 5,101,129 6,996,496 ATIbTESE COMLSTGITECESHYi.tohaioat stats cet ttre hte lteter e kee oe Cie ene etetatets 30 
6,916,062 15,976,503 17,287,169 Total des couts (indirects) d’exploitation............ cece eee eee ee eee eee e eee 31 
1,993,479 6,012,278 6,026,193 PraitementaldOyiy. crc ses coun claoa wets eda lola fototee ata chon eae eee 32 

313,346 249,148 177,217 Gréancessitrecouvrablesticccccai i eee wie Stee Wala fullaus folate es 33 
1,341,353 3,577,375 3,292,488 Himancementivcienscsteceiowt tee tetonte otal atts talc ese eae cee eee 34 

507,413 773,401 933,657 JATHOPEISSE AON UA tates feo Nar Ge tate eet to a eS lat ob =o eel fee ts ate ae et 35 
2,760,471 5,364,301 6,857,614 MRIETEB SCOUTS WING IRE CUS Ms teetee. Fate Foto fa tati Pal tuista leva ds Rc Ranale enter eae Pe teeters ertee 36 
2,683,989 4,459,874 4,535,481 Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts.........--20++eeeseeeeeee 37 
3,191,462 5,711,826 5,932,167 Bénéfices 38 

507,473 1,251,952 1,396,686 Dentega he § on tenn an Goren e e s W en NInee hs re 39 

Dépenses en immobilisations 

332,769 1,361,714 5,640,872 Total des immobilisations .........0- sees ccsceceecereercsotcecserreress 40 

156,303 360,075 369,811 Machines et équipement neufs...........---- 6.0 eee eee eee ee eee eee 41 

176,466 1,001,639 5,271,061 Batiments* et’ autres structures neufs=.. 222 27. Soin cies wee ete ee ele 42 

number — nombre alban - 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 

438,155 855,548 1,041,167 Total des heures travaillees par les ouvriers salariés........-.000eeeeeeeeeee 43 

155 333 324 Total des employés a traitement .......-.e eres eect e eee renee reece 44 
29 37 61 TIPO RES HA oe teers SEA Le is PBA hie ol Pale Recs aa Bel lata Pa io Taltog = fer ata foe reaaes 45 

126 296 263 Tidirectsth. anit houktrwe tx ke ares RAE RAs LE datm Riel eteme meee eine Oa sete reterore 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1979 - Continued 


$10,000- $250,000- $500,000- 
Item Total 249,999(17) 499,999 749,999 


Ontario 


number — nombre 
Establishment classification 


Ty} Totalsestabjishhments: 5 55/515: ssc svoips'sis o's o/s: olpinin01s(aip'p almpalecauesatatetedatelneietelsfaleter 1,957 1,145 398 156 


Classified by legal entity: 


2 Sole: proprietorship ..:..5:0¢ 5 c10 0} oa scien et ine oe Dare eon 701 644 45 8 
3 Partnership as ss sip pinsac cain gas oe Sa sig ge b gouine MMR ts Sl Bish) etal els 15 54 4, 4 
4 Incorporated company « 5:5 5:6.12:5 +007 emai Be wala ebm As agen « 1,241 501 353 144 
Classified by principal type of construction: 
ie Single detached... ses nce sists acess espe) TOeRReSeeS ea omemudes 1,803 1,083 370 146 
6 Double. (duplex,-semi-detached),<dactios damun onidezsyeeosite ors samantertas « 26 - 4 6 
7 ROW) housing os cic gees epee heap warn een wines 5 eg ee mutaetdl fo 81 45 15 3 
8 Apartnients* (including: triplex), ....jascohit.cak arpa aateeaneeie eis 47 £7 9 1 
Classified by principal type of work: 
9 New construction (including additions, alterations and 1,797 1,043 353 153 
conversions). 
10 Opal CONSITUCHION YS a6 cae nws ins ata aon ee ee ahat nals eee BRO RM « 160 102 45 3 
dollars 
Characteristics of construction output 
11 } Total yalue, of construction output « «jasc sjsjacs s -0(s: sate stesso dai Seles MTS 1,549,547,142 113,051,719 142,921,764 94,720,365 
Detailed by type of construction: 
12 Single detached ia. Seeicce os a1c(a die sa/asiole oes eu ono ceaereteens searmentdle + 946,231,153 100,958,720 117,498,848 76,833,427 
13 Double (duplex, semi-detached) .. 116,158,610 1,479,280 5,486,575 4,604,121 
14 ROW sOMBIE ooo soins gue gatess. «pacer stuath nak a rece 474,46 Qakeee nN etme slag Aten 156,606,164 1,751,126 4,416,233 1,755,794 
15 Apartments (including triplex) ..... sean ual acisamktu eo o bearer ene A 264,269,710 1,829,741 1,899,429 1,055,002 
16 INon-foomontial Duldings soe 6 - « c.45 cain aol é rsa bckty fee amen. « 65,538,184 6,897,687 13,620,679 10,472,021 
1M Beare: POAC ANG DTIA GE: oi 0.0 <-5:c¥e th Udsiny WPiae OMCs, ARTI. ae aN 385,117 = = = 
18 Other, engineering(9)) on, sas «oes x nwiain nin oo ott Sai omeroatara en cae tenet 358,204 135,165 - - 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and 1,486,390,252 98,640,243 122,404,617 86,744,530 
conversions). 
20 IRepaih CONSELUCHON eo 44:54, 74: sicher niviailsainiale dhe ev bind 3.4 ais, Sher d. MERRRARADORS 63,156,890 14,411,476 20,517,147 7,975,835 
Income statement 
ZY ELotal operating revemwe a csc ivic.0/n4;s 204,010 v'e-c,0,0/< opens aimemielh adaepeistens ahaiye Piatave 1,729,922,488 115,732,366 146,816,147 96,386,550 
22 Conslruction: POVOnUe y.cavillee. ta dives ae aaiae ho Re eee aes be i en 1,549,547,142 113,051,719 142,921,764 94,720,365 
23 Other. reventie(S) ites ctms'sia,0d oars asts se wrcieeuclclnis' esta en eee ara ROE 180,375,346 2,680,647 3,894,383 1,666,185 
24: | Total operating costs. (direct) (..5 «.<,6:+:6,0.s:0:> winientietarsietyebmianemins aon en Amine 1,469,601,138 91,249,614 125,841,367 82,900,238 
25 Payments itosub-contractors «toc, avica/)cre aeannreetstac ieee: alae alee ana a 686,702,397 25,428,318 46,765,603 32,037,401 
26 IM ater iets cssscicte resto aie revs te cris siuratoce ay teanrayeyatscain stscn.ccdgegiha ans cers. ae ne 319,336,972 38,166,603 42,479,160 26,520,029 
27 IWiAPER (LO) Oe cree cat nicavcs ane cuca cau niicstrgenagazenice heath seve a Tat OTE a 86,076,504 13,842,891 15,496,559 8,779,396 
28 Salaries (0) cose ea e-stuacateussa re ateiateicferse deni vetsiae, | ae aRee Tee 12,614,634 1,496,467 1,503,003 838,851 
29 iQ iiss: ccal eave, Lae at ay Peskin es AY GT LRT iA CTO EEE 262,447,208 5,013,335 12,518,209 11,307,005 
30 HOLHOR \CGRPOCE (CORES Gs ste susa tc ahcio agaltlolne ts civias.¥ uel tieic ehemels cd hoe ani 102,423,423 7,302,000 7,078,833 3,417,556 
SL || Total operating) costs: (indirect),.,.,....»,», 2)» onsstevisiafeversiohs!stotereratsdensts xdinumiy sina tas inte 197,252,184 17,930,169 18,258,695 10,753,266 
32 Salarice (£0): 5 3.2:. 4:5 tusrepssniasssuiciss subs aac opefiveye Tea eecePatta le telat TA eet a en 64,445,065 4,203,462 5,272,659 3,130,271 
33 BAC GODS 5 a5 si ccciesnh x sais tm dees aucrctan =e okt rapiea noted ana Beer SR 4,954,379 428,362 445,853 263,143 
34 RATA ACIIG) foe cy sie, singe teas avedetec nents oa aha olataastareetresecaadesk bal bctan ett ERIE 53,455,779 3,499,937 3,397,493 2,531,966 
35 DEPYOCIALION Sx jeey tiers castor uaecrorcaces oa inmeae CAS nie, EE 16,105,476 2,171,645 1,560,182 989,746 
36 CUNON IGIEECL, COGES an osc a 70 akc aih anor ales eisai ae ae eee eee 58,291,485 7,626,763 7,582,508 3,838,140 
37 | Net operating profit (loss) before taxes...........0. cece eee eeeeeeecueecens 63,069,166 6,552,583 2,716,085 2,733,046 
38 220 RSE ae eR ICG ARIE nel ice Oe AONABTCH SET Aes aa. c 86,698,476 10,330,028 6,491,964 3,938,516 
39 | BCR Ee TINY. Maen eRe cy: manta ie Pe Sere 7 Aredia oS 23,629,310 3,777,445 3,775,879 1,205,470 
Capital expenditures 
AQ Total icapital, ex perdi tures, «.3:.%30.5: 5:4 a.c6n (are; 4:ase-9.9u01s,0) (ore oa MALE ana or arabs 11,592,756 2,887,451 3,234,773 673,725 
41 Newsmachinery.andjequipmetit......,:.:..uksunuetimeceteiie ea aden 5,147,634 1,442,103 1,540,406 408,900 
42 New buildings and other structures ..........-.cceececeeecceucceeees 6,445,122 1,445,348 1,694,367 264,825 
number — nombre 
Labour characteristics 
43 | Total hours worked by wage-earning employees ............00eeeeeeeeeeeee 10,380,386 1,793,094 2,101,207 1,253,323 
44 Total salaried employees (.<./5 cies os 030.00e.s «ay vieicimpningeyeteynse ofa: ayslol ayerepd s iat daisy 3,857 520 519 241 
45 |B) ECT nico Go Ge DIR GEN UAW ads Hac OO LOG TREO AR TOOOOGU 5 Oo ce 645 90 97 49 
46 NCIS OCT oh ecicGow ye ite sce monet ern Nae cared hake ions tc ice eR a 3,212 430 422 192 


See footnote(s) at end of tables. 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1979 - suite 


$10,000,000 
and over 


$750,000- 
999,999 


$1,000,000- 
1,999,999 


$2,000,000- 
9,999,999 


Détail 


et plus 


number — nombre 
Classification des établissements 
63 101 ae 22)|\ Totaldes' etablissements2icsisoce visteiucisleleivis sisi wle'e'o/ces BUONO Tae Utes 1 


Classés suivant la forme juridique: 


4 ~ - BPYOpriGbairess GRHQUES soca. nates aiatiie a ete c/e'sts a ava otse v AMOR EE ARE ye 
2 5 3 1 Sociétés:enlnom! collectif: «tates harass eee ree eet 3 
57 96 69 21 Sociétés'.a responsabilité: limite <0 5.0.0... 4, <. ee 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
55 91 45 13 Maisons'-simples: détachées< ss. ceecaauuel eet olcls os ae ees 5 
7 4 4 1 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) 24a 6 
1 3 11 3 Maisons: €ny Tangle anise he's ow alrdis sittin ss vides Adee seis ME ee it 
- 3 12 5 Appartements: (y compris: les’triplex)! .1...-.years «ete ieee ecto. renee mee 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
61 93 72 22 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
2 8 - - Reparations’ statin tire te hate eter ie cali <a ie E a  e CLLRRO 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
54,005,836 141,866,862 287,565,095 715,415,501 | Valeur globale du produit de la construction .............eeeeeeeseeeeeeeee ll 
Détaillé suivant le genre de construction: 
44,650,064 117,910,057 164,040,585 324,339,452 Maisonsssimples* détach Ges % 0,0 ltelalals she, nslaie's violate hae ets eee 12 
5,655,660 7,083,600 28,309,628 63,539,746 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............. 0c cece ee eee eee 13 
486,387 4,198,670 41,834,116 102,163,838 Maisons ten ange econ, eeinics winless wale wicine aletvly eee So MO ee 14 
42,758 6,335,704 46,588,908 206,518,168 Appartements (y compris les triplex) ......-....-----.-0.-.¢2 2s sees 15 
2,970,182 5,980,519 6,742,799 18,854,297 Batiments® non résidenticls® <-0.5)4. eo <3 Speer < eee eines tess 16 
- 336,058 49,059 - Grandes ‘routes} chemins: et: ponts 4s .4...65...200 a9. Jos A. eee 17 
200,785 22,254 - - \Auitrest travaaxide gémie(G)). ee oreo aerate craccia ote er de claret vee eee eM 18 
Détaillé suivant le genre de travail: 
50,571,604 127,671,731 285,302,759 715,054,768 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
3,434,232 14,195,131 2,262,336 360,733 REParations tvecapadeer vin reek Cuero tredy dikes sore! pele Reeders ieee Ree 20 
Etat des profits et pertes 
55,699,770 147,712,949 311,754,826 855,819,880 | Total des revenus d’exploitation .......... cece cece eee eee e ete e etree eeees 21 
54,005,836 141,866,862 287,565,095 715,415,501 Revenus’ de® construction 26:00 aasreressinve, sin,» teaver orn ANS eels Metab eee eae ev 22 
1,693,934 5,846,087 24,189,731 140,404,379 Atitres}revenus (8) ica scoise wisotavas siovslieorm axed avarel signa risteybtaralccd aPamera evere anes tertiate 23 
48,494,000 125,303,233 271,103,871 724,708,815 | Total des coits (directs) d’exploitation 24 
19,652,569 56,735,899 125,493,821 380,588,786 Paiements aux sous-traitants 25 
14,292,655 30,274,863 58,557,787 109,045,875 WES GC) Coen Rein ttae Dears Tem COA OOn GO TAC CURnURC OOOO CG mot iatio 26 
3,858,568 9,138,037 10,640,116 24,320,937 Salaires(10)........... ris 27 
169,463 1,092,737 3,169,887 4,344,226 Traitements(10) ae 28 
8,184,062 22,526,706 62,599,161 140,298,730 NEGEE ARIAS co fcyel ccs tvUritt gaya ates eons ea Se SRE ep aa RRIF Be 29 
2,336,683 5,534,991 10,643,099 66,110,261 Autres codts directs 30 
6,049,093 19,432,198 39,722,514 85,106,249 | Total des coiits (indirects) d’exploitation............. eee ence e eee rece eens 31 
1,672,776 5,701,457 10,093,214 34,371,226 CVn it OMnOritaC ROMS rwavavere weer nays eeiovanoye eee rs Mest nsteeen se 32 
59,886 233,760 480,828 3,042,547 Créancesirrécouvrables sisi. a. <cisa sisrsiaesctecraucs ahonard or netsinw ant wae aus 2 33 
1,724,324 5,429,791 16,677,322 20,194,946 JOT °C Cl i See en een eT rt RPT rrrrinn tas cc. eo 34 
367,998 1,394,434 1,551,702 8,069,769 A TmOrtisse rT OIA Hepa vas cco s55 Foye vaincnayaveiev sie esate eyavet orev eteieracthevatekets late) Uae ies eae PaaS 35 
2,224,109 6,672,756 10,919,448 19,427,761 Aibresiicotiterirrdire cts Palas, cscs cevceecs ski tus areieqorcrsvavers/ aveistoreteitte = Bhetentnte vn een Aaa) 36 
1,156,677 2,977,518 928,441 46,004,816 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots.........-..0+eeeeeeee ees 3t 
2,102,747 5,715,515 (14) (14) GME GCOS iratarcyeccisentsteasyesetd oatietorete erste eat arayead Siehavaynia Ant ovalat ofa svovainrels (een ie? 38 
946,070 2,737,997 (14) (14) Day, eR rT Te Oe eT CATON cre R EN AT oe 39 
Dépenses en immobilisations 
297,059 752,036 296,267 3,451,445 | Total des immobilisations ...........-.cseceeee eee renee ee eeneeeeeeenes 40 
193,176 332,689 278,751 951,609 Machines et équipement neufs............- +2 eee cece eee eee eens 41 
103,883 419,347 17,516 2,499,836 Batiments et autres structures neufs 42 
number — nombre ha. A 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
448,914 1,027,044 1,159,868 2,596,936 | Total des heures travaillées par les ouvriers Galarics apscl coke Bal ole’cc evictions cress 43 
111 345 543 1,578 | Total des employés & traitement ........00+02eee erect ee eee eee erence eens 44 
8 55 136 210 TBC US vaso, chs: ccabazonsras Rete Sed stom ovate occ v ceed reat ianet= ye sa Qu letaaeoa hoa asa aerate 45 
103 290 407 1,368 Indirects 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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43 
44 


45 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Item 


Establishment classification 


Total “establishments 7741-00 vie einis cio es oe 074 1 {aleraibis' tcnteyorm nectevotate 


Classified by legal entity: 


Sold: Proprietorship, ica 65h ows een vey tee ee 
Partnersaip <i. 5/5 ae ewe hero ak ane AR RR ONS 
Incorporated ‘company <+../.0i0/00s ss soto ace 


Classified by principal type of construction: 


Single: detached ini .5 cen se SAS Gece ec 
Double (duplex, semi-detached) ..............00000005 


Row housing 


Apartments (including triplex) ..........0..ceeeeeeuee 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


FREDAIL, COUSTLUCEION Where arirotalatar crate sinters lnraters natalia eisiena igicesle 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output ............seeeeeeeeeee 


Detailed by type of construction: 


Single :détachd 4). recetiaya e's ietbiece 0 eleles ee MONS oe 
Double (duplex, semi-detached) .............00eeeeees 
Row TOMsting) A eran eye esta, where 4: apie acas pSV aay KR 
Apartments (including triplex) .............2..0000005 
Non-residential: butldimgs vei. 5.0.0.0 estes seme aloes 
WighwWay, rond and ridge nec. iain an Aleta hie ates 
Otiner engineering D) pas. ae ig wale lara ave dE 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


FREDO SOONSTAUCEION gait custesces uray stucslelSeteiteieds, ateeiaaierosieta hen 


Total (operating. TEventes:civie.viviajoi else) fe. oicle/s/esarartebs ens erecta 


Construction Pevenide ei. .f/p 565+ sicleeraterets ions vicars MEMS 
Othercreventie(B) 75.28 aintithche te lewrshdnrakeiaceselataser a eealelar ete 


Total operating costs. (direct) (26.6... 6 .:0 sieaidiwalerelstatalale ais pia'slole 


Payments’ to sub-contractors /...0i1.10 0» .-caeeleme ieee 
a EAA AYN (iar Soe tyres en Ge REIMER NRE ke rote aOR es creme 
VCS LOY asec eccrine ep ct vhsta ati a wha Neda at 0 iPaveulig ated sFatadp lalate ka 
NSBR ARROB (LO Naa sieray wie tetete fayeiatahdvaret ctevcHedpbehelss aveltiatphatatardalobel athe 
MSANNG wvyvitene eel issrodavansl sh Bra ctdkeditok chuseceloyeh tbs here tet PRIA Re 
TOY SAM ORE CORES 1 iy ge ahasd salts pues led cco aebedsjch hak te 


lel Whr leanne tere RONG M AG Oo PNT MOTTO e outie chur 
I ANICINI WF foo at Nasal fol -bbA Ao pach tants a tan) kao PEG 
IDYS WUE DENE (0 een OLA MATE ATOM O PA ARIA OUTRO GOR OE CTT e 
OGHEY: TNA CE SCORE fogs aie och faated opegate otouskntitsaiotonsy oO 


Motal! capital (expendi unesin, sveiove\sresejolaye'a\asels steyehehsselsteio\niatavorters 


New machinery and equipment .................00005 
New buildings and other structures .................5 


Labour characteristics 


Total hours worked by wage-earning employees ..........+. 
‘Total; salaried Temploy ees y.\-s2521-s:ersvateiere sbotalasazeyeiscalete?stelalatais oka’ 


BAM AA Re Ot HEL a RAE AO TOO OT TOA Ono 
Jae Meroe OM Geeta CRRA M A APE RAGS erin Fi 


See footnote(s) at end of tables. 


Canada and Provinces, 1979 — Continued 


Total 


aayata nts aioteytetete 198 


192 


142,449,022 


97,614,573 
10,005,622 
3,576,282 
27,061,803 
4,190,742 


135,993,361 
6,455,661 


155,077,353 


142,449,022 
12,628,331 


133,501,312 


57,234,129 
30,556,090 
7,657,041 
2,541,638 
22,509,805 
13,002,609 


19,275,927 
3,926,078 
168,657 
7,423,788 
1,419,601 
6,337,803 
2,300,114 


7,360,679 
5,060,565 


3,088,068 


1,648,321 
1,439,747 


829,837 


eeaParerats tetas: Eras 363 


PORTS OA 20K 124 
Bien A Se ee 239 


$10,000- 


249,999(17) 


Manitoba 


number — nombre 


124 


119 


dollars 


11,406,557 


10,354,285 
295,362 


151,307 
605,603 


10,472,178 
934,379 


11,765,931 


11,406,557 
359,374 


9,455,796 
2,816,846 
3,546,452 
1,859,353 
218,534 
414,622 
599,989 
2,005,336 
610,958 
7,647 
462,140 
305,084 
619,507 
304,799 


838,694 
533,895 


847,042 


419,901 
427,141 


number — nombre 


218,357 
82 


18 
64 


$250,000- 
499,999 


9,040,494 


8,753,011 
287,483 


8,623,309 
417,185 


9,097,395 


9,040,494 
56,901 


7,675,875 


2,747,294 
2,568,832 
1,178,567 
82,639 
753,860 
344,683 


1,030,402 
257,654 
43,451 
153,570 
190,457 
385,270 
391,118 


484,515 
93,397 


429,077 


199,996 
229,081 


126,038 
23 


4 
19 


$500,000- 
749,999 


21 


12,511,020 


9,577,483 
702,703 


1,622,115 
608,719 


12,454,588 
56,432 


12,706,190 


12,511,020 
195,170 


11,143,817 


4,465,854 
5,016,743 
696,507 
127,315 
243,702 
593,696 


1,315,298 
192,040 
34,043 
244,929 
156,532 
687,754 
247,075 


422,936 
175,861 


241,836 


141,133 
100,703 


$750,000- 
999,999 


{oe | oe 


4,491,392 


3,130,134 


4,392,206 
99,186 


4,869,472 


4,491,392 
378,080 


4,351,792 


2,000,153 
1,156,879 
391,144 
50,933 
575,885 
176,798 


$14,394 
187,916 
0 


7 


78,156 
38,929 
206,473 
3,286 


(14) 
(14) 


39,678 
14 


2 
12 


fits 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1979 — suite 


$1,000,000- 
1,999,999 


Manitoba 


number — nombre 


dollars 


8,627,075 


7,392,069 


1,100,365 
134.641 


8,492,434 
134,641 


8,903,587 


8,627,075 
276,512 


7,487,995 


3,047,969 
2,294,680 
472,353 
173,644 
1,301,482 
197,867 


1,465,084 
486,794 
14,709 
627,742 
59,872 
275,967 
— 49,492 


(14) 
(14) 


number — nombre 


41,772 
33 


12 
21 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


$2,000,000 
and over(13) 


et. plus(13) 


14 


96,372,484 


58,407,591 
8,937,671 
2,781,491 

24,088,179 
2,157,552 


91,558,646 
4,813,838 


107,734,778 


96,372,484 
11,362,294 


93,386,037 


42,156,013 
15,972,504 
3,059,117 
1,888,573 
19,220,254 
11,089,576 


12,945,413 
2,190,716 
65,887 
5,857,251 
668,727 
4,162,832 
1,403,328 


(14) 
(14) 


1,570,113 


887,291 
682,822 


330,365 
187 


84 
103 


Détail 


Classification des établissements 
Total des établissements .......... 00 cc cece eee eee e nent eee ee eneeeeeees 
Classés suivant la forme juridique: 
IProprietaires sUMiGUesiss were serene: -¥ay5)-1 loin) esau ere\.a' = /a\onaval ace tatiana Rare atte) eee 
Soesétésten inom colleetig . acca sey oxacew asics nstaral sree scorasoniatass Nee eee 
Sociétésa reaponsabilité limit6e es... 0.0, < 0. oi nec sterelletsla tle suena 
Classés suivant le genre principal de construction: 
Maisons siimplesrdétach tes... oe. :ctasa. sige wssevace uqibnalelnin! «070 eects @ntehel tere 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............0.00e cece eens 
Miaisone ver ranig Ge go ccna visesiccasnierera ste dime ovens ara alo lnt olla av oot le 
Appartements (y compris les triplex) .............00002 cece scene eee 
Classés suivant le genre principal de travail: 
Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 


transformations). 
RG parations ys ais. cece spskes secvsnatevoncncvofetmast teksty sh chesaued ss & eat OPve nna ke Pasty = een 


Caractéristiques du produit de la construction 


Valeur globale du produit de la construction ........6--e0eeeeeeeeeeeeeenee \ 


Détaillé suivant le genre de construction: 


Maisons) ‘simples *détachées «6.1500 o:eie:cis o:aje 02: e'ate'e o:+/ara)s)aleiniatel sists Stalslemet='e 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ...........--. 0.2 sees ee eeee 
Miaisonsite niin anger iia. crs:spoxcreueetsnosorsustasorenrsy-ras eyohasel oles Net ah ever lafeleeeneye teteter 
Appartements (y compris les triplex) ............----+0ee see eee e eee 
Batimentsmnoniiresid entiels et.syatsssia ace ciciey-tec-/-se« eeaee tered atel ey ka tevenenetstel eter er 
Grandes ‘routes; chemins et: pont... <<)... Satie oleic clea SRS ele oe 
Adtresitravaud: le igemie (Gi oreo. a:cveracoceinaronssaisversvaroaaee aaron treme gies meet Ree 


Détaillé suivant le genre de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 


transformations). 
RE pareatiOmsiy steve edeseiet voy stares batestakex overseen pofertatekcnctaserny-yaley SeteteveR cette takers 
Etat des profits et pertes 
Total des revenus d’exploitation ....... 0... e eee e eee eset seen eee e cece seen 


Reverras: de: Constr tebion are: ie). giece sie easee ecen ever clavsh terse em mae pe more 
Atatressreventis(S) eso evesenscacecstscanshevancserevosorstlouen ote payshoanfot ake pated Note ata ebnar= Patent 


Total des cotits (directs) d’exploitation ...........se cece eeeeeneeecceeeeees 


Paiements aux sous-traitants'.........c:. 2 sees es cies ced elec «© 
at rien xe caxsisveierovtovey Nevevnanen ctesteteyoveravanatane (eters FatKSoexoRS Lac p ate one een 
Salaires(10)..... 
Traitements(10) . 
TNerreiiasitectapsercnscstarrckoraviertericsenionc 
Autres coats directs 


Total des coiits (indirects) d’exploitation..........-.+0-eeceeee cece cere eens 
Traitemients (10) 0s -vextsyacsesvaiiese cholo vsna ye =betevovey laen ote felaynie ony Natale eet cher teeth ae fas 
Créances sIrrécouvrables iia: eee :0 ce yesee seus iayelavene rote lereve (ave 10s rateve sarare ebetaehe ls oyorels ¥ 
Dee Seeaae Aee Rann amine SO MrmOn TUDE OMT MOOS 25 coro cco 
IS TMOTEISSe MEN thee saees sheveasaca eve versv- Joke bovarotaVevenb iy sisi lareyehaleyeta =)e kero heMenee TT MeTe Ae 
Atitres fcovltsein GInee@ts t c.cvesaranvoreusie torcneysy axsvats wosdevencs shotalebtehura Neretrtarece wees 

Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impéts........-+-+-++eeeeeeenees 
BRENNER Ces eae Ahearn ra eet win: ahd desta rin ented emSal ace eter 
POxtes ie craves tov soweisisteeieedehied shot servo valine ais toball tinct So) elebaleyede omevaten sa tolere ranean buketmetien 

Dépenses en immobilisations 


Total des immobilisationS ..........-0e eee e cree eer ener ener eecereeeae 


Machines et équipement neufs ..........- 00-2 c cece eee eee eee eee 
Batiments et autres structures neufs 


Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
Total des heures travaillées par les ouvriers salariés..........+-++-+++eeeee 
Total des employes A traitement ..........-.eeeee reece eee ence ee ee encase 


PoP OSES oa x wicdev viata ott cte wo aang oti e to aa td lw hae akalre pare oreTaa we ee sear 
Indirects 


mown 


DARN 


11 


45 
46 


No. 
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ll 
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44 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Canada and Provinces, 1979 — Continued 


Item 


Establishment classification 

Total establishments: y:..0.0-aiscas.0a:s sadioa’stt-s0:v,01y «10.0 bina ¥ art NTS ee Mer ten 
Classified by legal entity: 

Sole. proprietorship 2.5/2) osciacjstavd nasa aa <o eI ae 

Partoership o 2-0. ep tigncavdeatecsis'ey 9. eooha phages 6 cla aos sn RR oT Peay Io 
Classified by principal type of construction: 

Single detached osc. ova: piace aysisscoeiere :averar ora dre) COVERS PE 

Double (duplex, semi-detached) . 


Rowehousing, s-. 1. a0. gor ecbuby 5:5, sh acdvraipe ete al etere) S00) ROC TPE. 
Apartments: (including triplex) ....... Leniqasd. 258 aoe hert 4. See. 


Classified by principal type of work: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Ropait: Construction y ..:.racsizam ataiopesornitl si canter acta vid eseceracateeos eee 
Characteristics of construction output 


Total'value of, construction: output .. .eiviststeaiersys 10) sar nels ots ee aes. Sistine 


Detailed by type of construction: 


Apartments (including triplex) 
Non-residential sbuoridings’ vcr .orierey alerarcincohacy Pa EN cae ORE. 
Hishway,,.road. and, Drage iy seacrasscc RRO aM PETAR «RRO: 
Other engineering (9) eu. cewAacoayonstcnecapisstesers ane SOD a SE 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Spay COMSEEUCE OR 5-55 -45,~ i synusnonsae voy advo tay oietatovcle ateveisys  nrorii st Re Ra 


otal operating; reverie t.50451<oris;osersiatara:ssersisyoiss01e COAST BY NYP ero 


Construction: revenue i<jccckuseteunvpsersive aeexnsisie wins -i RR ee 
Othersrevenuie(8) cre cieeccicracueysjarsnoke cinemwianun onic. eee eae RA 


Payments’ to sub-contractors x: jaj0120,«10, 200 aia eM Ee eee 
INT ATARI G sce. fost fale Boe casin a eee in eyo eonian bere eee ence ie oc ee 


Salaries (10) As.cukuentkhcuhieend ool ku dosecactieanice Meee. 
Bad debts. y.<ccccas aes 
PINANCING, cuca vicina es 
Depreciation 


Ign) See EC Ane Tee Se i Re | 

TeOSB ote slob i ep citar mite ne bi Meas cian. cane Go tae eee Pe 
Capital expenditures 

otal, capital! expenditures’. cst joe. 0:sy0die assieiec data resale TOO ee 

New machinery, and equipment, .1e.1.16.. Nein eee aie eee 


Labour characteristics 
Total hours worked by wage-earning employees ............0.0eeececucuces 
Total) salaried: employees... 'i0::a:5/5)s:0:0,a15/s-01asoje so INSRRNY <h POe Ae leee 


AO a er EC ey Ratt es ee eee 8 


See footnote(s) at end of tables. 


Total 


199 


188,001,749 


141,409,979 
8,216,163 
9,329,052 

22,472,668 
6,573,887 


185,750,186 
2,251,563 


207,672,699 


188,001,749 
19,670,950 


175,820,735 


75,359,738 
44,386,020 
17,123,661 
1,687,165 
30,231,858 
7,032,293 


23,877,887 
8,898,156 
232,804 
4,688,537 
1,367,545 
8,690,845 
7,974,077 


9,580,436 
1,606,359 


3,504,041 


1,162,216 
2,341,825 


1,783,843 
$02 


81 
421 


$10,000. $250,000- 


249,999(17) 499,999 


Saskatchewan 


number — nombre 


113 


101 
12 


dollars 


10,620,193 


9,159,220 
529,712 


931,261 


9,471,974 
1,148,219 


11,104,681 


10,620,193 
484,488 


9,007,783 
3,069,886 
3,419,105 
1,218,054 
150,172 
454,508 
696,058 
1,768,465 
406,101 
32,731 
360,018 
273,604 
696,011 
328,433 


857,136 
528,703 


$91,327 


293,138 
298,189 


number — nombre 


138,174 
54 


12 
42 


14,217,080 


13,642,022 
90,160 
484,898 


13,814,931 
402,149 


14,632,379 


14,217,080 
415,299 


12,358,909 


4,310,865 
4,802,319 
1,586,986 
141,549 
1,073,625 
443,565 


1,661,539 
596,986 
63,903 
292,899 
229,685 
478,066 
611,931 


718,128 
106,197 


425,604 


214,240 
211,364 


190,416 
$1 


2 
42 


$500,000- 
749,999 


14 


7,787,508 


6,343,043 
1,151,368 


247,663 
45,434 


7,500,363 
287,145 


7,806,451 


7,787,508 
18,943 


6,553,288 


2,876,280 
1,969,638 
562,246 
64,474 
702,791 
377,859 


1,081,916 
214,792 
15,348 
353,586 
148,549 
349,641 
171,247 


276,776 
105,529 


362,876 


140,361 
222,515 


62,421 
17 


5 
12 


$750,000- 
999,999 


= | | 2 


7,891,046 


6,823,269 
159,257 


424,573 
483,947 


7,848,589 
42,457 


8,343,233 


7,891,046 
452,187 


6,954,832 


3,137,952 
1,824,138 


429,596 
18,392 
201,661 
80,851 
333,949 


323,952 


(14) 
(14) 


17 


See 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1979 — suite 


$1,000,000- 
1,999,999 


Saskatchewan 


number — nombre 


14 


14 


dollars 


21,719,820 


14,784,045 
36,589 
482,316 
3,943,071 
1,873,799 


21,483,947 
235,873 


24,282,289 


21,719,820 
2,562,469 


20,133,857 
8,112,651 
5,908,303 
1,479,690 

200,967 
3,454,959 
977,287 
3,688,966 
1,285,306 
443 
1,034,284 
258,709 
1,110,224 
459,466 


(14) 
(14) 


442,771 


262,105 
180,666 


number — nombre 


152,457 
60 


10 
50 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


$2,000,000 
and over(13) 


et plus(13) 


wolhrina 


125,766,102 


90,658,380 
5,649,077 
8,846,736 

17,857,361 
2,754,548 


125,630,382 
135,720 


141,503,666 


125,766,102 
15,737,564 


120,812,066 


53,852,104 
26,462,517 
11,637,492 
1,079,433 
23,332,642 
4,447,878 


14,612,552 
5,965,375 
101,987 
2,446,089 
376,147 
5,722,954 
6,079,048 


(14) 
(14) 


1,609,096 


195,880 
1,413,216 


1,153,794 
301 


43 
258 


Détail 


Classification des établissements 
Total des: Gtablissements cise « « s00)0:a.o/a:00: stv aivivrevw olvid stv’ o\ sion eidlavelwiete eieiawwind wiblerel ae 
Classés suivant la forme juridique: 
PFOPTIGLAIPes MUMMIES iors cao wre rater vot ochoteic: ev e/e1e¥cicin RT ote nett elas 
SOckét6s ek mom CONSOLE as aca war a cectiate ne cn nargin area Ae Re ee 
Classés suivant le genre principal de construction: 
Maisons ee BEA COGS ac. tiie: ce ving weatst st aren waka atl cha ee a 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............020 020 c eee eens 
MaisOns 760 FANQEE o:.3 oye ates oes daveb clever d harerans ot aretetatghaladly pc 
Appartements’ (y.‘compris' les triplex)... 2/2 aici). Sectoral. 
Classés suivant le genre principal de travail: 
Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 
PRS PATAtioms paces arate ext lave xaloyste ety os eFaiavahcnotstelsloysloheyaleteee eee ane oP ETE ots 
Caractéristiques du produit de la construction 
Valeur globale du produit de la construction ..............00eceeeee eee eeee 
Détaillé suivant le genre de construction: 
Maisons “simples <GCOtachie@es<.c)<.cte ates siete vs isd Voie sva| sta atina PUR ira er fav's 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............0000. cee eeeues 
MaiBOIS: OR) LANES 5 cdc rer orenettinvcdnre are) <-atgla ea wu tera e ial aneF ace ha See Ps ora 
Appartements (y compris les triplex) ............... 0 cece eset eeeeeee 
Batiments: non, Tesidentiels on. cri5- ch reins se oremse eee ese Meee eee a 
Grandes: routes, chemins: (et ;ponts'/.%:/<.0:/.1---7./omeee «ite « steels) nasiele tively el 
Anatres ‘travaux ‘de -Zente(Q)) 1. acsicccctene creates terevsictete Demian eee Peete ae 


Détaillé suivant le genre de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 


transformations). 
FRE aavia thorns ae voy oie obeys ce ial ta te doyka eres anor tobavete ateNovs ote he MORE UA Mel RAPER 
Etat des profits et pertes 
Total des revenus d’exploitation .......... 0. cece eee e eee e etter eee e eee 


Revenus de construction 
IA arbres WTEVETIISCS) |e fcd cc vei /avele rs role po20 5s ree ayes Melero ale opatat opie see MementS o Mnpate neta 


Total des coits (directs) d’exploitation .......-...ee seer eee e entree eens 


Palements 1alix- SOUS-traltant io. i60% i rererere fererssarete erclee tonetele) stele: Sone epee tats as» 
VENTA GENT > CUMS Sen SAT ERO OTe Aone a a ke ioe eta odcsoGcos 
SalairentlOy ck awe caonnk an seeeSas aha Oh eN en tas Rass eae aemenere 
Traitements (il 0) scm tras win steretein isso aste verse Sieh ca eto nine sata de Re MERE 
MOTPAING Ty Wie ee kets cowie eR WELL Re One AORN hh Meat eee 
Ausites cotits iveCtOs cinc.c60% ics makes cua ane welts SP ee Cet 


Total des couts (indirects) d’exploitation.............seee cece eee eens 


"Draitements(1O) 5 scccne years we sso wee ates ee eta tela fede Niele ea) Manteo pepe neta a 
Créancos: irrécouvrailes cic cis viene vee a Site HR res Sls ae eee eae 
inancenent) ect aigerie aver a Sas antes we owe Were ale sac ese Sener 
IAmOrtissement: <q .c:o sisik seni ayereve ss acct ie Se alot 0 e voinye cia eve et ene meee Ne 
At Tes |. COUTS: INCITS CES 9 <.c ie  r5 sya bikes 4 canara ste Nous, oro ITER RE NORS NCR ieee om eR tee 


Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts........+-+.++++e+eeeeeeee 


Bénéfices 
PPO sce aah wee KA A DADA NE Nes eins Reso RWW) pi aR en ka 


Dépenses en immobilisations 
Total des immobilisations ..........00 cece cece teen nent eee nee eee tee eens 
Machines et équipement neufs ..........- 600 e cece eee eee eee ees 
Batiments et autres structures neufs...........0 0000 eee eee ee eee eee 
Caractéristiques de la main-d’oeuyre 
Total des heures travaillées par les ouvriers salariés...........++0++0+eeeee 
Total des employés a traitement ........6.0- sees e eres e erence ence en eeee 


DS es Cee Re ee ihr Bpn cod) EAT Cer NOnnOC More Maceo d fo c05 Be 


No 


wr 


DARN 


mown 
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43 
44 


45 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Canada and Provinces, 1979 — Continued 


Item Total 


Establishment classification 
Total establishments........... fefes vias a} axeced op Bvelos ol'ar'on sj af eboteNeN etna aeeneens ceten sy ole otek 655 


Classified by legal entity: 


Sole} Proprireboxrs bai p soe crigs muse ej ace Srovogey ler eps ns si snap ead POR ee Toe 151 
Partners bingy: 55s spstcasa. nso dnp av ndrns 4s sirveieangciiccs) uae UY SOS, A TA = & 2 
Incorporated (com pamy se, isso ee: <0) 915.0 «1c. PRetltale Wo Ne Tae as PARISI 502 


Classified by principal type of construction: 


Sinwle detached oe 5. sayeps asm ciasn Sitio aca) ¥s ec ny vs Pa. eR ERS 605 
Double (duplex, :semi-detached) ia.iaginaiiaen SONG Rae aie wakes aed ena 28 
ROW DN OUSIIEG jg, sxstehyss chop nsted ts et adeaey dsp Tessie venadsd ahevatexssegs 1 RRS eee tee eos 8 
Apartments (including triplex), ....tielas- ctevh.etargearals, aki arsine UE 14 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 631 
conversions). 
Repairgcomstrrction 5, ocovecorasearesereieidscpeneusieiele fe coseusaces4 A sheds lanspods ARI. 24 


Characteristics of construction output 
Total value: of construction) output, .(rlscavefereis, «obesity. charayetotey ayes oP ratalays ctatatotete 925,915,879 


Detailed by type of construction: 


Single Sd bce gio jec.csep in; lepecngeyr ean nie «iso's wince Me a Aleman PR eee 709,561,983 
Double) (duplex,csemiil-detached)).. i280. cusaes PAouwrse oa esate Se = 55,535,812 
ROW sonst ceo sacha cakes ah deo. ovoagb ah vatietroariecino) 0/@its epee Mitte, eSB axe 40,116,318 
Apartments (including triplex) .... i ccsacs.i .Gukhtece .5 2 ees cane < 74,617,459 
Non-residential! Ho uildings' 0, .50,0:050, e.siapssapeparsedg tee: alias tT «,« 25,802,896 
Highway, proadisand “brid G6 ese feoys.s:ajs10 SHENG and ae aT teiels eee Pe leelent ts, « 9,068,358 
Otherrengimeering (9) 5.5 yas; sicionasayaiety days sar SOIC ae Aker eae aT oo 11,213,053 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 910,706,815 
conversions). 
REP MITE CONSTTULEEEON ace, o, eci so ounce vsnn se cencfansay eye nye socesarajetiedcdeiestoy ois AMMAR ca 15,209,064 


Total operating srevemue .q 2105510: 0,0.0i210j0,03.» (2 infoin ele VOinhaf eel tales ele) dtelere eiare faints Saintes 1,005,180,878 
Construction) revenue isc. ccceys vs arovstiatiesa nce oie caer re aR oe te aI 925,915,879 
‘Otherirevenue (8) cine. cites cis os cenyeys ess sean a aoa) onan ES ae RE cre 79,264,999 

Total operating ;costs (AiO ct) oan osx ss cn sn-dtepatevato alate Ri tac abetted ater afaters7h «Bieta abaya 839,035,901 
Payments to~ sub-contractors)... «ic wie.evaselletletas osiestare lata Slava a 361,783,478 
ESSN AE 5 occ nae 6 Seine sn i se apa Un A cote Pe co STE 170,191,420 
VNB (LO) ico aa cerca ces Bs oo ct gad aes Ge cen see oe Pacific 52,224,973 
NS ALAN IES WED) sont rs ccastsctecets aa st csva veh Ciccone eka aka arco rca aE OR eta 9,558,271 
| GF: fo IRE Safer tr cay tar Aer earn eee: SRR PEs on Oi 209,186,150 
OtherwdinectaCosts sncs:aciaceisa ais apiace aaa eis asa yase ha ale a RR RS SL. 36,091,609 

‘Potaloperating):costs:/(imdirect)'s xs,» a:a:+iaprrealersparniasate er « otelatalle we olebeguley ists alsviee 118,848,083 
alarien (LO) cies 5 scien assim sanwiass aun a scelnn a ounpun ae Rt OR 33,931,452 
BAGG CD IS a apiece cartatyace sass. nse lesm r'ars\nipdeis nravece eos eat Reyer teeta sate k =» 1,679,617 
UM AN CHG; Sys cays cs tee oe crescent pate Ml: sani cebclaleiete Ganson das; Ee MAN es 26,663,252 
Doeprectationis cu do visi oss nsvcure oslo td aioe ata tectinstelen ice 2 ET eR 1 6,558,515 
Othersiridirectcosts 5.05.5 shee cuca se rauaidiauetd agin a ec 50,015,247 

Net operating profit (loss) before taxeS..........cceecscceccccceceeeeceuce 47,296,894 

55,687,438 
8,390,544 

Total capital cexpenditures soi: seis:n eis inn :o%nania\s,010:0\ ake coin ofarnvecseon eT Tehe eteretdleta et 15,959,699 
New machinery;,andyequipment:. ...,..5.5 .adleien snnaaeriok tae Naan. « 8,350,246 
New ‘buildingsxand: other,istructures, sen scar iol. nonionic wieatddaaine « 7,609,453 

Labour characteristics 

Total hours worked by wage-earning employees .............0ecceeeeeeeeee 5,499,085 

Total: salariedsemployees ic <:5:s'eee:g:a: 0:0 o:n.5\uia:vin:a staldiateimebelave aie lalate@elvnts diem «tain 1,998 
DRO CE iss we've ain oes gee aa inee Sate onset ain piv ole tele Ranctala o ina he & aoe 443 
USN OCG oo aiecxstne parece eva Sati loe aipta'e Kuala inc avsi ana Ste Aah a a SREY d 1,555 


See footnote(s) at end of tables. 


$10,000- $250,000- 


249,999(17) 499,999 


Alberta 


number — nombre 


328 


310 
18 


dollars 


35,283,108 


29,162,825 
3,221,741 


46,121 
2,852'421 


32,465,803 
2,817,305 


36,198,633 


35,283,108 
915,525 


28,002,324 
8,186,368 
10,165,781 
5,729,395 
589,362 
1,537,457 
1,793,961 
6,003,027 
1,644,767 
47,150 
1,300,453 
1,103,891 
1,906,766 
2,193,282 


3,226,152 
1,032,870 


1,834,003 


946,457 
887,546 


number — nombre 


646,922 
227 


50 
177 


123 


119 


wre | 


43,241,164 


39,945,596 
607,247 
239,411 

1,023,517 
1,425,393 


42,269,210 
971,954 


44,901,111 


43,241,164 
1,659,947 


36,467,879 
13,127,494 
12,372,129 
5,475,775 
581,012 
2,884,570 
2,026,899 
6,565,760 
1,843,830 
510,723 
1,095,513 
957,240 
2,158,454 
1,867,472 


3,182,101 
1,314,629 


1,897,436 


934,161 
963,275 


$77,127 
148 
28 


$500,000- 
749,999 


61 


oOo 
olrv 


Oo 
roof 


37,227,055 


30,370,069 
3,035,075 
1,210,308 

585,173 
2,026,430 


37,039,035 
188,020 


38,120,175 


37,227,055 
893,120 


31,730,222 


12,877,412 
9,374,807 
3,475,827 

434,539 
4,385,431 
1,182,206 


4,643,306 
1,209,239 

124,124 
1,450,771 

410,210 
1,448,962 
1,746,647 


2,189,836 
443,189 


1,482,382 


785,440 
696,942 


383,416 
111 


28 
83 


Sts 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1979 — suite 


$750,000- $1,000,000- 
999,999 1,999,999 


32 


27,683,318 


22,505,258 
807,700 
1,236,981 
1,228,122 
1,905,257 


23,700,029 
3,983,289 


27,991,962 


27,683,318 
308,644 


23,973,075 
10,802,685 
6,870,131 
2,147,130 
161,103 
3,087,762 
904,264 
3,102,442 
993,134 
28,283 
592,905 
290,298 
1,197,822 
916,445 


1,555,236 
638,791 


528,471 


339,768 
188,703 


223,831 
64 


i 
57 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


Alberta 


number — nombre 


44 


dollars 


61,907,244 


50,745,581 
2,270,332 
523,912 
4,203,218 
4,164,201 


60,988,927 
918,317 


63,329,451 


61,907,244 
1,422,207 


55,680,358 
24,984,597 
13,327,408 
3,516,118 
713,613 
11,861,335 
1,277,287 
5,984,354 
1,912,282 
265,004 
1,514,451 
402,630 
1,889,987 
1,664,739 


2,602,828 
938,089 


779,210 


194,715 
584,495 


number — nombre 


345,947 
124 


31 
93 


$2,000,000- 
9,999,999 


55 


264,802,343 


190,198,004 
9,230,919 
13,276,646 
39,286,271 
10,790,350 
2,020,153 


261,854,683 
2,947,660 


277,723,849 


264,802,343 
12,921,506 


244,929,063 


113,520,632 
48,042,767 
14,728,215 

3,288,603 
56,425,785 
8,923,061 


25,761,859 
10,341,468 
564,446 
5,319,708 
1,454,404 
8,081,833 
7,032,927 


(14) 
(14) 


5,081,737 


2,123,717 
2,958,020 


1,443,648 
518 


134 
384 


$10,000,000 
and over 


et plus 


12 


455,771,647 


346,634,650 
36,362,798 
23,629,060 
28,245,037 

2,638,844 
7,048,205 
11,213,053 


452,389,128 
3,382,519 


516,915,697 


455,771,647 
61,144,050 


418,252,980 


178,284,290 
70,038,397 
17,152,513 

3,790,039 

129,003,810 

19,983,931 


66,787,335 
15,986,732 
139,887 
15,389,451 
1,939,842 
33,331,423 
31,875,382 


(14) 
(14) 


4,356,460 


3,025,988 
1,330,472 


1,878,194 
806 


165 
641 


Détail 


Classification des établissements 


| Total des établissements ..........5 000s cess cece cece nese teen eee eseaeees 


Classés suivant la forme juridique: 


PYODPIGLAIFES, UNIQUES os) .::c)cisscse cs. 00d esate are te lane leu abe 21d RE 
Sociétés en nom collectif ............6 006 scence eee teen steer ees 
Sociétés:/a. responsabilité limites 05 .0)¢:6.4 0c. «sos ioc MNES 


Classés suivant le genre principal de construction: 


Maisons, simples WG ta ches a: isciece tanie wee coin ein woe mip! wow v viz are Le ae 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............00 00 ee eee eee ee 
IMaisonsiven sprang ee iieccctare es resotstaleleyaestarteioieioweraloinle lax ane sony eae, eae 
Appartements (y compris les. triplex) .....(q2..05 0d. Weal «eee 


Classés suivant le genre principal de travail: 
Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 
RG par ations s << cespyecsycrss:cx-toierhetyiahetes sie theses usr es inte tacats bet eae eke ae ee SSE 
Caractéristiques du produit de la construction 
Valeur globale du produit de la construction ..........++sseeeese eens ereees 
Détaillé suivant le genre de construction: 
Maisons simplest detaches ay xc. -cnlecsheie al ebeie vip o/sisia)p nin ola Rainn eR Rei IR 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................ eee ee eee eee 
Maisonsien fran g6e cca as sinter sgeiacpsii Sanya) oe ulema let oP) ar foe lero Re RSE 
Appartements (y compris les triplex) ...- 20.05.0025) deen, eke eee aie 
BAtiments non Tesi CHEIElS iy oe ce hel ote stone neve) Pa ena Von nei cae eat reer gaR 
Grandes’routes, <chemins eb [pontss. ac.2cc.c5 «nett te) ictal ve “1 datetele etek 
Autres travenix sdesgenie(9) pcos. oiesecsne a eo rat ens excreta See Traylor 
Détaillé suivant le genre de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 


transformations). 
RREPaTr ations sss Harsntee <na-nssorn erase ene \prpaniel ocris a aorfhasat ne Mebane teas sManeeato IE 
Etat des profits et pertes 
Total des revenus d’exploitation ........-.csee eee e eee eee tee e eee e ne eeneee 


Revenus de construction 
WANIETOS ATE VENMUS(S) |e. y-aiiee ooo a cree iavaie sata align ’avderesliay 5) sips ope eo eee 


Total des coiits (directs) d’exploitation .........:s screen eee nee e eee eenee 


Paiements aux SOUS -traltants .o.1. sccm «2+ «+ eeteteie ht rssh de ehettals <td penal ek 
Matérigax:. cscs ee cecccince ots en rs coe eee ere ao soa s cata ta eee 
alsin st lO) casa. cethe coma de sts guwctnis aman a oiane bales nis ae ee eee 
Tp aiteriverntS (ILO) !syr.a gets opsienetive a ciety Wadn atenpinese sa beeWolad ssi ale shakes ial: Coe ae 
TRENT LATA pees t's Srl een seek sce vs aana va aastan No steno tial ems uexeriss vaueh gay Vepthaa a) tay piers ok keene 
INGETOBNCOULSMOIEGOES 2 5 « i sun supca Sita a Braces Hes inrent ins nl eRe a ee 


Total des coiits (indirects) d’exploitation.........-60eseseeeee renee eee eens 


Braitemn@ nts 10) srrcclycery nuclovesn, ole cteuavaxelatbya- ann © cide arse avait See eke eee et 
@réances' irrécouvrables)..c.: 5.6 acosee ecelesncsypassieceunle io ocr eSars dea o) ace RPS «Rana 
NEU¥T aT CO WLM ses sctecon cha s oc: Sine versie asl aveiasea ig ena ens taxesale sroxel ra nee ee 
FAN ONtISSEIME NI tity, ora averse x wars {a as iecsunievete siainielerst=in'e) sip dika-ekesares cco anes ene aa 
\Nutresicouts andirects:... isc ccs oneanee er sony nara eameibe dene Same. 


Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts....-...--+e+seerseee ences 


Bénéfices 
Pertes aac ceva Radovan tues mule ntasoeDiayer aun ecnevon a aa kv greg gue ais Gn oh tales Mase 


Dépenses en immobilisations 
Total des immobilisations .........-cee ees eee cette cree eee en eee c reac erees 


Machines et équipement neufs .........-. 0.00 ee eee eee eee eee ee 
Batiments et autres structures neufS...........6.0. cece eee eee eee eee 


Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
Total des heures travaillées par les ouvriers salariés........-++-e0+ee+eeeeee 
Total des employes a traitement .........0+es ese erent nee ene e erence teens 


DINECES crc re cores svareuucs ae Mlerare fe athe ue eva auetae = Glare bina ante sota aca ig laacal ar reeaR 
Ths Pre Cen ae een oie erent pera ee oO 


No 


mon 


DAD 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Item 


No. 


Establishment classification 
1 | Total establishments 
Classified by legal entity: 
Sole proprietorship 


Partnership 
Incorporated company 


mOwrD 


Classified by principal type of construction: 


Single detached 

Double (duplex, semi-detached) 
Row housing 

Apartments (including triplex) 


aorADs 


Classified by principal type of work: 


9 New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
10 Repair construction 


Characteristics of construction output 
11 | Total value of construction output 
Detailed by type of construction: 
12 Single detached 
13 Double (duplex, semi-detached) 
14 Row housing 


15 Apartments (including triplex) 
16 Non-residential buildings 


iby rin ated road and bridge 
18 Other engineering(9) 
Detailed by type of work: 
19 New construction (including additions, alterations and 


conversions). 
20 Repair construction 


21 | Total operating revenue 


22 Construction revenue 
23 Other revenue(8) 


24 | Total operating costs (direct) 

25 Payments to sub-contractors 
26 Materials 

27 Wages(10) 


28 Salaries(10) 
29 Land 


34 Financing 
35 Depreciation 
36 Other indirect costs 


40 | Total capital expenditures 
41 New machinery and equipment 
42 New buildings and other structures 
Labour characteristics 
43 | Total hours worked by wage-earning employees 


44 | Total salaried employees 


See footnote(s) at end of tables. 


Canada and Provinces, 1979 - Concluded 


Total 


491,323,798 


378,850,269 
7,936,680 
8,775,274 

73,708,988 
21,337,220 
410,649 
304,718 


474,240,899 
17,082,899 


512,949,780 


491,323,798 
21,625,982 


439,175,577 


174,678,309 
118,252,831 
40,793,392 
4,750,135 
77,951,781 
22,749,129 


56,984,820 
15,373,864 
33,586 
14,567,197 
3,815,750 
22,494,423 
16,789,383 


24,009,535 
7,220,152 


4,409,413 


2,193,828 
2,215,585 


3,716,371 
1,217 


243 
974 


$10,000- $250,000- $500,000- 
249,999(17) 499,999 749,999 
British Columbia(12) — Colombie-Britannique(12) 
number — nombre 
853 233 121 
394 41 6 
= 2 
459 192 113 
848 229 118 
if 4 a 
1 - 1 
4 - 2 
773 233 120 
80 - 1 
dollars 
91,784,295 81,682,606 72,630,447 
81,567,382 78,371,739 69,649,978 
640,087 1,213,069 02,161 
107,623 ~ 479,040 
846,004 - 884,525 
7,938,785 2,097,798 683,790 
410,649 - - 
273,765 - 30,953 
81,942,687 80,114,677 70,820,314 
9,841,608 1,567,929 1,810,133 
94,954,738 83,093,824 73,939,145 
91,784,295 81,682,606 72,630,447 
3,170,443 1,411,218 1,308,698 
75,988,770 69,430,485 63,766,220 
23,907,020 24,236,891 25,901,285 
28,995,400 21,600,756 18,291,309 
9,057,789 7,129,864 6,196,095 
1,036,538 573,193 480,664 
6,632,724 10,151,739 9,954,485 
6,359,299 5,738,042 2,942,382 
13,974,449 10,380,253 7,402,522 
2,850,606 1,934,525 1,955,243 
321,579 92,630 82,824 
3,025,963 1,782,623 1,543,869 
1,378,378 664,184 709,626 
6,397,923 5,906,291 3,110,960 
4,991,519 3,283,086 2,770,403 
6,932,329 4,072,103 3,322,709 
1,940,810 789,017 52,306 
2,626,724 881,219 547,981 
1,309,190 447,001 148,392 
1,317,534 434,218 399,589 
number — nombre 
954,680 745,663 $21,619 
358 213 162 
54 37 23 
304 176 139 


Sh he 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1979 — fin 


$2,000,000 
$750,000- $1,000,000- and over(13) 
999,999 1,999,999 - Détail 
et plus(13) 
No 
British Colombia(12) — Colombie-Britannique(12) 
number — nombre 
Classification des établissements 
35 46 22 Total) des: Stablissempent]s: 5s 52x cai0cc-c.0/cis c/a 0, atelara ts, siniava'scais 'avareiaheretere anreveyste ota 1 
Classes suivant la forme juridique: 
= = - PrOprietaires UNQUCS Fe aos cee dad nse ne esd eben e Kime Viens Sie SRS Heroes 2 
1 1 - Sociétés en nom collectif 3 
34 45 22 Sociétés a responsabilité limitée 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
34 41 12 Maisons. ‘simples. détachéesi «spss: a's, “aysinssunpeiae’encs unas iauissabin eight 5 
- - 2 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............cceeeeeeeeeeees 6 
1 1 Maisons: en, Tan @60 vies. dies. 5.0 s'ce pare eth hada ni ee Bree Ee Rie ee a 
1 4 if Appartements (y compris’ les triplex) 15.26 «eyes siceedete Seygns edad) 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
34 45 22 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
1 1 - Hépar ations: asididtrocst sina iaie amc we As eh ao gine Shade pha skeen 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
30,717,120 67,021,062 147,488,268 Valeur globale du produit de la construction ...........--eseeeeeeeeecerees 11 
Détaillé suivant le genre de construction: 
28,096,569 52,839,026 68,325,575 Maisons simples: détach€es 2% <cce:0:4. 0a :co este isa ae wie x aselainys Wega nis sae las 12 
1,115,831 59,344 4,006,188 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..............00 sce eeeeeeeee 13 
374,018 2,078,463 5,736,130 Maitonb en Tangle 3 tas cette) 9,0 bias ea oa peda chance as 14 
847,286 9,744,563 61,386,610 Appartements (y compris les triplex) -0.... 0.600) .cceiae svete oinine apes inininns 15 
283,416 2,299,666 8,033,765 Batiments: non’ résidentiels so parse Smee ons pie as GR eee Sak ae 16 
- - - Grandes: routes, Chemins €€ Ponts oi cee es rasan acinnemsess sam aw 17 
- - - Autses travaux de gomteO)) on scgce wn nn ciety os enter aem ant eect ie Palate 18 
Detaillé suivant le genre de travail: 
28,723,953 65,151,000 147,488,268 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
1,993,167 1,870,062 - Re parationswss tema seaosstes cons seaccxeral eataraeel oe hbk gua ate Seta a eaten ne 20 
Etat des profits et pertes 
31,745,097 70,644,162 158,572,814 Total des revenus d’exploitation ....... 00. c cere cece cece eect eee nee erences 21 
30,717,120 67,021,062 147,488,268 Revenus. de: CONSELEUCHION = «c.ctpsap te wt DPE ote aaaepain icine EAI aes ee 22 
1,027,977 3,623,100 11,084,546 IRUAEKOS -VOVENMUS(B) Pe ecaper fe oe oxo « avenge. stoke ois cyt )e) «7 hale tal ara) agian sal otehe nee 23 
27,083,751 60,983,389 141,922,962 Total des coiits (directs) d’exploitation ...........ece ee eeeeneeeeeeeneeeees 24 
12,050,158 25,740,160 62,842,795 Parements? aux SOUS-Uraltan ty ccc ctereys coca te.cse nea sercveneietelerapelsievel stele at ebe alate! setae 25 
6,647,193 14,142,814 28,575,359 Wate ria oe os sc teenth Sea a he CA oa mes ays She re 26 
1,543,757 3,886,319 12,979,568 Salnived(1O)! So cok esse oe cc Abn eb aati Rh 5 creeks amen pees aod Gama 27 
277,943 1,063,073 1,318,724 Traitementslo) ccc accusers s:sisc eh syewraper sinyal o's ous lvr0) ns wre alee Begs euch betel fokteans 28 
5,322,479 13,929,323 31,961,031 MP Otraiiis’ ccc ante teitsn ca accnte ee ad cop ce are enn RE tO Cea 29 
1,242,221 2,221,700 4,245,485 ‘Autres’ couts: directs si: c sis: cates tecais atetcte sc <1e + asl ees EERE DRONE aol eke a 30 
3,762,762 6,993,999 14,470,835 Total des coiits (indirects) d’exploitation..........0ec cess eee ee ee eeeeeeeees 31 
1,232,721 2,320,085 5,080,684 Praitements(10) sroprasrtecenn iach spaleceani bie nba yebetcow ty ace. dunia er soe hope eRe padres 32 
10,109 69,045 157,399 (CREANCES. ITTECOUVITADIES fa cre. occins ops craves cola sfeTe sie an kAUN es Rei sae eee or EL a3 
810,735 2,234,002 5,170,005 Winaricement Gace age cues ce ou See dei dtl ca pba ee eerie amnion coed 34 
215,118 445,082 403,362 FATHOYCISSE MEN Esters ctr = eas “ox Naka Setar ah choke es oes «adn ental s aren aT eA anna aga 35 
1,494,079 1,925,785 3,659,385 PAULTOS COUCH IMGITCCLS cetenc ae asses xrois elerersietalete aco rake geuntadi aaeed eet ako > rate 36 
898,584 2,666,774 2,179,017 Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots............00eeeee eee eeee 37 
1,166,569 3,490,088 5,025,737 Bénéfices 38 
267,985 823,314 2,846,720 PPE rtes tre cee rete TE crc Rea lee ae ORC A NEE ECR Neca Cas eG 39 
Dépenses en immobilisations 
113,026 129,196 111,267 Total des immobilisations .........-0 cece eee cere cree ee eee n cree nee enenas 40 
48,782 129,196 111,267 Machines et équipement neufs .. 6... uo eee nes es nee eee ne nite ms 41 
64,244 - = Batiments et autres structures neufs.............56---es ener rrersrres 42 
number — nombre : 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
161,749 325,136 1,007,524 Total des heures travaillées par les ouvriers salariés............+-0eeeeeeeee 43 
72 153 259 Total des employés a traitement .........0+e ee sees cece e eee eee e etree eee 44 
12 54 63 NBS) ic I ata ae aL ee DOM oe ew. Hes aces ae Se Sent Ss 45 
60 99 196 ilivecta. hi elapse oe cite oven alaprte te atone arama can ore Aiea Toa LE 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 2. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Type 
of Work, Canada, 1979 


TABLEAU 2. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le genre de travail, Canada, 1979 


New Repair 
construction construction 
Item — Détail Total - - 
Construction Réparations 
neuve 


number — nombre 


Establishment classification — Classification des établissements 


Establishments:= ‘Total! = Etablissements:o.i..:s.s ce s0)ere.01500"0\0- e;aja.c,e;0c0.015,00jniacelojoce acavete 5,763 5,429 334 
Classified by legal entity — Classés suivant la forme juridique: 
Sole proprietorship — Propriétaires uniques ............. 0.0000 c cece ee eee eee 1,910 1,777 133 
Partnership — Sociétés en nom collectif ......0.........-520+5. AES eee 32 32 ro 
Incorporated company - Sociétés a responsabilité limitée ................... 3,821 3,620 201 


Classified by principal type of construction - Classés suivant le 


enre principal de construction: 
Single detached — Maisons simples détachées ..............2 ec seeee cece ene 5,351 5,081 270 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SOMMACLACHERS) ca assl ou ans url eatin ose Paes cla shapes eae eats iar ae 114 113 1 
Row nosing, — Matsons: en: TANZGO\. oaincers o's ecm reer en ee cr aes eaete teens ne 117 62 55 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 

TUDIOL) ee ess eo ee cit eainemitic snes aren < aii ames hat ase pute trcaan 181 161 20 


Characteristics of construction output 


Caractéristiques du produit de la construction dollars 
Value of construction output - Total - Valeur globale du produit 
Me PAL CONS EUCEON cco zee ictakeIetele fale: s)o'ersio pieceintane So tlelansiave wicia'stecsveipin.aterereisresttsteteyarsiate 4,040,420,365 3,964,589,972 75,830,393 
Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 
construction: 
Single detached - Maisons simples détachées ............... 0 cscs cee eee eeee 2,798,481,605 2,745,858,515 52,623,090 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SEMMISCELACKOES II Reet tee etre icc s oie oe ete verete creat lettre it, int ate arene 258,525,697 256,868,907 1,656,790 
Rowanousing — Maisons senupangee vr. sc ciuerlenue tutes ota cueur eames cancers, casietes leks 246,596,336 241,974,383 4,621,953 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 

ENDIOK oe ee TERE Oe RCC ee te emt te eee timer eniein cre ney 557,432,268 552,833,243 4,599,025 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels..................0008 155,769,727 143,440,192 12,329,535 
Highway, road and bridge - Grandes routes, chemins et ponts.............. 11,326,211 11,326,211 = 
Other engineering(9) — Autres travaux de gémie(9) .........cce cece ee eee eee 12,288,521 12,288,521 - 


Detailed by type of work - Detaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
Modifications eb. transformations) sre ah cke ia a cere oivtela ay ctolere alata vtsesicleveteterete 3,901,587,702 3,891,225,908 10,361,794 
Repair Construction =—— Reparations sare vyavercrte eiere erties sisi afere ateatroheterainnc/eecharete 138,832,663 73,364,064 65,468,599 


Income statement — Etat des profits et pertes 


Operating revenue - Total - Revenus d’exploitation ........0.0cecseeveeeeeeecaes 4,369,090,843 4,291,279,334 77,811,509 
Construction revenue — Revenus de construction .............0.20eceeeeeuee 4,040,420,365 3,964,589,972 75,830,393 
‘Other revenue(8)) —"Autresireventis(S)) piece acyl (os aig avalaluereuaaciensinesasterene aie cities 328,670,478 326,689,362 1,981,116 

Operating costs (direct) - Total - Couts (directs) d’exploitation ...........0.eee00 3,707,250,993 3,645,575, 198 61,675,795 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ..............0+ 1,615,743,606 1,591,713,770 24,029,836 
Matenals:— Matériaux; Sift ies carcicns ccm tee rere ncirmire nici ere em arustse ss nen 918,831,554 900,352,665 18,478,889 
WagestO)t=ASalaires(10)t: ware ce came ne uotiance st coe ett ata eee aamgareee 280,275,096 267,432,611 12,842,485 
Salaries( 10) — Travtements(lojye satis) keel ee ene oe dane es che opie a atete e oie 36,939,491 36,022,628 916,863 
AN is ROLY AAINS sest y a sees caress rtaves vein ents oct papal aera NI Pekar uabalaioas ae teudistande tote 642,995,284 640,152,831 2,842,453 
‘Other’ direet costs’ — Atitres: COUtSNGITECES sac scene sate e scarderaeiere cre ate cin enters 212,465,962 209,900,693 2,565,269 

Operating costs (indirect) - Total — Couts (indirects) d’exploitation .............+++ 501,604,019 489,771,852 11,832,167 
Salaries (10).— Traitements(1 Oj ewer es cetnicen ieee tant nea 152,503,231 148,032,163 4,471,068 
Badsdebtst—- Creances arrécouyrapies tes ctcnle cee oee noon unc ce eaisks 9,975,609 9,765,422 210,187 
Binancing. = Minancement) ores ec rato verGieme nt atin ane rotons ois 123,453,782 121,867,470 1,586,312 
Depreciation — AMOrlissemenl< lc ccsn a annavotna te ocwto te oo mem ahie strane ns ake 36,953,407 35,867,370 1,086,037 
Othér. indirect; costs: — Autres: covts.indirects ooo cccy sum .oraye rv aseysceinenisias sei 178,717,990 174,239,427 4,478,563 

Net operating profit (loss) before taxes — Beénefices (pertes) nets 
Gexploitation -Aavanc. MapPOS cie\aye/ocetere c/azeisisyelaialendestaretetaajels arsial cferate)s/elsia oteteteraye tata iors 160,235,831 155,932,284 4,303,547 
EVOML er DONGUCES na tee atte), cence ae at teeaarem ts cere eee roe 214,903,136 209,742,223 5,160,913 
TeOSStes IP OTtes) ers eseret en te cle ee ei Con ea MN Tae AT EE ce cies AR ce en FL ae 54,667,305 53,809,939 : 857,366 


Capital expenditures - Deépenses en immobilisations 


Capital expenditures - Total - Immobilisations .............cceseeeeccseeenenees §2,893,358 51,640,839 1,252,519 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs............ 22,763,204 22,077,320 685,884 
New buildings and other structures — Batiments et autres 

structures: netufs: 223... atciit seks ay ea aatanai rence ean eeetnn Wars Os ce ree eee 30,130,154 29,563,519 566,635 
Labour characteristics - Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 

Hours worked by wage-earning employees — Total - Heures 
ira vanlees par. les OUVTiersTSALAKICS 7am eieieiate ire tinre erate etnietere elatersie stein cleeulalasielsiats 29,694,719 28,230,181 1,464,538 

Salaried employees - Total —- Employés a traitement .............0000ceceeeeeeee 9,849 9,520 329 
Direct — Directs cere ten cee weet cle cere oe ee eudaetete, odeteleccva vie iret eM acu deter eee 1,835 1,778 57 
Indirect —VWhndirects) fee encitery eee ree iia si mclnteive eninacies ccs tr eersur ees 8,014 7,742 272 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1979 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 


classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1979 


veda ee Buasalet 


Item -— Détail 


Establishment classification - Classification des établissements 


Establishments — Total — Etablissements ............0.0.0cceeeeeeeeeen ences 


Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction 


Value of construction output - Total - Valeur globale du produit 


MOMAACONSULIICEION: © ferercieireiorate ais cisls arote le ayeiateystetal:s) cia: 21s ake a ere cterevorahaiio.s sieiete 


Detailed by type of construction - Detaille suivant le genre de 
construction: 


Single detached — Maisons simples détachées ...............--.0-000005 


Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 


Grable (SGEYO V75)) Mins Gado Mo AER IG tio tao.ta OCI RRR Gi. oo De ee 
Row housing — Maisons en Tangée «aie can pie e cease ens 


Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 


Lanta SY 9 prendre 2 ckcicdicl ko ORR ISIEe sicading. of ieee Queer hac DCCC oes 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels.................. 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts.......... 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ............--..0seee 


Detailed by type of work - Deétaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 


Modifications et transformations) |.00c salto. cs ba Sita eden tess 
Repair construction — Réparations .............-2- +20 eee eee eee ees 


Income statement — Etat des profits et pertes 


Operating revenue - Total — Revenus d’exploitation ........-.++seseeeeee ene 
Construction revenue — Revenus de construction ............-+++ eee eeee 
Other revenue(8) = Autres revenus(8) - 2.020000 20.652 c eee eal eee 


Operating costs (direct) - Total - Coutts (directs) d’exploitation .............+. 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ............ 
Winterialsw= Matériaux o.feee ts chs fete eee od sce cae Menem tos nae 
Wages(10) = Salaires(10)i7 02.22. 22. Pte ee ens erate see cet ne es 
SalariestiG) =. Traitements(10) 2.40 ancients cos tre dh co eee ens anenes 
GAT PMA URAITIS. Ae mV PRON ahciers Tete aM Rape aso ee Wer eaneneteetlieyes dissgcaiciin 4 
Other direct costs — Autres cofits directs ......... 0... cece eee ence ene ees 


Operating costs (indirect) - Total - Codts (indirects) d’exploitation ............ 
Salaries(10) = _Traitements(10) ....5 Were eek cep cee eie eed ee eee 
Bad debts — Créances irrécouvrables .............000: cscs eee eee eennene 
Financing = Financement)... 2... 2. eee te ee enc tea eae ne nes 
Depreciation — Amortissement ....... 1.2.60. 25.200 s eee eee etter teens 
Other indirect costs — Autres colts indirects ......-...-0e sees sees eens 


Net operating profit (loss) before taxes - Benéfices (pertes) nets 


dexploitation avant impéts..... 0-6... . ence eee eee eee eee e nent nent sees 
Prout = Peucucesh peenc ee sia cress Sheek ese cath amnteemete tao alse 
JUG. = DESAI SOE ceic.o un hed Ueno Oddo oo On Omomigcrd in Cun aaOeetno 


Capital expenditures - Dépenses en immobilisations 


Capital expenditures - Total - Immobilisations ........ seen eens eee ee eee enes 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs........ 


New buildings and other structures — Batiments et autres 


AURA UNCED TAIT) Beccaticiia tos OIRO Gene Acie Geet SO Ouoh iis ex ine 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Hours worked by wage-earning employees - Total —- Heures 


travaillées par les ouvriers salari€s ... 0... 60 ee cree eee r eee eee teen e tenes 


Salaried employees - Total - Employés a traitement ......-.-++-+-++eseeee0e 
Direct — Wirectaa wets crieinn cles else OPetavecers oils 4s we ergs selaMhiayem a leieltia) rele ee 
Madirechien IndirectamMeen sername ne retires ar tarce e Geir ela errer no 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


5,763 


4,040,420,365 


2,798,481,605 


258,525,697 
246,596,336 


557,432,268 
155,769,727 
11,326,213 
12,288,519 


3,901,587,702 
138,832,663 


4,369,090,843 
4,040,420,365 
328,670,478 


3,707,250,993 
1,615,743,606 
918,831,554 
280,275,096 
36,939,491 
642,995,284 
212,465,962 


501,604,019 
152,503,231 
9,975,609 
123,453,782 
36,953,407 
178,717,990 


160,235,831 
214,903,136 
54,667,305 


52,893,358 
22,763,204 


30,130,154 


29,694,719 


9,849 
1,835 
8,014 


$3 


189,574,339 


60,007,090 


25,000,086 
33,897,503 


37,339,474 
12,734,967 

9,382,166 
11,213,053 


180,153,524 
9,420,815 


210,757,883 
189,574,339 
21,183,544 


166,268,577 
85,637,851 
41,462,698 
14,110,983 

851,537 
19,518,726 
4,686,782 


38,242,395 
9,882,676 
343,648 
3,237,707 
1,478,779 
23,299,585 


6,246,911 
8,337,620 
2,090,709 


3,751,720 
2,385,200 


1,366,520 


1,414,745 


Total 


number — nombre 


804 


dollars 


800,778,884 


362,592,610 


103,903,564 
94,020,781 


147,139,967 
90,603,525 
1,638,462 
879,975 


760,777,091 
40,001,793 


894,607,082 
800,778,884 
93,828,198 


760,518,260 
339,204,716 
175,473,711 
62,449,985 
7,302,883 
132,566,055 
43,520,910 


108,793,123 
33,296,566 
3,273,411 
30,567,668 
6,845,962 
34,809,516 


25,295,699 
36,827,153 
11,531,454 


11,206,825 
3,404,020 


7,802,805 


number — nombre 


6,449,765 


1,961 
355 
1,606 


801 


854,105,127 


533,865,136 


69,531,958 
68,493,346 


138,656,325 
43,196,585 
232,259 
129,518 


818,127,250 
35,977,877 


987,674,935 
854,105,127 
133,569,808 


835,545,895 
396,529,797 
177,571,453 
50,942,743 
8,117,125 
139,051,796 
63,332,981 


111,695,520 
38,755,234 
1,029,360 
32,097,853 
10,222,793 
29,590,280 


40,433,520 
50,576,041 
10,142,521 


9,806,112 
3,339,189 


6,466,923 


5,653,343 


2,165 
366 
1,799 


4,105 


2,195,962,015 


1,842,016,769 


60,090,089 
50,184,706 


234,296,502 
9,234,650 
73,326 
65,973 


2,142,529,837 
53,432,178 


2,276,050,943 
2,195,962,015 
80,088,928 


1,944,918,261 
794,371,242 
524,323,692 
152,771,385 
20,667,946 
351,858,707 
100,925,289 


242,872,981 
70,568,755 
5,329,190 
57,550,554 
18,405,873 
91,018,609 


88,259,701 
119,162,322 
30,902,621 


28,128,701 
13,634,795 


14,493,906 


16,176,866 


5,289 
1,074 
4,215 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1979 - Continued 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1979 — suite 


bas F. Detail mld oe ae Bag 


Single detached — Maisons simples détachées 
number — nombre 


Establishment classification - Classification des établissements 
Establishments - Total — Etablissements ............0:0ceeeeeeeeeeecereecnenees §,351 32 664 734 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output — Total - Valeur globale du produit 
de la Construction &..(cl fice steelers « o.-= ealeeleaie ccleldle vive visvele Wiaie eivltnwnis eee mae vclele 3,145,226,474 78,230,971 530,793,947 665,678,386 


Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 


construction: 
Single detached — Maisons simples détachées ........ 0.0.00. 00 0e0s sees reece 2,695,492,070 29,441,669 302,608,924 524,591,250 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

semidetachées)) Fee FRAN - mc.- - a eee IE oc «ve rege ee eA EARS «10 eon ae ea 135,583,038 6,571,659 55,943,835 50,695,490 
Row: housing — Maisons en) rangée . 2.25. ei. cee cee ce te tytn eee etek see 72,604,145 6,754,842 32,253,284 33,185,813 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 

CLIPIBAWS. 2.12 Patents he aol ae a ale tne MOM Aes hie ves 0 = te MMSE Ele pe 9 +0. ee 107,786,040 5,575,726 70,544,797 27,966,707 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels.............-.....--. 110,562,998 9,605,664 66,924,670 28,980,090 
Highway, road and bridge —- Grandes routes, chemins et ponts............-. 10,909,664 9,068,358 1,638,462 129,518 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ...........0-20ses eee eens 12,288,519 11,213,053 879,975 129,518 


Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
Modifications et; LranstoOrmations)) a<fbllsdcciceles os cle deh Mleneielneitsra so nen ene 3,019,229,237 71,587,387 498,125,586 632,140,910 
Repair construction — Réparations .... 0. se cnee reece ee celeb e teen eee tone 125,997,237 6,643,584 32,668,361 33,537,476 


Income statement - Etat des profits et pertes 


Operating revenue - Total — Revenus d’exploitation ..........eceseeeeeeeeeeeeeee 3,434,792,222 98,475,026 599,506,925 796,558,701 
Construction revenue — Revenus de construction ..........--.seeee eee ce eeee 3,145,226,474 78,230,971 530,793,947 665,678,386 
Other revenue(8) —"Autres, revenus(8) cai Boece eis «ice are we ee dicen melts « wiclse + patent 289,565,748 20,244,055 68,712,978 130,880,315 

Operating costs (direct) - Total — Coits (directs) d’exploitation ........-.++++se00 2,882,732,860 73,364,659 506,254,709 656,690,534 
Payments to sub-contractors - Paiements aux sous-traitants 1,163,310,397 34,160,641 219,985,232 282,498,783 
Matorinisv=. Matériaux aefccce sci. oa ecient: oc vip eerie. a 748,173,827 23,444,466 125,883,018 135,892,166 
Wapea(l0) — Salaires(t0)).0)96 cic. 5.2 ts gee aba tOls be se on prabentclds aus ie 233,634,904 9,958,423 49,194,034 41,847,561 
Salarrea(l0) = Traitements(10)) «2% sot saretctetets = /v'< oiefa [asp eiaunrnlntal aos « s/areln g eke 29,804,260 370,977 4,733,317 6,598,333 
Ward Werrains’ ose Sette cos colts Seite trace gy =0500 3 a that Vee RAs x(a a's fae Boe 533,789,901 2,893,775 80,373,637 132,511,443 
Other direct costst4 Auitresicotits directatieron « «'c sino" partes stents ale ales /p/o7h olel 174,019,571 2,536,377 26,085,471 57,342,248 

Operating costs (indirect) - Total - Coits (indirects) d’exploitation ..........+.++5+ 416,198,958 23,865,957 77,893,585 101,033,241 
Salanies(10) = “Trartements(i0))..).5 . TAR aos aes st elem: > vena eie ens 123,498,038 4,588,993 23,320,332 34,784,251 
Bad debts — Créances irrécouvrables 250%. 25,5. 02052 > s Does cue ns vag 7,799,600 114,059 1,907,465 914,407 
Financing - Financement .................. 104,442,130 1,513,344 22,475,275 29,626,698 
Depreciation — Amortissement................ 32,033,811 974,318 4,987,604 9,451,758 
Other indirect costs — Autres coits indirects 148,425,379 16,675,243 25,202,909 26,256,127 

Net operating profit (loss) before taxes — Beneéfices (pertes) nets 
dexploitation avant impOts...........eceeer cece eee e cece terre eae eeenseeenes 135,860,404 1,244,410 15,358,631 38,834,926 
Provty— WBénhicesy: seeta wee cs woke ap ee Male tals ocelole alot oa teYeiele: alatenrette 179,914,081 1,985,720 22,717,916 47,598,961 
Tess UR Or tes ices eeteectctete as onan a's ans SIRE MRT Arat= a! o)o! pl ete hele teleteiarale 'o/svelo alate metals 44,053,677 741,310 7,359,285 8,764,035 

Capital expenditures - Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures - Total - Immobilisations ..............eceeeceeeneee enone 46,396,807 3,493,384 9,079,307 8,410,700 
ew machinery and equipment — Machines et équipement neufs............ 18,970,833 2,170,690 2,100,384 3,006,197 
New buildings and other structures - Batiments et autres 
iptriunctures: meted. Boek Bovina. sh, cM ea sa: 019 acays Eo MiNig haces arte ohl awe 27,425,974 1,322,694 6,978,923 5,404,503 
Labour characteristics - Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 

Hours worked by wage-earning employees - Total - Heures 
travaillées par les ouvriers salaries .........-++eeeeeeeeeeeeeeeeeeereseeerrees 25,292,410 979,591 5,061,233 4,829,996 

Salaried employees — Total - Employés a traitement ........--.-.+0--eeeeee eens 8,145 183 1,385 1,915 
Direct see Directs .:4. cea re ce eee cee aaa can aeite a fice a dela a caste 1,477 16 225 296 
TWidirect —vIndirects sinc... o coicds see EROS ciel nel ctay lesa cin ret hee sy oaeaeSdle este 6,668 167 1,160 1,619 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


86° -100% 


3,921 


1,870,523,170 


1,838,850,227 


22,372,054 
410,206 


3,698,810 
5,052,574 
73,326 
65,973 


1,817,375,354 
53,147,816 


1,940,251,570 
1,870,523,170 
69,728,400 


1,646,422,958 
626,665,741 
462,954,177 
132,634,886 
18,101,633 
318,011,046 
88,055,475 


213,406,175 
60,804,462 
4,863,669 
50,826,813 
16,620,131 
80,291,100 


80,422,437 
107,611,484 
27,189,047 


25,413,416 
11,693,562 


13,719,854 


14,421,590 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1979 - Continued 


TABLEAU 3. Lindustrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classees suivant le degre de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1979 - suite 


ie al Pees ae i as olO0N8 


Double — Maisons doubles 
number — nombre 


Establishment classification - Classification des établissements 


Establishments - Total — Etablissements ...............0cececeecscecteetcscees 114 3 26 28 


Characteristics of construction output 


Caractéristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output - Total - Valeur globale du produit 
(ER oy te de oe io COU REBOD Gl tab Ot oo GODOOEDS OO) 500 SOUUUBODDOS It rc 140,781,864 8,756,199 69,452,603 23,427,510 


Detailed by type of construction - Détaillé suivant le genre de 


construction: 
Single detached - Maisons simples détachées ............ 200.00 eee eee eeees 30,622,266 2,931,868 21,890,851 4,423,744 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SCMM-CELACHCES) Bias science notes 5s FE RE SW La es a's sc che MePM pene Wo wore dare e ale 94,257,568 3,132,298 35,033,687 18,373,548 
Rows housing, — \MalsonSreDi Tange = ban ire ous dincsin 0: ois\e a ede Mu hotags OS wes vaio gens 12,420,245 1,279,299 11,058,973 81,973 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 

EMDR) oa cps Niehale MO acta enlaces) = We EE Mis hss a'0'8 (3. vote aceda alee sin tas)nithel na ami 2,371,913 949,156 977,253 445,504 
Non-residential buildings - Batiments non résidentiels....................-. 1,007,131 463,578 491,839 - 
EeeaWAy, road and bridge - Grandes routes, chemins et ponts.............. 102,741 = pa 102,741 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ................0ee seuss = = = - 

Detailed by type of work - Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 

conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 

modifications et transformations) 139,678,321 8,249,981 68,868,198 23,414,590 
Repair construction — Réparations 1,103,543 506,218 584,405 12,920 

Income statement — Etat des profits et pertes 
Operating revenue - Total — Revenus d’exoloitation ..........+eeseeeeeee essence 144,640,541 9,445,410 71,798,531 23,701,711 
Construction revenue — Revenus de construction ........0.0- sees ee erence eee 140,781,864 8,756,199 69,452,603 23,427,510 
Other. revenue(8) — Autres revenus(8). <6) o-j. cc cee ew eqeereye s nee ee aie ene 3,858,677 689,211 2,345,928 274,201 
Operating costs (direct) - Total - Couts (directs) d’exploitation ........+++.+++++++ 127,011,633 7,254,471 65,060,687 20,690,475 
Payments to sub-contractors - Paiements aux sous-traitants ..............-. 49,051,545 2,756,470 23,799,522 8,789,526 
WViaterialsn— Miateriau xe cesar ge oc isin cos «<0 Siaisyatetepe Stale) eva: nc aien m aoe dgetifuin alo ain\a)s aw <2 aSGKs 27,300,731 1,574,321 8,799,566 5,964,230 
Wages(10) — Salaires(10) .........- cece eee eect eee ete eee eens 4,405,444 562,711 1,631,752 755,025 
Salaries(10) — Traitements(10) ... 2... cic cece cece ee rene ee eee eres eine 925,868 155,892 362,774 148,655 
RV A OLE AUIS Foch tec chats ae crse ks cts mse ett Fe 9 5 a9: 0a Ponte chloe sn o-oo aang 35,866,747 1,626,869 25,099,510 3,819,965 
Other direct costs — Autres cofts directs ..........0.0 0 deme rarer sre ceenenists 9,461,298 578,208 5,367,563 1,213,074 
Operating costs (indirect) - Total - Coits (indirects) d’exploitation ..............-+ 13,529,474 1,598,745 4,503,391 2,802,752 
Salaries(10)) — Trattements(10)) <<< <0. <j. aan vrerare avec ne es oe ealniatnlaie ein leieieicia soln fats 4,176,729 319,378 1,781,568 904,196 
Bad debts — Créances irrécouvrables .... ...00 0s eens ee neces eee ress nes 32,524 1,622 5,036 17,281 
Financing — Financement .... 2.22... 00cen sence cece eee teen emer ene ceeeanne 3,735,975 754,498 1,089,680 729,126 
Depreciation — Amortissement ......... 2.60.0 eee e cece eee eee tetris 790,514 83,704 185,543 291,044 
Other indirect costs — Autres cots indirects ...........0scee eee e tree eee 4,793,732 439,543 1,441,564 861,105 
Net operating profit (loss) before taxes - Benéfices (pertes) nets 
d’exploitation avant impéts 4,099,434 592,194 2,234,453 208,484 
PTO ibaa SOTO COBE, acete recede ais oi (scs/o-0lefe ahasayWkere: Wise si0y o> c+ Bratman gmt we a. '0 rife 5,178,163 626,631 2,529,361 597,037 
MEOSSES POLLEN Tere ea mcr caes eirinrais tune) Megas Lanoraiete co) sie “etait 'e syhipin se JeueAatiedates4:e/ale.(9Le(aiaLaia OMe 1,078,729 34,437 294,908 388,553 
Capital expenditures - Deépenses en immobilisations 
Capital expenditures - Total - Immobilisations ........----++++seeeerseeeeereese 1,585,231 - 1,309,849 132,687 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs............ 800,606 - 658,642 71,002 
New buildings and other structures - Batiments et autres 
SEEPICLUMFES TIC LALA: puncte chloe oc evar ote seha Ve op Boao a Sin) c 5) + etme ei'osnl nol ene vomlalat ays oN 784,625 - 651,207 61,685 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures 
travaillées par les ouvriers salaries SAGs Jeo OES SBC OOH TD I COROGGI ONE a1) 425,523 57,866 172,913 69,692 
Salaried employees - Total - Employes a traitement ....-.-..++-++eeeeeeeeeeeees 276 30 122 52 
) Dye eee BHCC ICTEs | een) aR eee ian Sher HR CBee etteeorsen lO Narcan s c-rrrcear mac 46 8 19) 7 
aGlhxgh Stal its 20h Saw crags ned NG GAS ORRIN aoe or oS OUD mr eae oy 230 22 103 45 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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39,145,552 


1,375,803 
37,718,035 


51,714 


39,145,552 


39,694,889 
39,145,552 
549,337 


34,006,000 
13,706,027 
10,962,614 
1,455,956 
258,547 
5,320,403 
2,302,453 


4,624,586 
1,171,587 
8,585 
1,162,671 
230,223 
2,051,520 


1,064,303 
1,425,134 
360,831 


142,695 
70,962 


71,733 


125,052 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1979 — Continued 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1979 — suite 


Row housing — Maisons en rangée 
number — nombre 


Establishment classification - Classification des etablissements 
Establishments — Total — Etablissements ...........00ccecesecesceccecenceerers 117 3 11 8 35 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output - Total.- Valeur globale du produit 
Ge La Constractlon’s Peed mts snes anahe Vetlel sre pies e.c.cle ner sieleieters alas zialdiam vate 182,712,731 32,281,989 79,969,212 19,000,242 $1,461,288 


Detailed by type of construction — Détaille suivant le genre de 
construction: 


Single detached — Maisons simples détachées ........-..--..2. ee eee eveeeeee 30,384,211 11,494,718 15,743,460 2,298,105 847,928 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

BEMISCELACHEES Ee tera int sr auusye arctic ieee mae yrs ove e Ci tremimee ieee L ster tin ctakey ose ringas 18,519,994 7,855,783 10,664,211 - - 
Row housing — Maisons en rangé@. 2. ences eek seinen tet err trees emene 122,230,141 12,931,488 45,846,644 13,677,509 49,774,500 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 

1) 0! > 0 eRe Sty. yeh cols eemeee Parr en ei or fen AS eC ReRE get te) Gir Perea IMIR eS Je7 7,790,989 - 4,690,932 2,575,847 524,210 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels..............-....++- 3,787,396 ~ 3,023,965 448,781 314,650 


Highway, road and bridge - Grandes routes, chemins et ponts.............. ~ = 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ..............eees ee ee eee = = a = u 


Detailed by type of work — Deétaille suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
MOCIE CATIONS TEL CLAUStOLAtlOns) eee nie ob rec oceretaertietet sre rrisis'< rine aire 177,596,921 32,207,237 75,255,717 18,672,679 51,461,288 
Repair construction —Mveparavionsi cones mrs cieleae bn cisible ney s sore intel pitneereigters 5,115,810 74,752 4,713,495 327,563 = 


Income statement - Etat des profits et pertes 


Operating revenue - Total —- Revenus d’exploitation .......-..00ee secre eens estes 198,080,327 32,374,450 92,912,160 19,321,908 §3,471,809 
Construction revenue — Revenus de construction ......... 000200 ee eee erences 182,712,731 32,281,989 79,969,212 19,000,242 51,461,288 
‘Other *revenue(S) = *AUtrES TeVEnUS(S) ce eee te reeu Glenn ee a citrts sic settlers Brokers 15,367,596 92,461 12,942,948 321,666 2,010,521 

Operating costs (direct) - Total - Coits (directs) d’exploitation ............s0eee0e 163,842,806 25,449,487 75,405,631 17,581,658 45,406,030 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ................ 78,259,503 14,663,340 33,202,674 9,613,516 20,779,973 
Materials. WMateriatixmrmstr cee sceneries orieic-e cite) etinemieiuetere otrialacs oe Rageat 34,059,325 3,460,819 15,334,298 4,489,848 10,774,360 
Wages(10) — Salaires(10)................ 10,240,880 1,776,059 3,731,830 1,144,241 3,588,750 
Salaries(10) — Traitements(10) 1,563,144 83,665 762,276 104,082 613,121 
Leander Crraina: totic een, is, acetal aetiale 0-00 6a cnemeargrmetare seers chee 29,919,155 4,009,697 17,680,691 1,710,828 6,517,939 
Other direct, costs.= Autres colts: directe™ cnt: .. case threnctea te niiccn seta cme 9,800,799 1,455,907 4,693,862 519,143" 3,131,887 

Operating costs (indirect) - Total — Coits (indirects) d’exploitation ................ 26,753,179 6,165,331 12,990,592 1,596,898 6,000,358 
Salaries(0)) = Trarterents (10), a cicleabaeieras tits et-'.leretebesete siert sirtetetetsl ely oie «tele 9,013,686 2,998,338 3,957,599 345,394 1,712,355 
Bad debts: —eCreancessIrrecouvrablesauy apni dt cect ts akae suelo sreveieisssn ey cree 1,302,222 225,255 1,008,948 = 68,019 
Pimadcing — Pimancement \: + .))on dena ape «sk on eam rian es © ein hee 5,684,858 275,077 2,692,432 715,586 2,001,763 
Depreciation — Amortissement 1,161,982 267,066 568,458 89,996 236,462 
Other“indirect costs" Autres: coats Indirects =. a csematoen ote ae cue aneivenig ee « 9,590,431 2,399,595 4,763,155 445,922 1,981,759 

Net operating profit (loss) before taxes - Bénéfices (pertes) nets 
@exploitation avant impOts.......... 0. ccecccevevscscsncveneceseeasereseeverese 7,484,342 759,632 4,515,937 143,352 2,065,421 
Prout = Benen Cesteemnmrcee ssc nsie werebiepee ate trai micie aieaatene tanec cvserinie sie roe aay 8,958,913 759,632 5,335,945 557,726 2,305,610 
TEOSSI Ee CTLOS tors ne te oar Seay ee eee @viare ake dion meertine vai ara lem gore 1,474,571 +: 820,008 414,374 240,189 

Capital expenditures - Dépenses en immobilisations 

Capital expenditures - Total - Immobilisations .............0 0c eeeeee cece eres 580,550 151,775 249,125 37,253 142,397 
New machinery and equipment - Machines et équipement neufs............ 386,518 151,775 131,496 29,395 73,852 
New buildings and other structures — Batiments et autres 

BLTUCTUIMES AOU GR mmerres: we ic. ccurcrincreit sete a reteset aus Sos eaten toenats heste easter cra ac tern ten 194,032 - 117,629 7,858 68,545 
Labour characteristics - Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 

Hours worked by wage-earning employees - Total - Heures 
travaillées par les ouvriers salaries ..........cccecccvecnenccccecrcrcersesrees 1,114,980 194,546 441,610 138,245 340,579 

Salaried employees - Total - Employés a traitement ............ 00 eee cece eens 451 136 183 26 106 
Direch =sDirectaccparianzce ooo imate ne ewe ha vectra este ee hater ater ae 5 34 6 27 
Indirect — Indirects 379 131 149 20 79 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1979 - Concluded 


TABLEAU 3. Lindustrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classees suivant le degre de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1979 — fin 


Apartments — Appartements 
number — nombre 


Establishment classification - Classification des établissements 
Establishments — Total — Etablissements ...........02-escecceccceeeeeececectees 181 15 43 31 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output - Total - Valeur globale du produit 
ema CONSEFUCHIOM ew oe eieniiee eiesininice eicteloision oie ciernteieeiaicals idle eieiitalsialele aictose iors 571,699,296 70,305,180 120,563,122 145,998,989 


Detailed by type of construction — Détaille suivant le genre de 
construction: 


Single detached - Maisons simples détachées .........-.....-00eeeeeeeeeeee 41,983,058 16,138,835 22,349,375 2,552,037 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SEIN ISGOLACTCES) iyo tment Cee oe aaa eer Rae hlere tle var akce tsa uel ntabslanre tio Relais 10,165,097 7,440,346 2,261,831 462,920 
Row housing - Maisons en rangée 39,341,805 12,931,874 4,861,880 21,548,051 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 

UES os wa Gadib-oa ¢ cen arto 6 AOC et RUS OISE Ran Orr od.. AR OmoneoCUnnay ace 439,483,326 30,814,592 70,926,985 107,668,267 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels...................44. 40,412,202 2,665,725 20,163,051 13,767,714 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts.............. 313,808 313,808 - - 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) .........-- 2... e rere eens - = = = 

Detailed by type of work - Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 

conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 

modifications et transformations) were wesc we alslete siete chelate se sleleiettc ee otha 565,083,223 68,108,919 118,527,590 143,899,071 
Repair COnSELUCEION) — Rte PANALLONS iyi. trae cele eae time) (015 + fag ole vile ae ieie ei ele ie 6,616,073 2,196,261 2,035,532 2,099,918 

Income statement - Etat des profits et pertes 

Operating revenue - Total —- Revenus d’exploitation ...........eeeeeeeeeeee eens 591,577,753 70,462,997 130,389,466 148,092,615 
Construction revenue — Revenus de construction .........0. 0c cece eee ee eens 571,699,296 70,305,180 120,563,122 145,998,989 
Miher revenues) eas AvierEsNTEVENUS(S) ccs cis cates orc) nies /o\ele loys isa Ae inteln auwiernie ake 19,878,457 157,817 9,826,344 2,093,626 
Operating costs (direct) - Total - Coits (directs) d’exploitation .............--.++. 533,663,694 60,199,960 113,797,233 140,583,228 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ................ 325,122,161 34,057,400 62,217,288 95,627,972 
Diaveriats:— WMaberiauixs «c.g. oe ott teretsrcca nis gista sree ne a tw: = 2) a.npe Whe POOR oie on kale 109,297,671 12,983,092 25,456,829 31,225,209 
Wages(10)P=sSalaires(10) 9. epee stiles cnc city cee wince bee wee ales ene e seine ale 31,993,868 1,813,790 7,892,369 7,195,916 
Salaries(10) — Traitements(10) . 4,646,219 241,003 1,444,516 1,266,055 
Tbetetel = AUS A aM ba ae coi otianeeta bin Cus rue aes thesauri ORM eS Oo 43,419,481 10,988,385 9,412,217 1,009,560 
Other direct costs — Autres cotts directs 19,184,294 116,290 7,374,014 4,258,516 
Operating costs (indirect) - Total - Coits (indirects) d’exploitation ..........-.-..- 45,122,408 6,612,362 13,405,555 6,262,629 
Salarioa(10)) Seeiraitements (LO) cin eisactae sistas sycilascsciess/olelthelpevecteya fe. elalereie?etantess 15,814,778 1,975,967 4,237,067 2,721,393 
Bad debts: = Créances irrécouvrables:. 0... 0000.00 ce eee deve eee terre eee ans 841,263 252 351,962 97,672 
Financings— Pinancement foe tele nee cece tle dees nels Saeinclelpiswieis sadewicetivgs: 9,590,819 694,788 4,310,281 1,026,443 
Depreciation — Amortissement ............2 0.00 cece een eee nee eee ees 2,967,100 153,691 1,104,357 389,995 
Other indirect costs — Autres codts indirects .........-:seee eee ee cece eee eee 15,908,448 3,785,204 3,401,888 2,027,126 

Net operating profit (loss) before taxes - Benéfices (pertes) nets 
d’exploitation avant impOts............ee eee cece errr eee teen tent e ne ceeeee 12,791,651 3,650,675 3,186,678 1,246,758 
PROHE = wSSMEHCES wean nar oe) ciclo ale fe kat cles (Aloloce ess savevwieoiv tele edb oes elviote te oe wie erie 20,851,979 4,965,637 6,243,931 1,822,317 
JEOReh LEA ewe ern tho eyo ee OG COO Gres CID HON Tce mCOs AOUNU TOO rae toot Bd 8,060,328 1,314,962 3,057,253 575,559 

Capital expenditures - Dépenses en immobilisations | 

Capital expenditures - Total - Immobilisations .......---+++.+eseeceeeeerereeees 4,330,770 106,561 568,544 1,225,472 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs............ 2,605,247 62,735 513,498 232,595 

New buildings and other structures - Batiments et autres 
1,725,523 43,826 55,046 992,877 


AeA OAT SVU OSA SIA 5, apn bn 6 BASS CEE PR: OTIS OOO TOEIaS Brera SIO Aa A 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 


Hours worked by wage-earning employees - Total — Heures 


travaillees par les ouvriers salaries ........- sce es ce cece secre erect ee ene re cnn 2,861,806 182,742 774,009 615,410 
Salaried employees - Total - Employés a traitement ..........00eeeee eee eee eens sy be 2m Me 
Directee DILECHSM ME Re re tree tech sletetetel sl eitatsiarale ofinimer em aleternts seal ay EF oi ae 


Indirecte=lndirectsseennce eee eee te teas hia ern nines ere 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


86% -100% 


92 


234,832,005 


942,811 


230,073,482 
3,815,712 


234,547,643 
284,362 


242,632,675 
234,832,005 
7,800,670 


219,083,273 
133,219,501 
39,632,541 
15,091,793 
1,694,645 
22,009,319 
7,435,474 


18,841,862 
6,880,351 
388,917 
3,559,307 
1,319,057 
6,694,230 


4,707,540 
7,820,094 
3,112,554 


2,430,193 
1,796,419 


633,774 


1,289,645 
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TABLE 4. Residential General Building Contracting Industry, Financial Statistics for Establishments Reporting 
Balance Sheet Information, Classified by Size Group,(6) Canada, 1979 


TABLEAU 4. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, 


fournissant des données relatives au bilan, classées suivant la tranche de taille(6), Canada, 1979 


Item - Détail 


Establishments - Total - Etablissements ..........+.++e+eeeeees 


Income statement - Etat des profits et pertes 


Operating revenue - Total - Revenus d’exploitation ...........-. 
Construction revenue — Revenus de construction ........... 


Other revenue(8) — Autres revenus(8) ............0 eee eeees 


Operating costs (direct) - Total - Couts (directs) d’exploitation ... 


Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants 


Materials — Matériaux... 205.2... sdeveve de cur cecdscthdnanes 
Wages(10) — Salaires(10) ........... see veces eee ee ee ee eee 
Salaries(10) — Traitements(10)..........05.0-ceee cess c eens 
Teak, =" Terrains (or nceee - 21. tae nat as oe os ee eerie 


Other direct costs — Autres colts directs.........-....++5+ 


Operating costs (indirect) - Total - Coits (indirects) d’exploitation 


Salaries(10) — Traitements(10) .......... 6. ceeeeeee eee noes 
Bad debts — Créances irrécouvrables ............- 04000000 
Financing — Financement ............-.0eee eee eeeeeereee 
Depreciation — Amortissement .......-..--.0+ 20s eee ee eeees 


Other indirect costs — Autres codts indirects ............-- 


Net operating profit (loss) before taxes - Benefices (pertes) 


nets d’exploitation avant impOts .......--eeeer eee eeeeeeeeeee 
Profite Béneficest:Ases-6-. 2. paces saves eb ead 


TEGRRE= (Pentes ceo meee co rs ss acele oP materi: sen alae wire eins 


Balance sheet - Bilan 


Assets — Total — Actifs ... 2... c.cccccccverccessccerccstcsecs 


Cash and short-term investments — Encaisse et placements 


temporaires de) fonds! sc.) yc .c hiss omateniciels ieee alors 
Accounts receivable - Comptes a recevoir .............++65 
Inventories — Invenitaires | 25.02.0205 cee Riee ie no vies vleielbias 
Other current assets — Autres actifs 4 court terme......... 
Fixed assets - Immobilisations ....,..0 000000 0cnerease cers 


Other long-term assets — Autres actifs 4 long terme........ 


Liabilities and equity — Total — Passif et du capital .......-.... 
Current liabilities — Passifs 4 court terme ...........-.+++- 
Long-term liabilities — Passifs a long terme ......-..--..-- 


Quit yi — Capital rape t-yste vale es tere oe ater stetatal cyt oYote eae ae ste 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) 4 la fin des tableaux. 


Total 


861 


2,605,152,212 
2,396,243,075 
208,909,137 


2,229,811,039 
997,295,119 
496,271,060 
142,138,979 
21,517,219 
433,984,999 
138,603,663 


293,299,811 
99,690,014 
4,662,620 
70,806,189 
18,808,138 
99,332,850 


82,041,362 
108,551,105 
26,509,743 


3,260,221,188 


91,676,988 
415,241,181 
1,600,758,399 
54,831,905 
764,057,180 
333,655,535 


3,260,221,188 
1,672,664,884 
1,074,863,928 

512,692,376 


$500,000- 
749,999 


201 


128,682,745 
124,681,284 
4,001,461 


109,443,898 
44,109,278 
34,466,172 
12,319,116 

994,275 
13,887,725 
3,667,332 


15,395,488 
5,593,064 
248,294 
3,290,392 
1,317,059 
4,946,679 


3,843,359 
5,962,680 
2,119,321 


115,752,532 


8,004,416 
16,612,150 
54,654,474 

2,933,871 
18,565,790 
14,981,831 


115,752,532 
51,679,240 
31,016,927 
33,056,365 


$750,000- 
999,999 


$1,000,000- 


1,999,999 


number — nombre 


dollars 


148,902,029 
144,568,029 
4,334,000 


129,573,082 
53,146,530 
39,735,746 
12,549,996 

836,149 
18,498,205 
4,806,456 


14,971,867 
5,528,193 
157,304 
3,085,845 
1,181,056 
5,019,469 


4,357,080 
6,116,905 
1,759,825 


99,696,206 


7,986,792 
12,812,972 
55,495,795 

3,482,895 
11,764,037 

8,153,715 


99,696,206 
51,860,997 
15,858,374 
31,976,835 


276 


391,623,442 
380,212,283 
11,411,159 


335,844,913 
143,668,790 
96,162,121 
25,163,492 
3,304,330 
54,388,003 
13,158,177 


45,993,502 
15,579,621 
526,792 
11,213,688 
3,375,082 
15,298,319 


9,785,027 
14,859,533 
5,074,506 


337,620,070 


13,000,459 
41,573,110 
181,511,815 
7,573,095 
68,858,864 
25,102,227 


337,620,070 
172,287,199 
97,756,213 
67,576,658 


statistiques financiéres des établissements 


$2,000,000- 
9,999,999 


179 


799,372,508 
763,912,007 
35,460,501 


708,245,854 
323,794,000 
169,260,786 
42,664,690 
8,983,885 
132,500,057 
31,042,436 


80,489,798 
27,814,616 
1,236,680 
23,827,098 
4,000,128 
23,611,276 


10,636,856 
26,035,808 
15,398,952 


905,531,883 


17,150,633 
123,402,498 
480,537,998 

19,107,938 
131,561,739 
133,771,077 


905,531,883 
449,644,889 
312,478,128 
143,408,866 


$10,000,000 
and over 


et plus 


39 


1,136,571,488 
982,869,472 
153,702,016 


946,703,292 
432,576,521 
156,646,235 
49,441,685 
7,398,580 
214,711,009 
85,929,262 


136,449,156 
45,174,520 
2,493,550 
29,389,166 
8,934,813 
50,457,107 


53,419,040 
55,576,179 
2,157,139 


1,801,620,497 


45,534,688 
220,840,451 
828,558,317 

21,733,606 
533,306,750 
151,646,685 


1,801,620,497 
947,192,559 
617,754,286 
236,673,652 


TABLE 5S. Residential General Building Contracting Industry, Financial Ratios for Establishments Reporting 
Balance Sheet Information, Classified by Size Group,(6) Canada, 1979 
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TABLEAU 5. L’industrie des entreprises generales en construction domiciliaire, ratios financiers des établissements 
fournissant des données relatives au bilan, classées suivant la tranche de taille(6), Canada, 1979 


Item — Detail 


Establishments ;— Total, —. Etablissements, «5.10. 0.0.2, < «0.0 sve oslo wacsleae 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impdéts 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impéts 


Equity — Capital 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impdéts 


Total assets minus current liabilities — 
Total actif moins passifs 4 court terme 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impdéts 


Assets — Total - Actif 


Profits(11) — Bénéfices(11) 


Losses (absolute value)(11) — Pertes (valeur absolue)(11) 


Fixed assets — Immobilisations 


Equity — Capital 


Current liabilities — Passifs a court terme 


Equity — Capital 


Accounts receivable at year end x 365 — Comptes a recevoir 
a la fin de l’exercice x 365 


Operating revenue —- Total — Revenus d’exploitation 


Operating revenue —- Total —- Revenus d’exploitation 


Working capital(7) —- Fonds de roulement(7) 
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Current liabilities — Passifs a court terme 


Assets — Total — Actif 
Liabilities - Total — Passif 


Cash and temporary investments — Encaisse et placements 
temporaires 


Current liabilities — Passifs a court terme 


Bad debt expense — Créances irrécouvrables 


Accounts receivable at year end -_ 
Comptes 4 recevoir a la fin de l’exercice 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


Total 


$500,000- 
749,999 


$750,000- 
$99,999 


$1,000,000- 
1,999,999 


$2,000,000- 
9,999,999 


$10,000,000 
and over 


et plus 


39 


4.70 


22.57 


25.76 


225.33 


4.00 


70.92 


1.18 


4.81 


1.13 
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Footnotes 


eo) 
(2) 
(3) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(18) 


(19) 


(20) 


Source: Construction in Canada, 1979-1981, Statistics 
Canada, Catalogue 64-201. 

Actual expenditures 1972-1979, preliminary actual 
1980, intentions 1981. 

Source: Private and Public Investment in Canada, Out- 
look 1981, Statistics Canada, Catalogue 61-205. 
Because of rounding totals may differ slightly from 
totals given elsewhere. 


Beginning with the 1976 actual, residential expendi- 
tures have been adjusted upwards to include addi- 
tional home improvements such as re-insulation, 
landscaping and other alterations. 

“Other building” (item 35) contains structures which 
could not be published in specific categories due to 
the secrecy provisions of the Statistics Act. 


Size groups in Table 1 are based on firms’ value of 
work put in place, i.e., gross construction revenue 
adjusted by change in work in progress. In Tables 4 
and 5, size groups are based on firms’ gross construc- 
tion revenue only and values represent national 
volumes. 

“Working capital” is defined as current assets minus 
current liabilities. 

Other (non-construction) revenues include sales of 
materials, equipment rental, project management, 
building rental and other types of operating 
revenue. 

Other engineering construction includes marine con- 
struction, waterworks and sewage systems, dams and 
irrigation, electric power facilities, gas and oil facili- 
ties, railways, etc. 

Wages and salaries represent gross payroll before 
deduction and include employer contributions to 
employee welfare and benefit plans. 

Profits and losses are net operating book profits and 
losses before taxes. 

British Columbia includes Yukon and Northwest 
Territories. 

Data in more than one size group have been combined 
to meet secrecy requirements of the Statistics Act. 


Information was combined to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 

Information was omitted to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 

A breakdown of repair expenditures for residential 
construction by type of structure is not available. 
Establishments with annual gross operating revenues 
less than $10,000 are not considered part of this 
industry and as such are not included in the universe 
estimate of that industry. 


Certain data have been revised to reflect revisions to 
the National Income and Expenditure Accounts. 


Data for government departments include data for 
departmental Crown corporations and exclude data 
for proprietary Crown corporations which are all 
classified to other industries. Agency Crown corpora- 
tions, on the other hand, are provisionally classified in 
part to other industries and the remainder to govern- 
ment departments. 


Beginning in 1976, expenditures for the construction 
industry are projected from benchmark data derived 
from annual censuses of the construction industry. 


Notes 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(7) 
(8) 


(20) 


Source: La construction au Canada, 1979-1981, n° 64-201 au 
catalogue, Statistique Canada. 

Dépenses réelles en 1972-1979, dépenses réelles provisoires en 
1980 et dépenses projetées en 1981. 

Source: /nvestissements privés et publics au Canada, Perspective 
1981, n° 61-205 au catalogue, Statistique Canada. A cause de 
arrondissement de certains chiffres, les totaux des tableaux 
ne correspondent pas toujours aux totaux apparaissant 
ailleurs. 

A partir de 1976, chiffres réels, les dépenses de Vhabitation ont 
été corrigées de facon a inclure les améliorations additionnel- 
les, telles que la ré-isolation thermique, le paysagisme et 
autres modifications. 

Le poste 35 (autres batiments) comprend les constructions qui 
ne peuvent étre rangées dans leurs catégories propres en vertu 
des dispositions de la Loi sur la Statistique relatives au 
secret. 

Les tranches de taille dans le tableau 1 sont déterminées par 
la valeur des travaux mis en place, c.-a-d., par les revenus 
bruts de construction ajustés par la variation dans les travaux 
en cours. Aux tableaux 4 et 5, les tranches de taille sont 
déterminées par le revenu brut de construction et les mon- 
tants correspondent aux volumes nationaux. 

“Fonds de roulement” est la différence obtenue lorsqu’on 
déduit les passifs A court terme des actifs 4 court terme. 
Revenus ne provenant pas des travaux de construction com- 
prennent la vente de matériaux, la location de batiments et 
d’équipement, la gestion des projets et autres genres de 
revenus d’exploitation. 

Autres travaux de génie comprennent génie maritime, canali- 
sations et systémes d’égott, barrage et irrigation, réseaux 
électriques, installations de gaz et de pétrole, voies ferrées, 
etc. 

La rémunération brute de tous les salariés comprend les 
contributions patronales versées au bénéfice des employés. 


Les bénéfices ou pertes sont les bénéfices et pertes comptables 
nettes d’exploitation, impét non déduit. 

La Colombie-Britannique comprend également le Yukon et 
les Territoires du Nord-Ouest. 

Les données de plusieurs tranches de tailles ont été groupées 
pour satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la Statistique 
relatives au secret. 

Les données ont été combinées pour satisfaire aux prescrip- 
tions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 

On a omis des données pertinentes pour satisfaire aux pres- 
criptions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 

La répartition des dépenses en réparation de la construction 
résidentielle par genre de structure n’est pas disponible. 

Les entreprises dont le chiffre brut des revenus annuels 
d’exploitation était inférieur 4 $10,000 ne sont pas considérées 
comme faisant partie de cette industrie et de ce fait ne sont 
pas comprises dans les estimations représentant l’ensemble de 
Vunivers. 

Certaines données ont été revisées afin de démontrer des 
modifications apportées aux comptes nationaux de revenus et 
de dépenses. 

Les données provenant des ministéres gouvernementaux 
comprennent aussi celles des corporations de la Couronne de 
département tandis que les données des corporations de la 
Couronne de propriétaire sont comprises avec les autres 
entreprises. Par contre, une partie des corporations de la 
Couronne de mandataire sont temporairement classées com- 
me entreprises et le reste sont rangées sous “administrations 
fédérales”. 

A compter de 1976, les dépenses de l’industrie de la construc- 
tion sont projetées a partir de données de référence provenant 
de recensements annuels de l’industrie de la construction. 


aw& Statistics Canada Statistique Canada 


Complete and retum address-labelled Please quote your File Reference CONFIDENTIAL 
copy in the enclosed envelope, The Number in all correspondence with FORM GC- 11 1979 


File Copy is for your own records. Statistics Canada concerning this 
questionnaire, 


Construction Division 


FILE REFERENCE NUMBER 
THE 1979 CENSUS OF THE 
lageiol et] elias ea ial as a 1 ee} CONSTRUCTION INDUSTRY 
(Enter above your File Reference Number RESIDENTIAL GENERAL 
Pa ne Pee gs OE Si BUILDING CONTRACTORS 
THIS IS YOUR FILE COPY 


Authority: Statistique Act, Statutes of Canada 
1970-71-72, Chapter 15, and applicable 
Provincial statutes and regulations. 


S| VOUS PREFEREZ CE QUESTIONNAIRE 
EN FRANCAIS VEUILLEZ COCHER L] 


SECTION A. GENERAL INFORMATION 


1. Correct name and address if different from above. (Please indicate postal code), 


2. If your firm during 1979 was active as a general contractor or builder engaged in construction work 
involving the direct responsibility and supervision of more than one construction trode, 


please check i) the principal source of your gross revenue: 


(a) Residential contract construction of new houses, (b) Other residential contract construction including 
apartments, country homes alterations, renovations, additions, etc. 
(c) | Residential repair construction (d) [Residential own account construction for sale | 


(e) Specify other activity if 
(a), (b), (c), (d) are not applicable 
ise. Trade or subcontractor (e.g. carpentry), own account construction for rent or lease, non-residential construction, subdivider, 
out of business, inactive in 1979, etc. 


a 


NOTE: If you checked either (a), (b), (c) or (d) above, please complete this questionnaire and return to Statistics Canada. If you specified (e), 
do not complete this questionnaire but return to Statistics Canada. 


All questionnaires must be returned to Statistics Canada within 30 days. You may provide best esti- 
mates if information is not readily available. 


Sole : Incorporated 
Proprietorship ’ LINES sf company 


3. Check type of legal entity: 1 


NOTE: ALL INFORMATION IN THIS REPORT SHOULD PERTAIN TO THE FIRM'S 12 MONTH ACCOUNTING PERIOD WHICH ENDED 
ON ANY DATE BETWEEN APRIL 1, 1979 AND MARCH 31, 1980. 


4. Accounting period for this report is from: to: 


5. Provinces, territories or foreign countries where construction work was performed. 


6; Please list any joint-ventures (residential construction only) in which your firm participated: 


(a) Name and address: 


(b) Name and address: 


(c) Name and address: 


(d) Name and address: 


(e) Name and address: 


(f£) Name and address: 


5-3202—333.1: 23-1-80 


=e 


SECTION B. PROFIT AND LOSS STATEMENT (omfeeencs) 
GROSS OPERATING REVENUE 

7. Gross COMSTTUCTION FEVENUE ......ccccccccsecssccsecsceseceesececesssceenseesnsensecsesesuscesesussenssseveneeerscereraeetesecesnsonsnasenescesesegaceeussseeausacnecennscerenarernseses 
Other operating revenue (e.g. sales of materials, land, real estate, rentals, project mangement fees, building manage- 
ment) please specify: 

8. + 

9. 

10. 

ll. Total gross operating revenue oii... cccesceccsscsececeeecrseseseeeseecserersscrrenisrsnsrsneasaveneevacisenseysusearcectenensuteteccesuneceataranensvarenencsasagazesss = 

OPERATING COSTS (Direct Costs) 
NOTE: If breakdown of direct costs is not available, please provide percentage estimates for items 12 to 18. 
(Item 19 to equal 100%) 

L2G SUb=con tracks mn rridatccucsctesetivedesev aon tare mettre serrate te daca adhbchas sn aiad peli cogee fu RAED ox ACO ER eae RRC Chae R hectare seen ned 

13, Construction materials and Supplies ...ccccccccsccssersescsseseeneessssescsessersrsseerssnssseseesssesssseessenseseneersaersistuenenseceraneessrseasuncesieersasegatees es 
Exclude other direct costs which are not construction materials; these should be reported below (items 14-18). 

V4o | Gross WAGES @ arssccrthicstsrcvreriseeiakewass Re cay eorerecerrre 
Paid to all hourly rated workers before deductions for income tax, pensi 

15. Gross direct salaries 
Paid to supervisory field staff, etc. charged to projects, before deductions for income tax, pension plans, insurance, 
etc. 

16. Employee benefit expense ices Petey Thos SOT ake Np eae useas Suid ovececsioe 0s aepen sus cete gr czess MUTE EeRTT oI cee MOE Ve Ree Neate. Pied = 
Employer contributions not reported in items 14 and 15 above, such as Workmen’s compensation, Unemployment 
Insurance, pension plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging. 

17. Land Cost (include cost of services, carrying Charges, CCC.) iiicecccrreerrteeereeetssnesnrsiectensersccenesseraeeestestseuarseneneereareeneenres 

18. All other direct costs (e.g. general conditions, repairs, design fees, marketing, realty commissions, equipment 
WERE ALY ech puree eet Pete ees dete beta Recast tee x seals Re nae contedin anti Pe phanb phn sind Tuieae a PRO AOIN ord a ttnens Pore eidoe PRR IRS SCRE RRS RM ere a Es Ses Bs es 

193 Total operating costs 

20. Gross overhead salaries 
Paid to executives, administrative staff, engineers, etc., 

21. Employee benefit expense icccicccccsccsesescsesserssssesecsesssesstetssesucessuerectsesssisssnesssssreneasteegsetisisisiseccessescasctecsssuarersqatrensueseneaianseceerneniesgs 
Employer contributions not reported in items 20 above, such as Workmen’s Compensation, Unemployment Insurance, 
pension plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging. 

22. Total depreciation expense, on buildings, machinery, EquipMENt, CC. iccciccseereceesseeerersreseereeete reer perseseisseeseseseceenensrerse cine: 

23. Bad debt expense written Off ..iccccscssccscrscsssessescssssrsssesersenecessnensssenenscseiseteeescienssnesisiagerasesssseanseacseseeteaecsnecsenessenenanecserseegianserenens 

24, Cost of financing (interest paid on mortgages and loams) o....ccsccsccsseseesesetseseeerersesesrsrseesacsesessstscssseeessreesscstieceeneneceueceertsacenereny 

25. All other overhead costs (e.g. premises, insurance, legal fees, realty taxes, €CC.) oes reece teres ress eneteetetereteesseesreeisney 

26. Total overhead costs 


27. (a) Work in progress at beginning of reporting Period .o......ccscccsessecsssseeetetseteneeenseeneeeenereeneneneenenee $ 


(b) Work in progress at end of reporting period ..., 


(c) Is land cost included in work in progress above, items 27 (a) & (b) ? ia Yes co No 


28. Net operating profit before taxes (if loss please bracket) ......... 
N.B. Please verify that items 19 plus 26 plus (or minus) 28 equ 
progress. 


justed by difference in work in 


29. Miscellaneous net revenue (If loss, please bracket) 


(a) Income from joint venture operations 


(b) Other (e.g. bad debts recovered, gain or loss on sale of fixed assets, investment inCOMe) o.oo. cccccescceesscsesssseesseesse ees 
30. Earnings and withdrawals of working owners or partners (unincorporated companies only) 0... 
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SECTION C. DETAIL INFORMATION RELATING TO SECTION B Percentage 
31. Of the construction revenue reported in Section B (item 7) what percentage is derived from 
(CanNew constrictrony (1) Ons CO: COS CLUCEION we ysertert reciente tir arco wey eaux Sere austiehstox nabedanvatersdlavcsuceredevivanecurssers abel sivteafeuranssevorsdeeteeseceuietes 
(id), Additions, alterations; LEHOVALLONS, CONV FSLOME ...2.5cccesscnseoeenevesscserssnonveniesdunsssuiensaovvsiweeealaseee Re Aaastoeeevasceed a es 
(iipyiManutactucedisectronalsom modular ROMES cis cticaiesass ceretserasUcsse/i- cola iveiarcancd se adeduassysesaciciaulcsstseatieas cucasoresvrene —— = 
100% 
PRON HU esac or citsa voto wch peso ee byw coed mee neta aN EU lus aver Na ea Tv a UdE gees ndachinlatlcSlnvh diem vadaaleadtbeasiivavuglnasivanhewalevalsitevad vata gs Shea Obs Miao ctuen Me IO ata os wean oo haests te eras 23s8 2 es 
32. Of the construction revenue reported in Section B (item 7) please indicate the percentages for each type of construction per- 
formed by the firm: 
Residential Building Cae WSaen leh St CHS ee reaeccatcc crs iy saroew eo ese sce Ua ratte oy REN ryt RG ON Fa PI re aR EIRIRN TG NON VTS RRR TE vt A 
NEVES arc env ence cer setee scenes iace receipe joyce dct vor aena an cup ek wen asset xce sevsren te etrieuenscess taraaton ad tasusduseunegs cen hearst seaxs ie [own Sd tay Soin = 
(GYRO Wrhou Stiga ceecre ee mieten oret aeeet canted {Piao ohooh a cee ey ty eM eas as triee arent REE rach gain 
(d) Apartment building (triplex, four or more unit apartment buildings) 0.2... ccc eee cteeeeerseeteneenees 
(e) Other residential (including cottage's: and Conversion) i.) sccnuccessaicsssnccerdsissesacerecssesessbevsbessuessusdtuaduneden eee es 
Noneresidentialtbuilding” (fyi Industrial \(eigs factories; plants; mills) c.y.cccas-scescecceveuvesccp7yocendtsveansansnv crear caraekaeteuenmueneasusscoetote saviitsenoeeee 
(g) Commercial (e.g. office buildings, motels, stores) 
(h) Institutional (e.g. schools, churches, hospitals) 
(1) Other non-residential (e.g. farm buildings, passenger terminals) .oi.cc.icscceceeeeseereesseeereeesseseeesecenes 
Engineering Cp Highwaywroad,sstreet and brid gencoms teu ction ment. tical ah icsee stark. talon dncedu tesco sacanvedapese side 1i3oy eanede 
(k) Other (heavy) engineering (e.g. pipeline, water supply, sewage treatment) oes FOUR ABA) 
100% 
TSUN ec ce rec cede Mas reese ae orate secu ae Tee EES deere ge Da cve cu asin eve ease ez eiae atv a Re MOR NY ay lg va RSREES Certo ya ca pnusrra ieapsadds dene sadssvendvonsae 
Units 
33. Number of dwelling units sold during the reported period (value recorded in Construction Revenue, Section B, item 7) ...........0 
34, Were any of the materials reported in Section B (item 13) supplied to 1a = 
Sub-Contractors torimetal lations an mr aierceceseunedgind enegeaess viecdies toanatbleve ner ness est aie xces 2 |_| No 
35. Were any construction materials installed by your labour force, supplied by i pies 
VGUr-CIENUS OK GENEL COMULACEOR SS. gceccesee ts ica cnwtrtccv pedac Phage Mer taes Span Racanan UR cea Cees: 2 |_J|No 
36. Of total wages paid reported in Section B (item 14) please report (estimated) percentages for each type of trade work performed Percentage 


by your own labour force. 


(a) Carpentry (rough and finishing, excluding formwork) ...........ccccccccecsscsecseseneereeereeseserensenensenereeseerssscsecssecsseesarsecesctensesaeesesesaeecetecenees 


(b) Masonry (brick, block, stone) 


(c) Formwork 

(d) Concrete work (pouring and finishing) ....c.c.cccccsscsscesssvenessscesessissecssvesesssssssnssrenecsseseceressesecsstecsscesessssnencasrsnseessensaceseseneneraracasensnanarsesesces 

(e) Excavating and grading  ........c.scecscsssececscscecsssscnessescevssnencsencnssssasansussaecsnanseaeseneenensesnsgsusaesenssssewssestasetseasesenanesenansnenansnevengasaristessiascussatedtets —S 

(£) Unskilled! general Labour .......csseseescscecsnsesoessoceessvecnonsssrsesscnstsvsontcessenscovsoesevessutssovesversvaseevcvesresentusmessadevecesucnesvesaresserarrrstoreleeasscscareseianie od 
Other trade work not specified above: 


(g) 


100% 


37. For total wages paid, reported in Section B (item 14) please report: Hours 
Totalhours worked by the firm’s labour force (reported figure should be the total hours worked, i.e. count one hour of overtime 
paid at time and one half or double time, as One Hour) .cccccccsccrsreesescssesessesesenersensescietevssasessessseaseseessesesecseesseeeeseseassesereesesseetseeseseesisasiens 
NOTE: If your firm has no records of total hours worked, please indicate average hourly iol & rate 
including employee Demefits .....ccccceseereeceererscetsesetetetscsessestersetecseerererensnasnrrsciesesceessstsnesas . 
Number 
38. For direct salaries paid, reported in Section B (item 15) please report average number of employees? .........-y.sesssssersssecsseceecersverserss 
39. For overhead salaries paid reported in Section B (item 20) please report average number of employees .....-.-.1uusse 
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SECTION D. BALANCE SHEET AND CAPITAL EXPENDITURES gipotacsats 
BALANCE SHEET 

Assets: 
40. Cash and short term imveStMents .......ccceeccecencceeceesccesenaecesesuesenenaeesasseaeesesaseceescecenecseessegscedersesvasensesbecsseeeanererecennereasuseanaaanessseseras 
41, Accounts receivable (Including mortgage advances receivable, holdbacks, less allowance for bad debts), smeniercsces 

| 

42, (a) Work in progress | 

(b) Inventories of land, materials; EtG. .......c..cceccesesssoaanccunvvnrannencanentncnnertaronseninennoamaronssannoacaneneran | 

(eo) Total ofi(a)iand (CD) eesccccccsscoccyssse tease se sestesoeas ceases ecceceabeencetent eu ace oven eicae sone cores Wea todencw wer ranee ete terennian ese outa cracencses eevcnt nha) aos ticcsyd 
43, Other current assets (e.g. deposits, prepaid expenses) 
44, (a) Fixed assets (e.g. property, machinery and equipment) at COSE oo... ese esesetsesteesees | aI 

(b) Accumulated depreciation .......cccccccceceeessesseseesenseereneeeesesserecneccsussenesaserecsesseseenesseensecenereneesnrtens | 

(c) Fixed assets less accumulated depreciation 
45. Other long term assets (e.g. investments, mortgages, intangibles) ....ccccccssceseseseseesesee rs esererecesececseatenenesenenetuanensanenerersrserenees [eS 
46, Total assets 

Liabilities and equity 
47, Current liabilities (e.g. accounts payable, short term bank loans and notes payable, holdbacks, advances) «1.0... 3 
48. Long term liabilities (e.g. long term debts, loans, mortgages) 
49, Equity (e.g. share capital, contributed surplus, retaimed earmimgs) ....cccccececrereceseesesesesessessesesestenecnesersersenticessuecicusesierarestens ne eet et Se 
50. Totol liabilities amd equity ciccscccccccscssssssscssscscecescccecsevesssscspecsesecnersstspessssensssesacsetecsnanensenenscsercerecserutabesnenevssacsasetnaateyenaneaesnens L 

CAPITAL EXPENDITURES 

51. Capital expenditures onnew buildings and structures used by the firm or rented to others. Include capitalized leasehold 

improvements. Exclude expenditures on residential buildings, second hand assets or land, 

(a) Purchased (exclude residential buildings) 

(b) Own account construction (exclude residential buildings) ....c.ccccccccccceseeseeseteereerseteteenserscesesrsereneasssscsesseraesrenesesenaeresenenes 
52. Capital expenditures on new machinery and equipment 
53. Repair expenditures on buildings and structures ........ccccccceceseseseeerecsssrscsssseesscessersestssssenenerecenensasiesanecsseeesecesenssesssseeeesegereeseeraree 
54. Repair expenditures on machinery and equipment .......ccccccsceceseesestseersesesesesesesestereresersnsnsnssstansssesntenenesansnenenenstensuscisesenerscissasensess 


RESPONDENT'S EXPLANATORY NOTES 


a 


FEDERAL PROVINCIAL AGREEMENTS TO SHARE INFORMATION: To avoid duplication of enquiry and to provide consistent statistics, this survey is being 
conducted under a cooperative agreement, made in accordance with the Statistics Act, Statutes of Canada, 1970-71-72, Chapter 15, under Section 10 for the 
exchange of information with the British Columbia Central Statistics Bureau for respondents in that province. 


If information is needed to complete this questionnaire please contact P.M. Schneider, Construction Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario. 
K1A 0Z6, Telephone (613) 995-8424. You may call collect. Quote file number in all correspondence concerning this questionnaire. 


Copies of the statistical publications resulting from this Census should be available early next summer. 


Official position Statistics Canada use 


Name of person completing this report 


Edited 


Business address 


Keyed 


Telephone (Area code and number) Date of this report 


1978 CR 
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| ae Statistics Canada Statistique Canada 


CONFIDENTIEL 
FORMULE GC-11 1979 


Veuillez remplir et retourner lo copie | Veuillez inscrire le numéro de réfé- 
avec l'étiquette d'adresse dans l’enve- | rence de votre dossier dans toute 
loppe ci-jointe. L’autre copie est pour | correspondance avec Statistique 
[ves dossiers. Canada concernant ce questionnaire, 


; Division de la construction 
NUMERO DE REFERENCE 


RECENSEMENT DE L'INDUSTRIE 
DE LA CONSTRUCTION, 1979 
| | | fal UL i | | | ENTREPRENEURS GENERAUX 


(nscrice ciedessus le numéro de référence 


de votre dossier gui apparait sur la copie EN BATIMENTS DOMICILIAIRES 


avec l’étiguette d’adresse.) 


COPIE POUR VOS COSSIERS EN VERTU DE LA LOI sur la statistique, Status 
du Canada de 1970-71-72, chapitre 15, et 
des lois et raégleaments de la province qui s‘y 
appliquent. 


IF YOU PREFER THIS QUESTIONNAIRE 
IN ENGLISH, PLEASE CHECK () 


SECTION A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 


1. Si votre nom et adresse ci-dessus sont inexacts, veuillez faire la rectification voulue et indiquer le code postale. 


2. Si votre entreprise durant 1979 était active comme entrepreneur général ou constructeur engagée dans des travaux de construction 
tout en assumant la responsabilité pour ou moins deux métiers spécialisés, veuillez cocher WV] 


la source principole de votre revenu brut: 


(a) Constructeur de maisons, appartements, (b) Autres constructions domiciliaires 4 contrat, 
< Py ; aan ‘4 
chalets a contrat. rénovations, altérations, rajoux, etc. 
; Ae Re Construction domiciliaire pour votre compt 
(c) | Travaux de réparation domiciliaire (d) ear S i P nse 
destinée a la vente. 


(e) Indiquez votre activité si 
autre que (a) (b) (c) ou (d) 


e.g. Entrepreneur sous-traitant ou spécialisé (e.g. menuisier), exploitant d’immeubles, lotissement, abandon d’affaires, 
inactif en 1979, etc. 


NOTA: Si vous avez coché (a), (b), (c) ou (d), veuillez compléter le questionnaire et le retourner a Statistique Canada, 
5 gare Nr : ; . rar 
Si vous avez spécifié (e), ne complétez pas ce questionnaire et retournez le 4 Statistique Canada, 


Tout questionnaire doit étre retourné 4 Statistique Canada dans les 30 jours. Vous pouvez faire des estima- 
tions si les données ne sont pas disponibles. 


w 


Indiquez la forme juridique 1g Propriétaire 5 Société en 3 Société a : 
de votre entreprise: unique nom collectif responsabilité limitée 


NOTA: TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE QUESTIONNAIRE DOIVENT SE RAPPORTER A VOTRE ANNEE FISCALE 
QUI S'EST TERMINEE ENTRE LE PREMIER AVRIL 1979 ET LE 31 MARS 1980. 


4. La période comptable couverte par ce rapport est du: au: 


5. Indiquez dans quels provinces, territoires ou pays étranger vous avez effectué des travaux de construction: 


6. Veuillez indiquer les raisons sociales et adresses des participations conjointes (construction domiciliaire seulement) dans lesquelles vous 
avez participé. 


a) Nom et adresse: 


b) Nom et adresse: 


c) Nom et adresse: 


d) Nom et adresse: 


e) Nom et adresse: 


f) Nom et adresse: 


5-3202—333.2: 23-1-80 


=932" a= 


En dollars 


SECTION B. ETAT DES REVENUS ET DES DEPENSES (centect@aieeents) 


7. 


tT 


12. 


13. 


14, 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20, 


21. 


22. 


23. 


24, 


25. 


26. 


27. 


28. 


30. 


REVENU BRUT D’EXPLOITATION 


Revenus bruts des travaux de COMStruction ............cccccccesceeeescesecensnsesseeeessceneeecssaseseesseessscsneestateessqensaserssersaesevesetsseesteearaserseesenas 


Autres revenus d’exploitation (e.g. vente de matériaux, terrains, immeubles, location d’immeubles ou d’équipement, 
services divers, etc.) Veuillez spécifier: 


Total du revenu brut d’exploitation 


COUTS DES TRAVAUX (Coats directs) 


NOTA: Si une division des cots directs n’est pas possible veuillez indiquer des pourcentages basés sur une esti- 
mation des postes 12 4 18. (Le poste 19 est gal a 100%) 


Travaux exécutés par vos sous-traitants .. 


bites de construction 
exclure: autres couts directs qui sont a rapporter dans les postes 14 4 18. 


Rémunération brute des ouvriers & taux horaire, avant déduction d’impéts et contributions diverses ...........cccceeeeeee 


Salaires bruts des surveillants sur chantiers avant déduction d’impots et contributions diverses oo... 
Ce poste représente des colts chargés aux projets, tels que surintendants, contremaitres, 
pointeurs, gardiens, etc, 


Coits des bénéfices marginaux 
Contributions 4 la charge de |’employeur n’étant pas contenues dans les postes 14 et 15 telles que plans de pension, 
assurances accident et autres, vacances payées, etc. Incluez également les bénéfices tenant lieu de rémunération 
tels que transport, logement et nourriture. 


Terrains (Ainclure dépenses pour SErviCeS, CCC.) cecceeccccccccssessstsesrensseeesetsserenastesesenseneresenecsessseeresesesneseeersrerisenresnassesseerennesees 
Tous les autres frais directs (frais de chantiers, location d’équipement, réparations, permis, honoraires, frais de 
Te) Sd ne eR PO EEA AS MAY SPRL N CHECECEOREA SCePCTT SRE CEERI ECT BET NSE ERUE AME APEC INST eA PPB ERS SSATP CE IN ROAM PES OLE ntD. NNT ARCCOMT ENT CNR CH 


Total du codt des travaux ... 


FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS (Coits indirects) 


Traitements bruts, avant déductions d’impots et contributions diverses 
(Direction, cadre administratif, architectes, dessinateuts, estimateurs, etc.) 


Frais des bénéfices marginaux 
Contributions 4 la charge de l’employeur n’étant pas contenues dans le poste 20 (vacances payées, bonis, trans- 
portations, plans de pension, assurances diverses, etc.) Incluez également logement, etc. tenant lieu de rémunération, 


Frais d'amortissement (sur batiments, machines, outillage et Equipement de bureau) oo...cccccceccesecseeecesseseteeseteeereeeteteenees + 


Frais encourus pour mauvaises dettes non recouvrables 


Frais de financement (Intéréts hypothécaires et bamcaires) ........c:ccccescccesssesseseeessssasssasenesnseceneeecnseeesecneesaeensnensssnsensaneazansnnannenss 


Tous les autres frais généraux (loyers, assurances, taxes fonciéres, frais légaux, €CC.) oo... .cececesceeseeeesesesesenenenetetetreetseseees 


Total des frais généraux et administratifs 


a) Travoux en cours au début de l’exercice comptable : ii: 4.cscossncsasesnisssssanevinneawsinevecatacasniesstanstane tia $ 

b) Travaux en cours A la fin de l’exercice comptable ......cccccecscceeeeeees ee P ouasatazpitick $ 

c) Le coit des terrains est-il inclus dans 27 (a) et 27 (b)? ed Oui ea Non 

Bénéfice net d’exploitation avant impots (indiquez une perte entre parentheses) oo... .ccccccescccccseseescecsesesugeeeeraereneneseseseees 


Nota: Veuillez vous assurer que les postes 19 et 26 plus (ou moins) 28 soient égaux au poste 11, 4 moins d’étre 
ajustés par la différence des travaux en cours. 


Revenus ou pertes nets divers (Perte entre parenthéses) 


a) Bénéfices provenant des participationS COMJOiNtes ............cceccsessssesscnenseresesenceaeessscecessnsesencacecesecenecsescacessnseacssesonenersenserananen es 


b) Autres revenus (tels que gains sur vente d’immobilisations, recouvrements de mauvaises créances, dividendes, etc.) 


Rémunérations et prelévements des propriétaires ou associés actifs (s’applique seulement aux propriétaires uniques 
ene é = 
et sociétés en nom collectif). 
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SECTION C. INFORMATIONS DIVERSES SE REFERANT ALA SECTION B Pourcentage 
31. Quel est le pourcentage de vos revenus de construction rapportés dans la Section B (poste 7) provenant de: 
a) Construction neuve\s (i), Gonstruction:conventionnelle Sur place Fools. savrisecansics-varaesusncvercurthedesarsdecversdecauunsadsedsncsasfnenrehenvestrasronesase-s» 
(ii) Additions, alterations, TENOVACLONS, CONVELSLONS | 0.5. j.scvoc dain cscs suoass snp uacveah aah asi the ie <auep Feubagtmnyce aed vo sine 
(iii) Maisons usinées en sections ou en modules 
(iv) Maisons usinées en panneaux 
b) Réparations (dies 4 la détérioration d’age et AvGrautre si GOmmMaA SES UPN YSAGUES)) ci cescares ac coetccasepetacee er nesrer cares <otasee estan ss ons em seer 
100% 


PONG Stern tou dk ncsyiee 


32. Veuillez indiquer le pourcentage de vos revenus rapportés dans la Section B (poste 7) pour chaque genre de construction 
exécuté par votre entreprise: 


Gonstruction domiciliaire a) Maisons detaches 2) ciccscsssccssatisnesceccsnsecseessnsnusensvacanonsasexnanasonsopsovnngesues (evnessnacbeadsanasopyscse harcoseven shone) eiiesKzaastones 


Construction non 
domiciliaire 


Travaux de génie 


b) Maisons doubles 
GiMarsons, eneramgeewraennvincscc kee tacasisscussecstee testers cnc anh nctanvercton cesented toer sae nUiesaetee st Mae ets cae e mv or taht waa os 
d) Appartements avec trois logis ou plus ....... BY eee ce coe COE Er rere E ee rer Pea Pen PeESance eae Se reEe ECD 
e) Autre construction domiciliaire (maisons de vacances, etc.) 
f) Industrielle (usines, manufactures, etc.) 
g) Commerciale (immeubles de bureaux, hdtels, magasins, CCC.) ees rereseterse esses eeeterensteteterenenenes 
h) Institutionnelle (écoles, églises, hOpitaux, prisOMs, CCC.) oo. eceeeccceecceeeseesereeeeetecescteeeseeesseeeteeesseateaes 
i) Autre construction non domiciliaire (fermes, gares, etc.) 


j ) Routes, rues, chemins et ponts 


k)iGros travaux: de génie (pipelines, barrages, xetcs), ...kx.tacrs snare tstotesessar-cacPirutesswspapeocronenct bh Ay ana eer 


100% 
Total . 
Unités 

33. Nombre d’unités de logement vendus durant l’exercice comptable (valeur rapportée au poste 7, Section B) ..........:csccccseseseessererseee 
34, Avez-vous fourni 4 vos sous-traitants pour leur installation une partie des 1a 

matériaux indiqués dans la Section B (poste 13)? o...ccccceeeseset tiie ereeereenees ee Our 2 il Non 
35, Avez-vous exécuté des travaux avec matériaux fournis par les propriétaires ue 

ou par d’autres EMETEpremeUss? i ce ceccetsseecceceneneeneesesessesscsesstsnessencaneees 1 i | Oui 2 [J Non 

2 ae 2 ‘i 2 : Piatt Pourcentage 

36. Pour l'ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B (poste 14) veuillez estimer le pourcentage des travaux spécia- 8 

lisés exécutés par vos ouvriers: 

a) Charpenterie et menuiserie de finition (A exclure: coffrages) 

b) Macgonnerie (briques, blocs, pierres) ... 

c) Coffrages 

d) Travaux de ciment (placement et finition) 

e) Excavation et nivellement 

f) Travaux exécutés par vos journaliers 

Autres travaux spécialisés exécutés par vos ouvriers (veuillez spécifier): 

8) 

h) 

i) 
37. Pour l’ensemble de la rémunération rapportée dans la Section B, (poste 14), veuillez fournir les détails suivants: Heures 

Le total des heures de travail contribuées durant l’exercice en cours par votre force ouvriére (Veuillez inclure et exprimer le 

surtemps en heures simples, e.g. comptez seulement une heure pour temps payé 4 tarif double) a 

NOTA: Si aucun détail est disponible sur le total des heures travaillés, veuillez indiquer le taux horaire moyen y compris les 

bénéfices marginaux . 
Nombre 

38. Effectif moyen du personnel durant |’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 159° Se 


39. Effectif moyen du personnel durant l’exercice comptable dont la rémunération est rapportée dans la Section B (poste 20) mentees 
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44 


SECTION D. BILAN ET DEPENSES EN IMMOBILISATIONS En dollars 


(omettre les cents) 


BILAN 
Actif: 


40. Encaisse, placements temporaires de fonds .........cccccsecscsccstesesececeseseeeenessresescevestisssssesesessosenanenececcensnenerecesausenessssessseeeeeeesenen eras 


41, Comptes & reGeVOIr veccsscseessessssessssonsevonnssarsencansnsevenestenneescuaneenenenspessagsvessennavicersosnsansassyencersnenneaeens 
(Retenues, billets, avances sur hypothéques, etc.) A déduire: réserve pour créances douteu 


42s (a) Travaux @n COUTS ciccccsscsccssscsssstessnsnessnssssssersssspsessssnettabsssassestevsersnebescusestsccntnesbssueatsevacasateressansecarsce® 


(b) Inventaires (Terrains, matériaux, etc.) 


(c) Total de (a) plus (b) v.ccccccesccserssccesssnsrecesssssenescscsesscsesverensnssecesesnaueercssscnansnsssssccavesenssuavensustecscasacacaresasseserctssarraceenecsrecnenenacseceteas 
43, Autres actifs A court terme (Dépots, frais payés d’avance, tC.) oi. cececsecseseterseseseseeseesesesrseseseseneseneuenenenaracaeneronsenenenersestttsits | 
44, (a) Immobilisations (Batiments, Equipement, etc.,) AU PLiX COULAME viccseeeee recesses eerste | 


(b) Amortissements accumulés 


(c) Immobilisations moins amortissements AC CRU LOS. sed ae vase ge eos deseo de nab MERE Pu ONE SRTENTS VEG COREA USS Cos eee maton ee nates tanya seasons 
45, Autres actifs & long terme (Placements, hypothéques, valeurs intangibles, etc.) .. 
46, Toterl de eet i $m ccesccscc caste nauevav ee docse cst cceaes ya eae eesmevicca eet am ain tesa ae Manca ee tet denen stare op RR Ne rn ateha te eter eeenee wae O axon ore 


Passif et capital: 


47, Passif 4 court terme (Comptes payables, emprunts bancaires, billets, retenues, avances, CCCs) ii ccncceisateedsedertenseeeee 
48, Passif a long terme (Débentures, obligations, préts, hypotheques, C€C.)  ..issessccsccsverercsereeeessssenscsnererscesscensasarsacssseesersenveneas 
49, Capital (Actions, surplus) ccs 


50. Total du passif et du capital .cccccseecsscssesserensrcesesessescscsescrenensnsssusnsneecetsescesacerssavsatsasveseseneseceebesererenoncnasensceressenenenasenrens 


Z 
DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
51. Dépenses en immobilisations pour batiments et structures neufs, utilisés par votre firme ou donnés en location a des 
tiers (y compris les améliorations capitalisées des propriétés prises en location). A exclure: dépenses pour habita- 
tions,machines et outillage de seconde main, ainsi que terrains achetés. 


(a) Achetés des tiers (sauf habitations) 


(b) Travaux exécutés par vous-méme (sauf habitations) .....cccccessecsssseeesseesssesescesseceesvsssesersrssercnenenereranenscesssuenssssssaenscesisgss 


52. Dépenses en immobilisations pour machines et outillage neufs 


53. Dépenses en réparations pour batiments et StrUCtULES oes reese ssesesserseecsesesereeneeeserseet tet eenecrteneecsseserereceazersasceeeesonueussnaneenttegs 


54, Dépenses en réparations pour machines et outillage ...ccccccsesccseseceereseseetsresessensieneneeteneneieererreneceusesereccssrercecsessesersenseneneneeannegs 


NOTES EXPLICATIVES 


—_—_—e—eeEEeEE_E_ 


ACCORDS FEDERAUX-PROVINCIAUX EN MATIERE D’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS: Afin d’éviter tout chevauchement des enquétes et de fournir 
des statistiques uniformes, Statistique Canada mene cette enquéte aux termes d’un accord conjoint conclu en vertu de l’article 10 de la Loi sur la statistique, 
Statuts du Canada de 1970-71-72, chapitre 15, pour ]’échange de renseignements avec l’Agence Centrale de la Statistique de la Colombie-Britannique, pour les 


répondants de cette province. 


EE 


Si vous désirez de plus amples renseignements pour remplir le présent questionnaire, veuillez communiquer avec P.M. Schneider, Division de la 
construction, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) K1A 026. Téléphone (613) 995-8424. Faites virer les frais. Pour toute communication, veuillez 


indiquer le numéro du dossier, 


Nous devrions étre en mesure de distribuer aux entrepreneurs des exemplaires de notre publication statistique, au début de |’ été prochain. 


Nom de la personne chargée de remplir la Titre officiel Vérifié: 
présente déclaration 
Adresse commerciale Codifié: 
Téléphone (indicatif régional et numéro) Date 

| 1978 RC 
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SELECTED PUBLICATIONS 
Catalogue 
Annual 


61-205 Private and Public Investment in 
Canada, Outlook, Bil. 

61-206 Private and Public Investment in 
Canada, Mid-year Review, Bil. 

64-201 Construction in Canada, Bil. 

64-203 Building Permits, Bil. 

64-204. The Mechanical Contracting Industry, 
Bil. 

64-205 The Electrical Contracting Industry, 
Bil. 

64-206 The Highway, Road, Street and Bridge 
Contracting Industry, Bil. 

64-207 The Non-residential General Building 
Contracting Industry, Bil. 

64-208 The Residential General Building 
Contracting Industry, Bil. 

64-209 The Heavy Engineering Contracting 
Industry, Bil. 

64-210 The Special Trades Contracting 
Industry, Bil. 


Monthly 


64-001 Building Permits, Bil. 

64-002 Housing Starts and Completions, Bil. 
(Formerly New Residential 
Construction) 


Bil. — Bilingual 


In addition to the selected publications listed 
above, Statistics Canada publishes a wide range 
of statistical reports on Canadian economic and 
social affairs. A comprehensive catalogue of all 
current publications is available free on request 
from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 
OT6. 


CHOIX DE PUBLICATIONS 
Catalogue 
Annuel 


61-205 Investissements privés et publics au Canada, 
Perspectives, Bil. 

61-206 Investissements privés et publics au Canada, 
Revue de la mi-année, Bil. 

64-201 La construction au Canada, Bil. 

64-203 Permis de batir, Bil. 

64-204 Les entrepreneurs d’installations mécaniques, 


Bil. 

64-205 Les entrepreneurs d’installations électriques, 
Bil. 

64-206 Les entrepreneurs de grande route, chemin, rue 
et pont, Bil. 


64-207 L’industrie des entreprises générales en 
construction non-domiciliaire, Bil. 

64-208 L’industrie des entreprises générales en 
construction domiciliaire, Bil. 

64-209 L’industrie des entrepreneurs en gros travaux 
de génie, Bil. 

64-210 L’industrie des entrepreneurs en métiers 
spécialisés, Bil. 


Mensuel 


64-001 Permis de bAtir, Bil. 
64-002 Logements mis en chantier et parachevés, Bil. 
(Auparavant, Construction domiciliaire neuve) 


Bil. — Bilingue 


Outre les publications ci-dessus énumérées, 
Statistique Canada publie une grande variété de rapports 
statistiques sur le Canada tant dans le domaine 
économique que social. On peut se procurer gratuitement 
un catalogue complet des publications courantes a 
Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 
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~ Canada 


Catalogue 64-208 Annual Catalogue 64-208 Annuel 


The residential L’industrie des 
general building entreprises generales 
contracting en construction 
industry domiciliaire 

1980 1980 


vy Statictics Canada Statistique Canada 


Data in Many Forms... 


Statistics Canada disseminates data in a variety of 
forms. In addition to publications, both standard and 
special tabulations are offered on computer print-outs, 
microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps 
and other geographic reference materials are available 
for some types of data. Direct access to aggregated 
information is possible through CANSIM, Statistics 
Canada’s machine-readable data base and retrieval 
system. 


How to Obtain More Information 


Inquiries about this publication and related statistics 
or services should be directed to: 


Construction Census Section, 
Construction Division, 


Statistics Canada, Ottawa, KIA OT6 (Telephone: 
995-8423) or to the Statistics Canada reference cen- 
tre in: 


St. John’s (772-4073) Winnipeg (949-4020) 
Halifax (426-5331) Regina (359-5405) 
Montreal (283-5725) Edmonton (420-3027) 
Ottawa (992-4734) Vancouver (666-3691) 
Toronto (966-6586) 


Toll free access is provided in all provinces and terri- 
tories, for users who reside outside the local dialing 
area of any of the regional reference centres. 


Newfoundland and Labrador Zenith 0-7037 


Nova Scotia, New Brunswick 
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Introduction 


The residential general building contracting industry, 
covered in this publication, consists of all business estab- 
lishments specializing in the construction of residential 
buildings. Data provided deal with total outputs of these 
operations, the major proportion of which is residential 
construction. Minor portions of output include other 
construction such as non-residential building or heavy 
engineering. The construction output distribution of the 
industry is represented in Figure I. 


Figure | 


Introduction 


La présente publication porte sur l’industrie des entreprises 
générales en construction domiciliaire, dont l’univers englobe tous 
les établissements spécialisés dans la construction d’immeubles 
résidentiels. Les chiffres présentés ont trait a la valeur globale des 
opérations, dont la plus grande partie sont liées 4 la construction 
résidentielle. Une certaine partie des opérations concernent 
d’autres travaux de construction tels que la construction non 
résidentielle et les gros travaux de génie. La figure I donne la 
répartition de la valeur des travaux en cause. 


Distribution of Construction Output by Types of Construction, 1980 
Distribution de la valeur des travaux de construction par genre de construction, 1980 
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In addition to construction revenue, the total operating 
revenue of the industry includes revenues from other 
activities such as project management, rentals and sales 
of materials (e.g., item 23, Table 1). The residential 
building activity of the present industry does not by any 
means represent all residential building produced in the 
country. Substantial portions are produced by: other 


Outre les recettes de la construction, l’ensemble des recettes 
d’exploitation comprend celles qui ont trait notamment 4a la 
gestion de chantier, a la location et a la vente de matériaux (item 
23 du tableau 1, par ex.). La construction résidentielle réalisée 
par les entreprises du secteur considéré est loin d’englober 
l’ensemble des travaux résidentiels exécutés au pays. Une partie 
importante est faite par: d’autres éléments de l'industrie de la 


segments of the construction industry, such as non- 
residential builders and prime trade contractors, owner 
builders who retain possession for rental purposes and for 
that reason are classified to the real estate rental industry 
and other industries who do some construction for own 
account or on contract, but whose major revenue derives 
from other activities, such as manufacturing and utilities. 
Total residential activity estimates, as well as total other 
construction are provided in the Statistics Canada publi- 
cation Construction in Canada, Catalogue 64-201. Data 
from this annual are provided in Text Tables I to IV of 
the present publication. Figure II presents a breakdown 
of the total construction program for 1980. 


Figure Il 


construction tels que les entrepreneurs en construction non 
résidentielle et les sous-traitants; de propriétaires-constructeurs 
qui conservent leur immeuble afin de le louer et qui sont donc 
classés dans l'industrie de la location immobiliére; et d’autres 
entreprises qui réalisent des travaux de construction a contrat ou 
pour leur propre compte, mais dont la majeure partie des recettes 
proviennent d’autres activités, comme la fabrication et les services 
publics. Les estimations relatives a l'ensemble des travaux rési- 
dentiels et a l'ensemble des autres travaux de construction 
figurent dans la publication de Statistique Canada intitulée La 
construction au Canada, n° 64-201 au catalogue. C’est de cette 
publication annuelle que sont tirés les tableaux explicatifs I a IV 
du présent bulletin. La figure II précise la répartition du program- 
me global de construction pour 1980. 


Construction Work by Type of Structure, Canada, 1980 
Travaux de construction selon le genre de construction, Canada, 1980 


Legend — Légende 


Engineering construction 
Travaux de genie 


Se Residential buildings 
Habitations 


Commercial buildings 
Batiments commerciaux 


_g. Institutional buildings 
Edifices institutionnels 


ne Industrial buildings 
Batiments industriels 


Other buildings 
Autres batiments 


vi 


It can be seen that residential construction with 28.7% 
commands close to a third of all construction performed 
in Canada. In dollar volume terms this represents $13,- 
872 million, which is substantially more than the $4,287 
million volume estimate for residential construction in 
this publication (Table 1, items 12 to 15). Percentage 
contributions to the difference are estimated to be as 
follows: 


other construction industry 16%, real estate industry 45% 
and other industries 39%. 


By provinces, the proportion of residential building 


done by the residential building industry is represented in 
Figure III. 


Figure III 


Le lecteur constatera que la construction résidentielle inter- 
vient pour prés du tiers (28.7%) de tous les travaux de construc- 
tion exécutés au Canada. En valeur, elle se chiffre a $13,872 
millions, ce qui dépasse de loin l’estimation de $4,287 millions 
donnée dans le présent bulletin pour la construction résidentielle 
(items 12 a 15 du tableau 1). L’écart est di a trois types 
d’industrie, dans les proportions (estimatives) suivantes: 


autres industries de la construction (sauf le secteur résidentiel) 
16%, secteur immobilier 45% et autres secteurs 39%. 


La figure III donne, par province, la proportion de la construc- 
tion résidentielle réalisée par l’industrie du batiment (secteur 
résidentiel). 


Output of the Residential Construction Industry as a Percent 
of Provincial Residential Construction Put in Place, 1980 


Pourcentages provinciaux de la construction domiciliaire comparativement 
aux données de l’industrie en construction domiciliaire pour l’année, 1980 
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A detailed reconciliation between construction indus- 
try output and construction activity is available from the 
Construction Division of Statistics Canada. 


General Review 


Users of the data are cautioned that Tables 1, 2 and 3 
report operating statistics in the sense that revenue and 
costs are adjusted for change in work in progress to 
represent value of construction put in place. The financial 
statistics in Tables 4 and 5 are based on income statement 
and balance sheet information as reported. Revenues are 
not adjusted and do not represent work put in place due 
to the fact that not all billings are recognized as revenue 
within the current year. 


Census results for 1980 indicate that the residential 
general building contracting industry performed $4,556 
million worth of construction and an additional $544 
million worth of other activities, amounting to a total 
gross revenue of $5,100 million. Included in this amount 
is a volume of $1,910 million of work sub-contracted out 
to trade contractors, leaving a volume of work done by 
own labour force of $3,190 million, with a wage content 
of $305 million. 


By far the larger proportion of the industry output 
consists of single detached housing. Among the three 
major structure types (single, double, apartment) this 
group commands 73%, with the multis accounting for the 
balance of 27%. For the other producers, mainly the real 
estate industry, the picture is the reverse, with multis at 
80% and singles 20%. 


Consequently the market share of the residential con- 
struction industry is 62% in the singles market and 13% 
in multis and other. Thus, the industry specializes in 
single housing, which market was slightly smaller than 
the total market for multis and other in 1980. 


Table 1 provides industry characteristics by province 
and by size groups. The data by size group can be used for 
performance appraisal by firms in the industry and form 
a basis for economic analysis regarding concentration and 
scale of plant. 


The largest 43 firms produce 41% of total output, the 
largest 256 produce 59% and the largest 593 produce 
69%. With a 100 firm concentration ratio probably 
running at around 48% the industry compares favourably 
in terms of competitiveness with other industries, such as 
manufacturing. Consideration of profit to revenue and 
profit to assets ratios at the total Canada level (as in 


On peut obtenir un rapprochement plus détaille de l’industrie 
du batiment et de l’activité de la construction auprés de la 
Division de la construction de Statistique Canada. 


Revue general 


Les utilisateurs sont priés de noter que les tableaux 1, 2 et 3 
présentent la statistique de l’exploitation en ce sens que les 
recettes et les coiits tiennent compte des travaux en cours afin de 
traduire la valeur des travaux exécutés. Par contre, les statisti- 
ques financiéres des tableaux 4 et 5 sont fondées sur les chiffres 
tirés tels quels de l’état des résultats et du bilan. Les recettes ne 
sont pas rajustées; elles ne sont pas liées aux travaux exécutés, car 
les comptes-clients ne sont pas tous considérés comme des recettes 
de l’année en cours. 


D’aprés le recensement de 1980, l'industrie des entreprises 
générales en construction domiciliaire ont exécuté des travaux de 
construction d’une valeur de $4,556 millions; les autres recettes se 
sont chiffrées 4 $544 millions, ce qui donne des recettes brutes de 
$5,100 millions. De ce chiffre, $1,910 millions ont ete consacrés 
4 la sous-traitance; par conséquent, les entreprises ont exécuté 
elles-mémes des travaux d’une valeur de $3,190 millions, dont 
$305 millions sont imputables aux coiits de main-d’oeuvre. 


Les maisons individuelles constituent de loin l’élément le plus 
important du secteur résidentiel. En effet, elles interviennent pour 
73% des trois principaux types de logements (maisons individuel- 
les, maisons doubles et appartements), les logements multiples 
comptant pour 27%. La situation inverse prévaut dans les autres 
secteurs, en particulier le secteur immobilier; les logements 
multiples représentent 80% et les maisons individuelles, 20% des 
programmes de construction. 


Par conséquent, la part du marché de Vindustrie du batiment 
(secteur résidentiel) atteint 62% pour les maisons individuelles et 
13% pour les logements multiples et autres. Ainsi, l’industrie se 
spécialise dans les maisons individuelles, dont le marché était un 
peu plus petit que celui du marché total pour logements multiples 
et autres en 1980. 


Le tableau 1 présente les caractéristiques de Pindustrie par 
province et par tranche de taille. Les données selon la tranche de 
taille peuvent servir 4 évaluer le rendement des entreprises 
appartenant a l'industrie et 4 analyser la concentration et l’éten- 
due des opérations. 


Les 43 plus grandes entreprises réalisent 41% de l'ensemble des 
travaux, les 256 plus grandes en exécutent 59% et les 593 plus 
importantes, 69%. Le coefficient de concentration des 100 princi- 
pales entreprises s’établit probablement a environ 48%; aussi 
l’industrie est-elle aussi concurrentielle que d’autres, dont celle de 
la fabrication. Suivant le rapport des bénéfices aux recettes et 
celui des bénéfices a l’avoir au niveau national (tableau 5), 


Vili 


Table 5) would indicate a plant size of between three- l’étendue optimale des opérations dans cette industrie varie entre 
quarters and one million dollars to have an optimum scale trois quarts de million et un million de dollars. 
in this industry. 


Variation in aggregate profit levels among provinces is La figure IV présente la variation de l’ensemble des bénéfices 
depicted in Figure IV. selon la province. 
Figure IV 


Level of Profit and Loss Relative to Total Operating Revenue, Canada and Provinces, 1980 
Niveaux des bénéfices et pertes relatifs au revenu total d’exploitation, Canada et provinces, 1980 
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Productivity over the size groups does not vary signifi- 
cantly. This, together with the large number of operators, 
indicates the absence of major returns to scale; expansion 
of output is to a large extent obtained by an increase in 
the number of firms. Machinery and equipment pur- 
chases may not give a clear picture of substitution of 
capital investment for labour due to a high incidence of 
equipment rental. It should be noted that size groups are 
based on current dollars. This causes an artificial 
movement toward the larger size groups over time. 


Table 2 groups establishments by their specialization 
in either new or repair construction. Although relatively 
few firms specialize in repair construction the inputs give 
an interesting profile on this type of work. Repair firms 
have a relatively higher labour content and subcontract 
out relatively less. In coverage terms, specialization in 
repair is not very strong. Repair firms only do 50% of all 
repair work done by this industry. 


In Table 3 firms are grouped by percentage ranges of 
specialization in construction types. The specialization in 
this case is expressed as the percentage of major type of 
construction to total construction performed. Special- 
ization over time, by individual firms may not be very 
consistent, but, again, the interest of the table lies in the 
characteristics of the higher specialization ranges. The 
largest group consists of contractors specializing in the 
construction of single detached houses. In average volume 
terms this group is the smallest. Firms specializing in 
apartment building construction have a higher average 
size and subcontract content due to the nature of projects 
undertaken. 


Tables 4 and 5 present financial characteristics based 
ona sample of firms reporting both income statement and 
balance sheet information. While only some of the more 
commonly used financial ratios are listed in Table 5, the 
basic data for deriving additional ratios are available 
from Table 4. It may be pointed out that the profit to 
revenue ratio is based on gross revenue whereas for some 
analyses a net revenue basis (revenue minus sub- 
contracts) is more relevant. Profit to assets ratios for the 
industry may seem relatively high because of low invento- 
ries, low investment in plant and leasing. Similarly, 
equity ratios may be inflated and show variations over 
time due to financing through credit and carry over of 
deficits. 


Further Information 


The data presented in this publication represents only 
a selected portion of total 1980 statistical information 
available on the residential general building contracting 
industry. Additional breakdowns, statistics and defini- 
tions are available on request to users subject to the 
conditions of the Statistics Act. Please contact the Con- 
struction Division of Statistics Canada. 


La productivité ne varie pas beaucoup d’une tranche de taille 
4 autre, et le nombre d’exploitants est élevé: il n’existe aucun 
rendement d’échelle sensible. L’accroissement de la production 
dépend, dans une large mesure, de augmentation du nombre 
d’entreprises. Les achats de machines et d’équipement ne donnent 
peut-étre pas une bonne idée de la mesure dans laquelle les 
immobilisations remplacent la main-d’oeuvre, car la location de 
machines et d’équipement est monnaie courante. Il convient de 
noter que les tranches de taille sont établies en dollars courants, 
ce qui provoque a la longue un déplacement artificiel vers les 
tranches supérieures. 


Le tableau 2 regroupe les établissements selon qu’ils se spéciali- 
sent dans la construction neuve ou dans les réparations. Bien 
qu’un nombre assez restreint d’entreprises se spécialisent dans les 
réparations, les entrées tracent un profil intéressant de ce type de 
travaux. Les entreprises de réparation ont davantage recours ala 
main-d’oeuvre, tandis que la sous-traitance leur est relativement 
peu importante. La spécialisation dans les réparations représente 
une petite partie du champ d’observation: les entreprises de 
réparation n’exécutent que 50% de tous les travaux de réparation 
du secteur résidentiel. 


Au tableau 3, les entreprises sont regroupées selon le degré de 
spécialisation par genre de construction. Aux fins du tableau, la 
spécialisation est exprimée sous forme de pourcentage du genre 
principal de construction par rapport a l'ensemble des travaux 
exécutés. Une entreprise donnée peut changer sa spécialisation 
avec le temps, mais l’intérét du tableau provient des caractéristi- 
ques des proportions supérieures de spécialisation. Le groupe le 
plus nombreux réunit les entrepreneurs spécialisés dans la cons- 
truction de maisons individuelles; il s’agit par contre du groupe le 
moins important sur le plan du volume moyen. Les entreprises 
spécialisées dans la construction d’appartements ont, a cause de 
la nature des travaux 4 exécuter, une taille moyenne plus forte et 
elles font davantage appel a la sous-traitance. 


Les tableaux 4 et 5 présentent des caractéristiques financiéres 
établies a partir des données déclarées par un échantillon d’entre- 
prises sur leur bilan et sur leur état des résultats. Bien que le 
tableau 5 ne donne que les ratios financiers les plus utilisés, les 
données essentielles au calcul de ratios supplémentaires figurent 
au tableau 4. I] convient de noter que le rapport des bénéfices aux 
recettes est fondé sur les recettes brutes, tandis que les recettes 
nettes (les recettes moins la valeur de la sous-traitance) convien- 
nent mieux a certaines analyses. Le rapport des bénéfices a l’avoir 
peut sembler relativement élevé pour l’ensemble de l’industrie a 
cause du faible niveau des stocks, des immobilisations et de la 
location. Par ailleurs, le rapport de l’avoir net peut étre gonfle et 
évoluer dans le temps en raison du recours au crédit et du rapport 
des déficits. 


Renseignements supplementaires 


Les données de la présente publication ne représentent qu’une 
partie de l'ensemble des statistiques de 1980 sur Vindustrie des 
entreprises générales en construction domiciliaire. Dans les 
limites permises par la Loi sur la statistique, les utilisateurs 
peuvent obtenir sur demande des ventilations, des statistiques et 
des définitions supplémentaires. Ils sont priés de communiquer 
avec la Division de la construction de Statistique Canada. 


Definitions 


Size groups (Tables 1, 4 and 5) are based on gross 
operating revenue. Publications before 1975 had size 
groups based on gross revenue minus subcontracts. See 
also footnote 6 at end of publication. 


New construction (Table 2) is defined to include all 
contracts for new work put in place. This includes addi- 
tions, alterations, conversions and major renovations 
where either a structural change takes place or the life of 
an existing asset is extended beyond its normal life 
expectancy. All other work is defined as repair construc- 
tion. This is generally construction necessitated by dam- 
age or deterioration and includes minor renovations and 
alterations made to maintain the operating efficiency of 
existing structures, other than maintenance type work. 


Types of construction (Table 3) are defined as 
follows: 


Single detached. This type is commonly called a “single 
house”. It contains only one dwelling unit which is 
completely separated on all sides from any other dwelling 
or structure. Included in this category are other residen- 
tial structures, consisting mainly of summer cottages, 
cabins, shacks and conversions. 


Double. This category includes dwelling units separated 
by a common wall extending from ground to roof. Single 
attached dwellings in structures consisting of only two 
dwelling units and structures originally designed, or 
structurally converted, to provide two dwelling units, one 
above the other and adjoining no other structure are 
classified as double. 


Row housing. All other single attached dwellings in rows 
of three or more are classified as row housing. 


Apartment building. Includes all dwellings of the apart- 
ment, flat-type other than the duplex-type mentioned 
above. 


This category includes: 


double-duplex, 

triplex, 

row-duplexes, 

apartments as commonly known, 

dwellings over, or at the back of a store or other non- 
residential structure. 


For purposes of the survey, the classification of build- 
ings is based on their ultimate use. For example a govern- 
ment office building is classified into the commercial 
category. 


Methodology 


In censuses prior to 1975, data were collected by direct 
survey questionnaire and made available at the reported 
level only. No estimate was made for non-response or for 
firms not included in the census. It was known, however, 
that the majority of missing firms were small and that the 


Définitions 


Les tranches de taille (tableaux 1, 4 et 5) sont établies 4 partir 
des recettes brutes d’exploitation. Avant 1975, elles l’étaient a 
partir des recettes brutes moins la valeur de la sous-traitance. 
Voir aussi la note 6 a la fin de la publication. 


La construction neuve (tableau 2) englobe tous les contrats 
visant l’exécution de nouveaux travaux. Cela comprend les 
additions, les modifications, les transformations et les renovations 
importantes, qu’il s’agisse de changer la structure d’un immeuble 
ou de prolonger la vie d’un bien au-dela de sa durée de vie 
normale. Tous les autres travaux sont considérés comme des 
réparations. Celles-ci consistent habituellement en des travaux 
nécessités par l’endommagement ou la détérioration et elles 
englobent les rénovations et modifications mineures (autres que 
les travaux d’entretien) effectuées afin de maintenir l’efficacité 
opérationnelle de structures existantes. 


Voici la définition des divers genres de construction 
(tableau3): 


Maison individuelle. Ce type de logement est communément 
appelé “maison unifamiliale’’. I] ne contient qu’un logement 
completement isolé, de tous cétés, d’un autre logement ou cons- 
truction. Cette catégorie englobe d’autres structures résidentiel- 
les, dont les chalets, cabines, huttes et logements transformés. 


Maison double. Cette catégorie comprend les logements séparés 
par un mur mitoyen s’élevant du sol au toit. Sont classés comme 
maisons doubles les logements simples jumelés faisant partie de 
structures ne comptant que deux logements et les structures 
construites ou transformées de fagon 4 donner deux logements 
situés l'un au-dessus de l’autre sans autre construction 
attenante. 


Maisons en rangée. Tous les autres logements simples réunis en 
rangée de trois logements ou plus sont classés comme maisons en 
rangée. 


Appartements. Cette catégorie comprend tous les logements du 
genre appartement ou plain-pied qui ne sont pas de la catégorie 
des duplex susmentionnés. 


Autrement dit, elle englobe: 


les duplex jumelés, 

les triplex, 

les duplex en rangée, 

les maisons d’appartements au sens courant du terme, 

les logements situés au-dessus ou a l’arriére d’un magasin ou 
dune autre construction non résidentielle. 


Aux fins de Venquéte, la classification des immeubles est 
fonction de leur usage ultime. A titre d’exemple, un immeuble a 
bureaux occupé par une administration publique est classé dans 
la catégorie des batiments commerciaux. 


Methodologie 


Lors des recensements antérieurs 4 1975, les données ont été 
recueillies par voie de questionnaire direct et seuls les résultats 
des déclarations ont été rendus disponibles. Autrement dit, 
aucune estimation n’a été faite pour tenir compte des non- 
répondants et des entreprises non recensées. Or, on savait que la 
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coverage in terms of dollar volume ranged from 85% to 
90% for most of the various sub-industry groups. For 
census cycles beginning 1975, a blend of direct survey and 
random sampling methods is used to provide universe 
estimates. 


For 1980, construction firms were separated by total 
operating revenue into two groups: those with more than 
$500,000 annual revenue and those with annual revenue 
in the range of $10,000 to $500,000. The larger firms 
received the census long form, of which a copy is provided 
at the end of this publication. The smaller firms were 
stratified by sub-industry group, size range and province, 
from which a sample was selected for the collection of 
financial and non-financial data. The sampling rates 
varied between 10% and 50% for firms with less than 
$50,000 annual revenue. Financial Data were collected 
for all firms with between $375,000 and $500,000 total 
operating revenue. The financial information was ob- 
tained from administrative records provided by Revenue 
Canada. Non-financial data (i.e., operating characteris- 
tics and labour data) were collected for a sub sample of 
this group, numbering approximately 7,000 contractors, 
by means of an abbreviated survey form. The sample 
results were inflated to the universe level using the weight 
associated with each record in the sample. The weight for 
a record was calculated as the inverse of its probability of 
inclusion in the sample (sampling rate). The large and 
small firm results were then merged and tabulated to 
produce the tables contained in this publication. 


During 1981 and 1982, a comprehensive review was 
undertaken of sampling procedures, data qualities and 
methodologies employed in the generation of the Census 
of the Construction Industry small firm universe. As a 
result of this review, improvements were made possible. 
Statistical users familiar with previous year issues of this 
publication will note that the 1980 data show significant 
increases in population and activity level, attributable to 
these improvements. Following further quantification of 
coverage porblems, revised data series for earlier years 
will be produced. 


plupart des entreprises manquantes étaient petites et que les 
entreprises prises en compte intervenaient pour 85% a 90% du 
volume monétaire dans la plupart des divers sous-groupes de 
Vindustrie. A partir du recensement de 1975, on a utilisé a la fois 
l’enquéte directe et l’échantillonnage aléatoire, afin d’obtenir des 
estimations pour l’ensemble de l’univers. 


Pour le recensement de 1980, les entreprises de construction 
ont été réparties en deux groupes, selon que leurs recettes 
d’exploitation dépassaient $500,000 par an ou qu’elles s’établis- 
saient entre $10,000 et $500,000. Les grandes entreprises ont 
recu le questionnaire détaillé, dont un spécimen se trouve a la fin 
du présent bulletin. Les petites entreprises ont été stratifiées selon 
le groupe d’activité économique, la taille et la province; dans 
chaque strate, un échantillon a été tiré en vue de la collecte des 
données financiéres et autres. Parmi les entreprises dont les 
recettes annuelles n’atteignent pas $50,000, la fraction de sonda- 
ge va de 10% a 50%. Des données financiéres ont été obtenues 
pour toutes les entreprises dont le revenu brut d’exploitation 
s’échelonnait entre $375,000 et $500,000. Les renseignements 
financiers proviennent des dossiers administratifs de Revenu 
Canada. Afin de recueillir les données non financiéres (c’est- 
a-dire les caractéristiques d’exploitation et les données sur la 
main-d’oeuvre), on a fait parvenir un questionnaire abrégé a un 
sous-échantillon de ce groupe comptant a peut prés 7,000 entre- 
preneurs. Les chiffres de l’échantillon ont ensuite été gonflés au 
niveau de l’univers a l’aide de la pondération liée 4 chaque dossier 
de l’échantillon. La pondération d’un dossier correspond a l’inver- 
se de sa probabilité d’inclusion dans |’échantillon (fraction de 
sondage). Enfin, les résultats obtenus pour ies grandes et petites 
entreprises ont été regroupés et totalisés pour donner les tableaux 
reproduits dans le présent bulletin. 


Au cours de 1981 et 1982, nous avons entrepris une révision 
compléte de nos procédures d’échantillonnage, de la qualité des 
données et des méthodes utilisées pour recenser l’univers des 
petites entreprises de l’industrie de la construction. Cette révision 
nous a permis d’y apporter certaines améliorations. Les utilisa- 
teurs qui connaissent bien les numéros antérieurs de cette publi- 
cation remarqueront que les données de 1980 indiquent une 
augmentation substantielle du nombre d’entreprises et de leurs 
niveaux d’activité que est attribuable a ces améliorations. Nous 
serons en mesure de produire des séries révisées pour les années 
antérieures aprés avoir mieux pallié aux problémes de 
couverture. 
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TEXT TABLE I. Total Value of Construction Work Performed — 
1978-1982(1,2) 


TABLEAU EXPLICATIF I. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Entrepreneurs et autres, 
neuye et les reparations, 1978-1982(1,2) 


Year 


Année 


1978 
1979 
1980 
1981 
1982 


26,739 
30,045 
31,195 
37,041 
40,369 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques. 


TEXT TABLE II. Total Value of Construction Work Performed — Current and Constant Dollars by New and Repair, 
1973-1982(2,18) 


Contract construction 


Travaux a forfait 


Repair 


Réparations 


4,073 
4,676 
5,026 
5,663 
6,309 


30,812 
34,721 
36,221 
42,704 
46,678 


Repair 


Réparations 


Other construction 


Autres travaux 


Contractors and Others by New and Repair, 


Total 


millions of dollars - millions de dollars 


5,171 
5,802 
8,958 
10,759 
12,991 


2,207 
2,500 
3,148 
3,494 
3,889 


7,378 
8,302 
12,106 
14,253 
16,880 


selon la construction 


Total construction 


Total, travaux de construction 


31,910 
35,847 
40,153 
47,800 
53,360 


TABLEAU EXPLICATIF II. Valeur globale des travaux de construction exécutés — Dollars courants et dollars constants, 


Year 


Année 


1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 


selon la construction neuve et les réparations, 1973-1982(2,18) 


New 


Neuve 


Current 
dollars 


Dollars 
courants 


16,954 
20,772 
24,056 
28,145 
30,130 
31,910 
35,847 
40,153 
47,800 
53,360 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
Voir note(s) 4 la fin des tableaux statistiques. 


Constant 

1971 
dollars 
Dollars 


constants 
1971 


14,528 
14,976 
15,470 
16,363 
16,078 
15,821 
16,220 
16,949 
18,017 


Current 
dollars 


Dollars 
courants 


Repair 


Réparations 


dollars 


Constant 


1971 


Dollars 
constants 


1971 


Current 
dollars 


Dollars 
courants 


Total 


millions of dollars — millions de dollars 


3,220 
3,921 
4,320 
4,986 
5,673 
6,280 
7,176 
8,174 
9,157 
10,198 


Xill 


2,766 
2,883 
2,848 
2,980 
3,120 
3,215 
3,275 
3,376 
3,393 


20,174 
24,693 
28,376 
33,131 
35,803 
38,190 
43,023 
48,327 
56,957 
63,558 


Constant 
dollars 


Dollars 
constants 


1971 


1971 


17,294 
17,859 
18,318 
19,343 
19,198 
19,036 
19,495 
20,325 
21,410 


Repair 


Réparations 


6,280 
7,176 
8,174 
9,157 
10,198 


Total construction as 
percentage of Gross 
National Expenditure 


Valeur totale de la 


Total 


38,190 
43,023 
48,327 
56,957 
63,558 


construction en pourcentage 
de la dépense nationale brute 


Current Constant 
dollars 1971 
dollars 

Dollars Dollars 
courants constants 
1971 

16.3 16.0 
16.7 16.0 
17.2 16.2 
1733: 16.2 
a 15.8 
16.6 15.1 
16.4 15.0 
16.7 15.6 
17.3 16.0 


TEXT TABLE III. Total Value of Construction Work Performed - New and Repair by Type of Structure, Canada, 
1979-1982(1,2,4,5,16) 


Type of structure 


Total construction 


nw 


Total building construction 


Residential(3) 


Single detached 


Semi-detached including duplexes 
Apartments including row housing 


Other residential construction(15) 


Industrial 


Factories, plants, workshops, food canneries, smelters 


10 | Mine and mine mill buildings 

11 | Railway stations, roadway buildings 

12 | Railway shops, engine houses, water and fuel stations 

13 | Commercial 

14 | Warehouses, storehouses, refrigerated storage, etc. 

15 | Grain elevators 

16 | Hotels, clubs, restaurants, cafeterias, tourist cabins 

17 | Office buildings 

18 | Stores, retail and wholesale 

19 | Garages and service stations 

20 | Theatres, arenas, amusement and recreational buildings 

21 | Laundries and dry cleaning establishments 

22 | Institutional 

23 | Schools and other educational buildings 

24 | Churches and other religious buildings 

25 | Hospitals, sanatoria, clinics, first-aid stations, etc. 

26 | Other institutional buildings 

27 | Other building construction 

28 | Farm buildings (excluding dwellings) 

29 | Broadcasting, radio and television, relay and booster stations, 
telephone exchanges 

30 | Aircraft hangars 

31 | Passenger terminals, bus, boat, air and other 

32 | Armouries, barracks, drill halls, etc. 

33 | Bunkhouses, dormitories, camp cookeries, bush depots 
and camps 

34 | Laboratories 

35 | Other building construction(5) 

36 | Total engineering construction 


See footnote(s) at end of statistical tables. 


35,846,767 


20,223,063 


11,617,566 
5,533,212 
629,589 
2,394,921 
3,059,844 


1,522,293 
1,322,395 
136,511 
33,032 
30,355 


4,411,845 
520,540 
46,593 
340,106 
1,768,035 
1,210,806 
151,448 
367,890 
6,427 


1,532,053 
758,055 
60,363 
453,024 
260,611 


1,139,306 
539,661 
147,689 


22,589 
47,407 
15,405 
18,625 


43,690 


304,240 


15,623,704 


XiV 


Repair 


Réparations 


thousands of dollars 


7,176,099 


4,482,844 


2,649,237 


2,649,237 


$45,778 
451,660 
39,467 
33,664 
20,987 


661,699 
81,480 
14,982 
76,905 

220,978 

158,953 
75,159 
30,917 

2,325 


299,210 
150,424 
18,043 
90,531 
40,212 


326,920 
209,002 
32,306 


10,032 
12,447 
12,072 
14,001 


6,431 
30,629 


2,693,255 


43,022,866 


24,705,907 


14,266,803 
5,533,212 
629,589 
2,394,921 
5,709,081 


2,068,071 
1,774,055 
175,978 
66,696 
51,342 


5,073,544 
602,020 
61,575 
417,011 
1,989,013 
1,369,759 
226,607 
398,807 
8,752 


1,831,263 
908,479 
78,406 
543,555 
300,823 


1,466,226 
748,663 
179,995 


32,621 
59,854 
27,477 
32,626 


50,121 
334,869 


18,316,959 


— milliers de dollars 


40,152,472 


21,568,281 


11,009,555 
5,016,267 
568,739 
2,431,849 
2,992,700 


2,279,943 
1,935,816 
289,578 
16,207 
38,342 


5,178,499 
554,356 
50,237 
393,190 
2,335,025 
1,274,311 
144,530 
423,980 
2,870 


1,834,262 
787,962 
94,881 
672,974 
278,445 


1,266,022 
699,554 
174,784 


44,401 
77,304 

9,143 
42,601 


46,783 
171,452 


18,584,191 


1980 


Repair 


Réparations 


8,174,334 


4,971,834 


2,862,453 


2,862,453 


724,919 
564,145 
98,211 
37,871 
24,692 


733,740 
99,095 
18,227 
81,409 

275,188 

135,394 
85,659 
37,079 

1,689 


322,598 
154,455 
22,282 
103,891 
41,970 


328,124 
187,860 
32,288 


17,247 
10,348 
17,773 
20,082 


11,519 
31,007 


3,202,500 


Total 


48,326,806 


26,540,115 


13,872,008 
5,016,267 
568,739 
2,431,849 
5,855,153 


3,004,862 
2,499,961 
387,789 
54,078 
63,034 


5,912,239 
653,451 
68,464 
474,599 
2,610,213 
1,409,705 
230,189 
461,059 
4,559 


2,156,860 
942,417 
117,163 
776,865 
320,415 


1,594,146 
887,414 
207,072 


61,648 
87,652 
26,916 
62,683 


58,302 
202,459 


21,786,691 


TABLEAU EXPLICATIF III. Valeur globale des travaux de construction exécutés — 
genre de construction, Canada, 1979-1982(1,2,4,5,16) 


New 


Neuve 


47,800,384 


25,676,531 


13,139,502 
6,088,176 
607,756 
3,087,851 
3,355,719 


2,669,496 
2,253,132 
345,792 
34,749 
35,823 


6,327,265 
742,646 
60,692 
465,644 
2,881,562 
1,497,389 
211,271 
465,404 
2,657 


2,029,963 
860,761 
99,266 
735,803 
334,133 


1,510,305 
858,660 
188,906 


87,339 
72,476 
12,264 
33,269 


52,464 
204,927 


22,123,853 


1981 


Repair 


Réparations 


thousands of dollars — milliers de dollars 


9,156,908 


5,594,191 


3,220,357 


3,220,357 


755,822 
616,786 
66,851 
43,781 
28,404 


835,650 
103,931 
25,475 
84,021 
326,051 
142,211 
100,909 
50,731 
2,321 


420,412 
245,113 
19,788 
109,091 
46,420 


361,950 
209,238 
39,166 


16,401 
11,941 
19,836 
16,659 


12,504 
36,205 


3,562,717 


Total 


56,957,292 


31,270,722 


16,359,859 
6,088,176 
607,756 
3,087,851 
6,576,076 


3,425,318 
2,869,918 
412,643 
78,530 
64,227 


7,162,915 
846,577 
86,167 
549,665 
3,207,613 
1,639,600 
312,180 
516,135 
4,978 


2,450,375 
1,105,874 
119,054 
844,894 
380,553 


1,872,255 
1,067,898 
228,072 


103,740 
84,417 
32,100 
49,928 


64,968 
241,132 


25,686,570 


Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques. 


$3,359,691 


26,489,011 


12,818,742 
4,878,880 
651,114 
3,723,427 
3,565,321 


2,690,956 
2,178,484 
419,136 
46,527 
46,809 


7,029,500 
702,048 
89,772 
423,752 
3,465,657 
1,595,916 
250,828 
498,545 
2,982 


2,323,988 
908,660 
86,899 
938,566 
389,863 


1,625,825 
900,282 
198,641 


74,426 
113,827 
14,128 
45,706 


64,182 
214,633 


26,870,680 


Repair 


Réparations 


10,198,022 


6,150,374 


3,577,946 


3,577,946 


833,373 
684,952 
70,507 
47,309 
30,605 


914,954 
112,434 
21,393 
88,028 
370,991 
152,845 
112,366 
54,688 
2,209 


427,166 
233,061 
16,704 
124,801 
52,600 


396,935 
228,770 
44,251 


16,933 
14,176 
22,760 
18,307 


12,968 
38,770 


4,047,648 


XV 


Total 


63,557,713 


32,639,385 


16,396,688 
4,878,880 
651,114 
3,723,427 
7,143,267 


3,524,329 
2,863,436 
489,643 
93,836 
77,414 


7,944,454 
814,482 
111,165 
511,780 

3,836,648 

1,748,761 
363,194 
553,233 

5,191 


2,751,154 
1,141,721 
103,603 
1,063,367 
442,463 


2,022,760 
1,129,052 
242,892 


91,359 
128,003 
36,888 
64,013 


77,150 
253,403 


30,918,328 


Construction neuve et réparations selon le 


Genre de construction 


Total des travaux de construction 


Total de la construction de batiments 


Habitations(3) 


Simples détachées 


Semi-détachées et doubles 


Appartements et maisons en rangée 


Autre construction domiciliaire(15) 


Batiments industriels 


Fabriques, usines, ateliers, conserveries d’aliments et fonderies 


Mines (batiments et usines) 


Chemins de fer (gares et batiments de voies) 


Chemins de fer (ateliers, hangars a locomotives, postes 
d’eau et de combustible) 


Batiments commerciaux 


Entrepots, magasins, entrepots frigorifiques, etc. 


Silos & grain 


Hotels, clubs, restaurants, caféterias, cabines pour touristes 


Edifices 4 bureaux 


Magasins, vente de détail et de gros 


Garages et stations-service 


ThéAatres, cinémas, stades, établissements récréatifs 


Blanchisseries et établissements de nettoyage a sec 


Edifices institutionnels 


Ecoles et autres maisons d’enseignement 


Eglises et autres édifices religieux 


H6pitaux, sanatoriums, cliniques, postes de premiers soins, etc. 


Autres édifices institutionnels 


Autres batiments 


Batiments de ferme (a l’exception des logements) 


Postes de radiodiffusion et de télévision, stations de relais, 
préamplificateurs d’antenne, centrales téléphoniques 


Hangars pour aéronefs 


Gares routiéres, aérogares, gares maritimes, etc. 


Manéges militaires, casernes, salles d’exercice, etc. 


Maisons de bicherons, dortoirs, cuisines de chantiers et 
camps 


Laboratoires 


Autres batiments(5) 


Total des travaux de génie 


SI Fis (OU. he eo: 
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TEXT TABLE IV. Capital and Repair Expenditures - Summary by Sectors, Canada, 1980-1982(2,3,19,20) 


TABLEAU EXPLICATIF IV. Immobilisations et reparations — Sommaire par secteur, Canada, 1980-1982(2,3,19,20) 


Sector 


Secteur 


Agriculture and fishing — Agriculture et péche 


Forestry — Foréts 


Mining, quarrying and oil wells — Mines, carriéres 


et puits de pétrole 


Manufacturing — Fabrication 


Utilities — Services d’utilité publique 


Construction industry(19) — Industrie de la cons- 


truction(19) 


Housing — Logement 


Trade (wholesale and retail) - Commerce (gros 
et détail) 


Finance, insurance and real estate — Finances, assu- 


rances et affaires immobiliéres 


Commercial services — Services commerciaux 


Institutional services — Services institutionnels 


Government departments(18) — Ministeres gouverne- 


mentaux(18) 


Total 


See footnote(s) at end of statistical tables. 
Voir note(s) a la fin des tableaux statistiques, 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


1980 
1981 
1982 


Capital expenditures Repair expenditures 


Immobilisations Réparations 


Con- |Machinery Sub- Con- |Machinery Sub- Con- |Machinery 
struction and total | struction and total | struction _ and 
activity }equipment activity }equipment activity }equipment 


Travaux | Machines Total | Travaux | Machines Total | Travaux | Machines 
de cons- et partiel | de cons- et partiel | de cons- et 
truction | outillage truction | outillage truction | outillage 


millions of dollars — millions de dollars 


1,063.1 3,404.7 4,467.8 293.1 834.5 1,127.6 1,356.2 4,239.2 
1,308.0 3,421.6 4,729.6 319.6 1,056.8 1,376.4 1,627.6 4,478.4 
1,364.1 3,625.1 4,989.2 348.6 1,208.2 1,556.8 L723 4,833.3 
153.0 190.0 343.0 89.2 276.8 366.0 242.2 466.8 
126.7 170.2 296.9 75.9 263.9 339.8 202.6 434.1 
151.7 159.9 311.6 86.0 310.6 396.6 237.7 470.5 
6,908.6 1,535.1 8,443.7 797.4 1,474.4 2,208 7,706.0 3,009.5 
7,993.5 1,883.6 9,437.0 789.0 1,753.5 2,542.5 8,342.4 3,637.1 
9,228.1 2,226.1 11,454.2 888.7 1,878.0 2,766.7 10,116.8 4,104.1 
2,255.9 7,490.9 9,746.8 TAN 2 3,960.1 4,731.3 3,027.1 11,451.0 
2,839.7 9,591.9 12,431.6 829.1 4,122.7 4,951.8 3,668.8 13,714.6 
3,122.8 10,737.4 13,860.2 950.8 4,711.2 5,662.0 4,073.6 15,448.6 
6,716.5 6,046.5 12,763.0 1,267.5 3,171.0 4,438.5 7,984.0 9,217.5 
8,835.2 7,474.2 16,309.4 1,445.6 3,583.1 5,028.7 10,280.8 11,057.3 
11,181.0 8,040.3 19,221.3 1,624.0 4,187.7 5,811.7 12,805.0 12,228.0 
177.0 931.2 1,108.2 24.5 711.5 736.0 201.5 1,642.7 
206.3 1,083.9 1,290.2 28.7 828.0 856.7 235.0 iS) lee) 
234.0 1,230.2 1,464.2 32.5 939.8 972.3 266.5 2,170.0 
11,013.6 - 11,013.6 2,862.4 - 2,862.4 13,876.0 - 
13,139.6 - 13,139.6 3,220.3 - 3,220.3 16,359.9 - 
12,818.7 - 12,818.7 3,577.9 - 3,577.9 16,396.6 - 
543.6 1,185.1 1,728.7 171.2 237.8 409.0 714.8 1,422.9 
560.3 1,429.7 1,990.0 181.4 255.2 436.6 741.7 1,684.9 
602.3 1,323.9 1,926.2 195.4 268.3 463.7 297.7 1,592.2 
3,215.8 410.4 3,626.2 229.7 100.9 330.6 3,445.5 511.3 
4,087.9 485.5 4,573.4 248.5 95.7 344.2 4,336.4 581.2 
4,512.1 560.7 5,072.8 272.6 106.1 378.7 4,784.7 666.8 
670.9 3,483.6 4,154.5 112.3 369.9 482.2 783.2 3,853.5 
766.8 3,544.6 4,311.4 119.7 436.3 556.0 886.5 3,980.9 
732.2 4,101.5 4,833.7 124.7 501.2 625.9 856.9 4,602.7 
1,625.1 506.3 2,131.4 293.4 126.1 419.5 1,918.5 632.4 
1,781.2 580.3 2,361.5 386.5 129.4 515.9 2,167.7 709.7 
2,007.1 629.6 2,636.7 385.1 138.2 523.3 2,392.2 767.8 
5,813.8 852.5 6,666.3 1,262.9 280.3 1,543.2 7,076.7 1,132.8 
6,594.9 1,046.9 7,641.8 1,510.3 264.5 1,774.8 8,105.2 1,311.4 
7,405.7 1,177.5 8,583.2 1,709.1 313.5 2,022.6 9,114.8 1,491.0 
40,156.9 26,036.3 66,193.2 8,174.8 11,543,3 19,718.1 48,331.7 37,579.6 
47,800.0 30,712.4 78,512.4 9,154.6 12,789.1 21,943.7 56,954.6 43,501.5 
53,359.8 33,812.2 87,172.0 10,195.4 14,562.8 24,758.2 63,555.2 48,375.0 


Xvi 


Capital and repair expenditures 


Immobilisations et réparations 


Total 


10,715.5 
11,979.5 
14,220.9 


14,478.1 
17,383.4 
19,522.2 


17,201.5 
21,338.1 
25,033.0 


13,876.0 
16,359.9 
16,396.6 


85,911.3 
100,456.1 
111,930.2 


Statistical Tables Tableaux statistiques 


No. 


Ee) 


20 


43 
44 


45 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Item 


Establishment classification 


Total establishments ciieieiciaisisiie eroleroleseleleiefeoluic/sle’uls aiels(e!uivisle le pinver 


Classified by legal entity: 


Sole proprieborships ccc... sirens ower new en cea ners 
Partnership ccc: mae rete ra eat & vate gtoMn eer oleae 
Incorporated Companyirs =e Wore lreate oo oie axe en peers ates 


Classified by principal type of construction: 


Sinele detached tts ccc etescyeiacesepsteccicsate/ ota vin otonernr issn ed eke inlet tetas 
Double (duplex, semi-detached) ........-..0e.ceeneecenes 
FROW: NOUSILI. x= cme a ccixt istate Mebane are oe = ore ee nuy ppg tw aes 
Apartments (including triplex) ..........+es esses enenes 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repairs COnStruchionin ance oies unmet eet speiriciehe har (rnetsa restore 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output .........eeee eee eee e eee eee 


Detailed by type of construction: 


RS ENIENG COLACHIEC orb uate weg -4 a ,Sierwnenalaietron’ nar delet m visa apis arena NY 
Double (duplex, semi-detached) 2... 06.0.0. cheeowk eee one 
Beier MG HNNG ake ya ee paccae ke abit artin = acpi om eens eden as ee 
Apartments. (including: triplex)... 0. ccs ese eee hones 
INGneresidential DUM GINGS eerie tn aerial tere a ichstententeltvaiemnes 
ich ava tOAd mana) IDRLA Cr mac arcte steer aa uerae 1 xine esl ocean 
Mthervencimecmine (9) wer. ace. sdcteaher motes aorta cccmrenetey ae 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


RepalricOristrachion rar ctstepertantaia atorsla «ee veieie sos tim ere ee 


Total operating revenue ....... cesses ceceres cece ceeserercses 


GUTS ULICHION. .LOV.EMMIC sas o)-ce' etatotad tain euels alae tele te inne Pandsyazes = cote) 
ther! Tevient1e(S).o.4ic seas ater rs avanste nie +o ata wteeataie lyre elo piopacae 


Total operating costs (direct) ......eeeee cece cree e es eseerenes 


Paviments to sub-contractors). a. vacinisis wir clere'« greite env lptere st 
Whatberiall sicsrctaictate ctateaeeete oleae tal skawele renin, ronment tenet st tetera ot tele 
WARES (UO) SS ukeioheuneetiaharse ber eincnsiiarel «ore ceiefe mo a eres 
Salil artestilO) ova cents onstage Mate sihtse ce) mi aetate ek smart ante arco 
EAI is Meiners ee nice tet tite sce enartee na cuapy o-ekarere is) aetay eters 
@phennclirech costsrcc cs cere m cit veteran ysis amiees Aahetereireeters 


Total operating costs (indirect). ......+.e esse eee ee creer cece 


VEY SLC KO) Rone Sree Mapa ee CNG TR OPO eerch. feo 
Bad VAS Bist terete. cccricce carte hasare eiatanyniee te cence icie ad savarsaeeegens 
BUI ATICUN ea ace arate eee aplier a ede meee path Niche fvelee tay eis eames 
BYS SAO E TO) Ne creo e pietic nike, Ime Cin came APEC SoM cacherOInS PaLeAie 
Other ind irechicostsy cates cete ete terete those reds ores a >a eteyavede or 


Total! capital expenditures . 6... ce cree cess cn encecererseererie + 


New machinery and ‘equipment 2 .Gijcncen ws vem cy re 
New buildings and other structures: =... %¢0.06 00ers nae ant 


Labour characteristics 


See footnote(s) at end of tables. 


Canada and Provinces, 1980 


Total 


8,853 
625 


Su Carel atest 4,556,207,652 


pore eae 3,128,360,341 
eran 225,714,935 
ome Ra I) 169,851,010 
Eppes eh 763,582,224 
Be oreo cietevenen 252,578,388 
ERR Deo 2,590,603 
EOea OAS sr, 13,530,151 


4,327,411,566 


Solyatee atte 228,796,086 


BCS De rctAc 5,099,860,543 


Pisses) dictate So 4,556,207 ,652 
cron lepet as 543,652,891 


Rado oncom 4,183,942,976 


Eee inch eee 1,909,620,572 
ee et oie 1,015,482,800 
CE Ben ESI ge 304,797,689 
snr Neer eeo a. 46,534,898 
a dices He 646,571,175 
ee aia (Oe 260,935,842 


oHen pounce: 637,948,399 
Piswts abs oot AS 160,599,181 
Rates ote ere 7,163,802 
eR Sayer aac 159,946,068 
eset, watch | 47,047,031 
PEOORbe oc neran 263,192,317 
SDs IAM ION 277,969,168 


eS ERIN 349,963,975 
Beane car 71,994,807 


cancacniogcitic 260,703,909 


eee rif cen) 19,124,699 
Brie nese 241,579,210 


saeastCotets eretayet 30,534,830 
SR OOENOATO.G 10,199 


Fe eer ORAD ecat> 2,133 
2 lage enor nets 8,066 


$10,000- $250,000- 


249,999(17) 499,999 


Canada 


number — nombre 


6,745 


6,254 
491 


dollars 


591,357,496 


490,901,858 
19,103,222 
3,435,444 
29,271,981 
46,271,443 
856,242 
1,517,306 


500,044,999 
91,312,497 


608,195,767 


591,357,496 
16,838,271 


458,346,002 
131,808,485 
180,831,728 
70,501,029 
7,467,332 
14,858,838 
52,878,590 
95,996,197 
20,766,448 
523,543 
7,099,315 
13,814,996 
53,791,895 
53,853,568 


68,961,157 
15,107,589 


7,317,200 


3,662,571 
3,654,629 


number — nombre 


8,143,559 
2,486 


437 
2,049 


1,300 
76 


483,051,112 


410,859,886 
17,762,702 
3,292,175 
20,256,071 
29,477,862 


1,402,416 


427,655,898 
55,395,214 


498,163,916 


483,051,112 
15,112,804 


411,690,508 


148,873,730 
145,773,766 
56,172,674 
4,790,277 
25,929,748 
30,150,313 


66,116,687 
16,993,991 
567,477 
8,558,016 
6,493,169 
33,504,034 
20,356,721 


28,164,872 
7,808,151 


6,872,873 


2,673,577 
4,199,296 


6,057,629 
1,524 


231 
1,293 


$500,000- 
749,999 


$15 


485 
30 


314,645,036 


263,786,987 
11,143,396 
6,219,496 
10,990,103 
20,776,671 
59,268 
1,669,115 


285,700,545 
28,944,491 


322,637,424 


314,645,036 
7,992,388 


270,171,652 


109,889,169 
86,381,628 
30,161,099 

2,534,693 
23,316,384 
17,888,679 


39,941,788 
9,935,043 
722,209 
5,911,094 
3,742,719 
19,630,723 
12,523,984 


16,902,611 
4,378,627 


4,064,013 


2,024,984 
2,039,029 


2,974,289 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1980 


$10,000,000 
$750,000- $1,000,000- $2,000,000- and over 
999,999 1,999,999 9,999,999 - Detail 
et plus 
No 
Canada 
number — nombre 
Classification des établissements 
249 337 213 435) Total des setablissementsc.ta1s,013,/<:0:4e:216:4 erejeene siocavaiereioverd avs ae RRO 1 
Classes suivant la forme juridique: 
9 10 10 - PLODPISLAINES UMIGUIES ct ceayer scene ce rerciice et oLee «aie a. 2 
; 6 WOCELES Len nome COllecti fics cspineunig ee weer yeere ns oe eee 3 
234 322 198 43 Societes, aunesponsabiliteslimiteen: scree Uae ee eee 4 
Classes suivant le genre principal de construction: 
212 294 148 22 Maisons:simples détach6es,- oes. ou- mci se ores nc ns 2 oO 5 
6 13 13 - Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ...............0.0e00.000-0- 6 
4 11 10 2 Maisons encrangeets... 8 ck in mec ec cree nse tien dices i a ee fi 
gi 19 42 19 Appartements. (vy compris les. triplex)) s. «mame. Mere ene tern neler ries 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
235 326 210 43 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et $) 
transformations). 
14 ll a f= IR@parablons, Tore sive pats its scsslofaseye sen aeaeaaye. dere Se a 10 
dollars 
Caracteéristiques du produit de la construction 
214,213,081 458,140,089 867,693,077 1,627,107,761 | Valeur globale du produit de la construction .............ececccecseeeccees ll 
Detaille suivant le genre de construction: 

165,106,708 369,015,208 546,543,640 882,146,054 Maisons simples: detach@es a o.csic-c.ccqsertan. ssucavcin bls «ie 9.4 /oio o MERRY NES 12 
8,258,391 25,298,206 70,872,751 73,276,267 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .........0..000ceeeceeeeeeee 13 
4,098,535 16,306,229 35,781,590 100,717,541 Malsonsvenrangee concent cia scnnate vin sie cts tisraun resus tere Eee 14 

23,458,584 29,204,590 169,382,878 481,018,017 Appartements, (y compris les triplex), . ..2isealt. gob cee 115) 
12,152,896 17,509,872 43,997,891 82,391,753 Batiments non, residentielss. «2. cnia toss.» 6 DT eee 16 
~ 164,599 406,900 1,103,594 Grandes: routes, chemins ev ponts,.......1.... tasnee ee fein. cen 17 
1,137,967 641,385 707,427 6,454,535 Autresitravaux dergenie(9)i re cs aaa aie rss Ae ae ee 18 

Detaillé suivant le genre de travail: 
198,443,405 437,674,793 851,785,318 1,626,106,608 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations), 
15,769,676 20,465,296 15,907,759 1,001,153 Reparations eens ies ce tase Sth orcs aula lasea’a Se vae1e ROC Rane eA eve IES 20 
Etat des profits et pertes 

221,359,309 473,103,241 903,080,631 2,073,320, 255. || Total des revenus, d’exploitation .s..s0.050.05.) © n> oaea 00 daltanes aenttagants bees’ 21 

214,213,081 458,140,089 867,693,077 1,627,107,761 Revenus den const chion ar.yseci a sissies eosin eosieos ¢ os ae ae 22 
7,146,228 14,963,152 35,387,554 446,212,494 AUER, KEVERUSIONE vac fre 505 scoala reece see ee ee 23 

183,915,650 396,876,289 796,140,714 1,666,802,161 | Total des coiits (directs) d’exploitation .......... 00. cece cece eee e eens eees 24 

76,888,659 184,908,917 386,757,303 870,494,309 Patements, aux<sous-traitants..,.«245.s:15.0< ve aaa eno ei ee ee 25 
52,491,271 100,477,111 180,671,805 268,855,491 WMiateraus c aounleo curt ere aes ee a catg cis chet oaiinaia era he 26 
19,116,674 31,475,179 46,377,100 50,993,934 Salammes(UO\ io cule eo wena a dmioa tne raises strays cee eee ee 27 
1,523,652 5} MPa ee) 9,510,588 16,935,397 MPAILOMORtS( LO). 2c cds ea'sicrn deipgaauleini eines ue egies a tials stoi Cn 28 
21,947,902 53,237,985 138,266,493 369,013,825 GROANS aes nid sns sige arctan teatie ated he Cacao tre ed eee 29 
11,947,492 23,004,138 34,557,425 90,509,205 Autres, counts directsi*. va. Sian foe ee ca One a eee 30 
27,234,785 62,646,820 97,924,157 248,087,965 | Total des couts (indirects) d’exploitation............c cece eect ee ee ee ene 31 
7,625,393 18,566,814 29,839,669 56,871,823 shraitementts (UO) ee cope iaieyhp aicueidine ahah iera a petsee cou oirerenacs NE a ee 32 
404,596 1,062,886 1,156,831 2,726,260 Creances Irrecouvra bles avira cg cess dwlcre che sors chaos es oe ee 33 
4,275,294 12,971,753 29,185,947 91,944,649 Biinanicemenutin erect are oa eta ee ete ae nee ee 3 
1,597,573 3,407,759 4,949,244 13,041,571 Amortissement oye vedo cene viele aise 00h a. bo imasl dai ae ae ee 35 
13,331,929 26,637,608 32,792,466 83,503,662 IAUDLES “COUTS IMOUKRCES oe aac csp pslds ols'siec2 = 2/e-alsla se aetanaee energy, aaa 36 
10,208,874 13,580,132 9,015,760 158,430,129 | Bénéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts............0 6 cece ee eee eee 37 
12,412,325 22,293,304 30,283,626 170,946,080 IBANERGES rica ncuits ehutria aii Fadi dus See eaRD eel sea ECS earn ee 38 
2,203,451 8,718)172 21,267,866 12,515,951 Peres het a oiay Moa eS Se Nad Gala he oo tatpe ada Cdtike \ eae etn eee 39 
Depenses en immobilisations 
2,407,810 6,077,343 12,006,216 221,958'45451 Total des: immoDiliSations; og:ole..0.<r aes oleic pete sina a n\+\=takata i eebeteieeavems) Saemeinnayey Naan 40 
1,253,485 2,753,071 3,271,942 3,485,069 Machines et equipement neufs..: ...: 1. sosaenncee eieeio arama one 41 
1,154,325 3,324,272 8,734,274 218,473,385 Batiments’ et: autresastructures’ neulisie ater taveecce. Gelwic deus Pen rer nae Aes 42 
ber - bre 
ee Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
1,733,352 3,000,045 4,147,320 4,478,636 | Total des heures travaillees par les ouvriers salari€és..........0.00seseeseuee 43 
988 1,561 2,362. hotaldes: employesi:a traitementscm ctcsicie'e cre, stols sic cre ovr akeniesdebatey hagetelea dl fectierd 44 
169 430 669 bec CMe Rn itt petite So OM Aah ORD oMaCe ta wire nt Ac 45 
819 Le don 1,693 Indinects! c0 2 knee os sho soe lane fvace che aint One ae ee ae eee 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1980 — Continued 


Item 


Establishment classification 
Dotal establishments sy; cue -<151arate 01s sys (ores so 0070 win 0 0 mv ole i>! oho nie tototetsatetatera ul ateyere OYE. e 
Classified by legal entity: 
Solespropxietorsbiip eeosve ius ia:x wre ie wes cnrcs nid tote mane wee = PROM eet penetra 
Partnierstiip is c-y occisceqeecrnlasew o wa tvsve mip Sire sete a a nlinty le es A en 
Incorporated: \company ee sg cic dala aie nin wvd Wbrerevaleh Mai eaa level etephetat- Se teerlett ab Ke! 4 
Classified by principal type of construction: 
Sigler detached -esrsgew ier ascievepereleve attire sein MOM ety cea ete eT 
Double (duplex, semi-detached) . ae 


Reco yar BAS LSS rs ys ses ngua Fo cots Fe bre acm hose ee ee ind 
Apartments. (including ‘triplex)) «....40s said ch. Seb ag EA RR Ate 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Rep alta CONSPIUCHONs spe, ca mystaisters «inode Sieber ine lnk eerie ae ee 


Characteristics of construction output 
Total value of construction output ........6 cee cece eee cece reece ec een cece 
Detailed by type of construction: 


Sinple. detached, s.cteys.ccc.aters wis ecsp wiersins seinen ete ee CN tae eee Se er 
Double (duplex, semi-detached) 
IRI FRONGSATIG ~ «5 ce esenss ves Rim eye em cota 'otw Winrceis iv a iV ooh ee eee 
Apartments (including triplex) 
INOH-resiGentbialMD CUI GS) .c.sik o «<n ateiojare sien arene ees 

Highwayysroadand sDridee incite «mo sete ihe cet. Seeded stage nlet he etna ate okt ov 
Wipher engineering (G) Scere snd aieretevaitdpre scenic etre en eee RNa eae Gans 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Repairn constractaean wr igi) nierast Aviad eases as chop atenio Si eiete nie cE ee 


Total operating revenue .......ccceee cece cree ese ree eessscercrseenseeeses 


Gonstiractionsreventie).s ccicnitna se VAeR A Mo RReR eration ieee trae © 
ihe nanavenweE(S) jos sox.ctsra.s.<ceessyers rege case areas tatty acute saps se Te eR een Za 


Total operating costs (direct) ... 0.000 cucevsleecviccceedvicieeeselcensccieises 


Payments. toxsub-contractors..«.<0<<5: sus eter Sees OUR RRR aa 
Materials’: dtc ciscsunoivo sh iesc:tce hetaraas cv nin enous y seateieie ine ores eae REE Aad 
We ies LO) Ac kecivies el As a0. sven Satumcas NS STORIE Sian re ap eR 8 
Salamies(AlO) sis sacccevsecuecereryee evotearve Six fares ners fore p verre vemnac rede eee RENO ea 
Sas ee Peet cients tts Seo eet io se ore 95 c Gus ae 
iOthert dixeebs costs ic ..:iccayreivsxcececw%. voi. eeye ohne si nae,hennesl ee Ry ee Cm AME 


Total operating costs (indirect). ......ccccccereeereneseseteessenssesecaus 


Salaries (0) se.ccsus.c ce sic:a.s is asst miss ceisie cays enous oanee ain seek heals Ra ee OTA A 
Badilebts scheint sagas cant aasin cap ieaed singe 
MINANCINE sian smal eetiek Rees ee a wen kiran 
Peprecha thon. «cs -énc/e\siwesle rors ened sah Raw save cn nc asn-Wi 0 ease e te Na 
Other sindirechscosts esas svadvec kaka so cies anc IR eee renee a 


Total capital expenditures .......ccccceceeeeeereseresrcsecrseenssecveees 
New: machinerywandequipment: «6:2... aeons eo otal aeaaa « 
New: buildings-and other: structures? 00 60%. fee ee ie Se Matin 

Labour characteristics 
Total hours worked by wage-earning employees ........--eeeeee cece eeeeeee 
Total salaried employees .........ccccccscncccrcrerrccercescsssccstrcace 


Direct izyc.osicis. bvauace.clayh ahve ees 8 ak bec aI 8 SNE ya wR ele Ne 


See footnote(s) at end of tables. 


Total 


592 


556 
36 


123,038,458 


91,554,345 
1,017,572 
1,860,882 

15,279,862 

13,237,817 


87,980 


105,350,390 
17,688,068 


127,294,535 


123,038,458 
4,256,077 


107,795,484 


34,823,870 
41,144,781 
20,579,005 
1,253,377 
3,591,158 
6,403,293 


15,759,416 
4,046,892 
136,090 
2,312,070 
2,149,306 
7,115,058 
3,739,635 


5,699,968 
1,960,333 


1,735,512 


1,060,277 
675,235 


2,814,229 
399 


60 
339 


Nfld.(13) 


T.-N.(13) 


P.E.1.(13) 
L.-P.-.(13) 


N.S.(13) 
N.-E.(13) 


Atlantic Provinces — Provinces de 1l’Atlantique 


108 


25,916,542 


15,337,638 
1,488,610 
5,858,245 
3/939'049 


23,227,210 
2,689,332 


26,218,402 


25,916,542 
301,860 


22,678,999 


9,566,799 
7,405,982 
4,181,731 
284,884 
305,464 
934,139 


2,424,367 
890,889 
33,938 
329,272 
223,185 
947,083 
1,115,036 


1,347,566 
232,530 


341,578 


175,949 
165,629 


575,776 
83 


12 
qo 


number — nombre 


dollars 


7,383,580 


5,175,888 
31,026 


712,727 
1,463,939 


6,123,937 
1,259,643 


7,485,547 


7,383,580 
101,967 


6,283,982 
1,512,364 
2,801,107 
1,444,089 
64,076 
101,747 
360,599 
1,000,626 
165,872 
1,070 
184,441 
207,784 
441,459 
200,939 


315,004 
114,065 


162,851 


80,730 
82,121 


number — nombre 


214,312 
21 


3 
18 


208 


39,038,429 
30,579,637 


3.518.968 
87,980 


33,454,662 
5,583,767 


40,971,883 


39,038,429 
1,933,454 


34,226,770 


8,997,944 
13,166,611 
8,276,384 
472,810 
1,176,669 
2,136,352 


5,305,544 
1,447,253 
50,564 
613,580 
910,011 
2,284,136 
1,439,569 


2,083,997 
644,428 


312,965 


118,584 
194,381 


1,084,530 
141 


22 
Hg 


N.B.(13) 
N.-B.(13) 


217 


50,699,907 


40,461,182 
323,459 


4,892,405 
5,022'861 


42,544,581 
8,155,326 


$2,618,703 


50,699,907 
1,918,796 


44,605,733 


14,746,763 
17,771,081 
6,676,801 
431,607 
2,007,278 
2,972,203 


7,028,879 
1,542,878 
50,518 
1,184,777 
808,326 
3,442,380 
984,091 


1,953,401 
969,310 


918,118 


685,014 
233,104 


939,611 
154 


23 
131 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, Statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1980 — suite 


$1,000,000 
$10,000- $250,000- $500,000- $750,000- and over(13) 
249,999(17) 499,999 749,999 999,999 - 
et plus(13) 
No 
Atlantic Provinces — Provinces de I’Atlantique 
number — nombre 
Classification des établissements 
467 71 24 12 13: | Rotaldes/établissem eis xcteterereyarecers ovoesyorsvercteter-y vet hcravevavs RRS 1 
Classes suivant la forme juridique: 
261 7 1 - - Proprictalres tig Wes arias. aster ster What. eeror carenctcneaeriy van Oe 2 
22 - - - SOCiStEsten! ‘NOM FCONSCEIF A. tenvovave <deece navansvencteek rovaecesy.kss 3 
184 64 23 12 18 Societés: al responsabilité limites ...1.0 cnn CE, Ae | 4 
Classes suivant le genre principal de construction: 
453 68 23 11 13 Maisons! sitmples:détach 6eSea.c tars ux s-csvetaterst-icteveverss 0 ote ee i) 
= - - ~ Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ...................-........ 6 
- 1 - - 1 Maisons ienvrang 66% .cs1:t.tesasttrsttucn.-vchderati meee ce gt i 
14 2 1 1 4 Appartements i(y' compris*les striplex)\. -eeNas. pm Sirens 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
436 66 24 12 18 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
31 5 - - - REparations «tevin rohov. tikseceerstnrs char tonsa raptors 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
43,484,718 24,614,230 14,244,768 10,374,378 30,320,364 | Valeur globale du produit de la construction .............0cccceceeeecueees 11 
Detaillé suivant le genre de construction: 
34,057,582 19,944,475 10,940,881 8,629,248 17,982,159 MaisonshisimplesMdetacheess... 12.9... terete Necdnee acre RS A 12 
252,447 - 59,880 - 705,245 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ........0..0 000. eeceveeeueee 13 
- 320,366 - 95,704 1,444,812 IMAISONS Cri: TAME Oris ns dex. tayiteh et kos tract cr chit fos Watahor ten oh gree 14 
4,361,102 991,374 472,955 1,152,283 8,302,148 Appartementsa(y, compris les’ triplex) <t.9/2 = Mee eee 15 
4,725,607 3,358,015 2,771,052 497,143 1,886,000 Batimenits’ non *xrésidentiels:..- .ivessiarnsiernes dere ee ee, ee eae 16 
- - - - - Grandes srouteschemins eb ponts chwsno mee ee ee ne 17 
87,980 - - - - Auitresi travauxrderzenie(9)! Vaaesshmsvcry gata hore 18 
Detaillé suivant le genre de travail: 
35,823,151 19,841,174 11,427,967 9,890,838 28,367,260 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
7,661,567 4,773,056 2,816,801 483,540 1,953,104 IREPADAEIONS w fae -Kevav sen uot rasan oh evan stow taesh Henson edhe UOTE ED, NN ee 20 
Etat des profits et pertes 
44,403,464 24,982,006 15,145,395 11,707,535 31,056,135; |'Total! des: revenus+d’exploitation ::.:s:.+21.:sre\everererers 1 evorers RIES cP eee. 21 
43,484,718 24,614,230 14,244,768 10,374,378 30,320,364 evens de sconstruction sy <sc.car pact svretones rv dhls Oe A ed 22 
918,746 367,776 900,627 1,333,157 735,771 AULT ESSHE VENUS (S) narcraves sara os. temaeter smear taLeT ae ved Crees ae 23 
35,355,255 21,210,702 13,192,428 10,061,214 27,975,885 | Total des couts (directs) d’exploitation ..............0.ce cece cess eeceeeees 24 
7,459,936 4,999,545 4,025,601 4,778,954 13,559,834 Palements*auxesous-traita nts) isa crochcis oles Ce Ak: Ae et 25 
14,809,063 9,155,385 5,338,831 2,806,593 9,034,909 INSTI AUK ie yen sttsnct omnicard mia forma A ev ieans rater veh Wricten haar oe 26 
8,076,028 5,292,453 2,163,159 1,916,022 3,131,343 Salaires (10) cocteavarancs ones siete hapori'e cri evabeenistaneucper en alepaufaisecus ce ne aoe 27 
570,656 231,527 174,971 29,671 246,552 WPraitements (LO) mez ars scares anata otseas chebceawecer ston tes eesiet arabs satis a 28 
1,105,625 564,155 698,485 148,610 1,074,283 AVONTAINS sarernccsha5s nshareicieh sysbcl ishotsParahavahas car aTatarat aa bani ee AT orem Rote ae 29 
3,333,947 967,637 791,381 381,364 928,964 ‘Autres colts direets.-csiietmumeros a eeteceera naeraased AON toe PTE Oe 30 
6,679,556 3,288,393 1,689,163 1,416,065 2,686,239 | Total des cotts (indirects) d’exploitation......... 0.0 cece eee eee ee eee eees 31 
1,593,908 991,426 270,922 359,536 831,100 "RY AUCICTIES (LD) 2s os coeerseyter ctanars Caneen rearanteh aie aca ars ok oaths ee a ee 32 
338 35,829 23,057 8,035 10,831 Créancesirrécouvrables, casi crewn (7.4clever chum wetter eerie oh Oe 38) 
547,527 506,077 326,074 197,633 734,759 Financenient: <0 ccacctostsennnos dow ncivieianin eid at ee 34 
1,087,793 460,994 240,071 131,692 228,756 FAM OT EISSETREN Eis. :ap.y.aatacctet auetsataverenansrel Wielacivatore le setete tots steve? verev el MA eR ond 35 
3,391,990 1,294,067 829,039 719,169 880,793 Autres ¥ COWES MNGITE CES eyeravdrss. arctetanasarinen wore; anak aes es A eee 36 
2,368,653 482,911 263,804 230,256 394,011 | Benéfices (pertes) nets d’exploitation avant impéts................ 200 0eeueee 37 
3,341,630 861,794 436,925 354,804 704,815 IB ONE HG eS io miecysrayeterevaressct reenter ane onc Wear nelonars HiRT eOmgteairi ease aac ORs 38 
972,977 378,883 173,121 124,548 310,804 PORLES SH Sie i cinco ahored Masirstes oa ter ons eT as ote AER Ce 39 
Dépenses en immobilisations 
436,640 700,640 62,398 62,844 472,990 ||| Fetal des: immobilisations: «:.:<:soseu's <eererarsrerare vis w-rraie'e SNE UE is SRE COs 40 
223,074 351,793 30,932 55,870 398,608 Machines’ et: équipement neufs'...:.;..... 20300 ae. Se ee. s! 41 
213,566 348,847 31,466 6,974 74,382 Batiments, etautres-‘structures'*neuiseryn ts. SIV ae, Troe, ae. oid 42 
number — nombre le ‘ 
Caracteristiques de la main-d’oeuvre 
1,145,765 747,555 278,600 212,733 429,576 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés.............00.0eceeeee 43 
196 97 29 22 55 | Total des? employes: A ‘traitement -aiave-o- crave tevarererersaco rare re Caerereealers lee ites WOE ia 44 
26 15 6 1 12 Directs). Syste catite Te tintycte eh ere eee ener hoard xdivon SAnoon beni n eet as 45 
82 23 21 43 Tndinects ir. 7cprn ster apete cation a a Yee Bae BR me GROIN ye rea 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


No. 


mww 


10 


43 
44 


45 
46 


TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Item 


Establishment classification 


Total establishments ..........secceec cere eer ere cree erene 


Classified by legal entity: 


Sole proprietorship... ..........-0ee eee eee se cite eaes 
Peter SUP. yp sa lesen, = ceseccvaye casey cocina ts baicle eae Sree — ee 
Incorporated company...... 001 0..s ceeds cee meee ees 


Classified by principal type of construction: 


Simple detaches: sient ae ye tapas lter=ssscirselntcrstiereteteuete tet oat 8 
Double (duplex, semi-detached) ...........0++ sees eeee 
ow HOUSING ts acer ir ete antes ars otaucwed tere tenjeena td oot ee 
Apartments (including triplex) ..........5+..+e+e0e00- 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repair CONSERUCHION <a vices mr eeineeseletel iiss ens eels ieee 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output ......-.--00eeee cree eens 


Detailed by type of construction: 


Single detached ia. o) cris wilco steleky sl stance sent-rem ene oe 
Double (duplex, semi-detached) .........-:+eeeeeeeees 
FRO we INSMSEN Gioia ss erste saohaccie ot nies lems) ep ln el e)nt mse cose ioc o nig RRS 
Apartments (including triplex) ..........+-eser sere eee 
Non-residential buildings «fs <.:: jaccc as + emewe owns > 
Highway, road ‘and bridge... suwea see apmleens vale 
Otherweneiineering () meri tecteye tel aeenciacie ct rea) sitet anette erate 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repair Cons inucrlonm tn atte teia-t-Weietanileinal mages tsar 


Total operating revenue ........e ce eee reece cere eeeeeesece 


Construction revenue ....--.--. 6. eee seer ee eee eee e eee 
(OL aRT WO thee mebeanebinre giana Goo ou coma bet Ae. 


Total operating costs (direct) .........eeeeeee ener eeeeee 
Payments to sub-contractors’... 0s cinta ele yg att te 


Watenials vice eae rant ac ieecnno rds ature Mere arery ats 
ESRD NORE Reet em, nyse rr are cE TC oor CCIE CY CMO Fea 


Salaries(10). 
| Lea De eceetim re 


Other direct COSts ico rec ees oy wasn eva velepe4syeqeye isco re 
Total operating costs (indirect). ...-..cee cece eee eee eeeees 


SS Al AEIOS (LO) qetcys.cyo.s) sacs esaseressusiese stole eeGaue baer eds sin oneacieneary eames 
BEG (0 CORRE ee SmIanEe Connor noone oImod coc ore < 
GTP ATICUN ES a vierd acts he ate Ne ieceper eer crutot serena 
Depreciatiiiicncc wri cut agee sites ecianinreiapacearvew gaara tae 
Mther indirect COstsyerackeetise keene eer ela laoe ane eee ee 


Total capital expenditures ........-.cseeeeccrereeeeereces 
New machinery and equipment «.....0 i000 Jewueaeeaes 
New buildings and other structures ........+.+.s0000- 

Labour characteristics 

Total hours worked by wage-earning employees ..........-- 

Total salaried employees ..........0cccecrcccceesenscecce 
[DCA aes at ert aide 6 sore Oo hecho crag be Core ie REDS EO iD 
J avo pTYe¥0 eeyaloro and a ¢ behcotd Gea erein (Obras come abern coy OF 


See footnote(s) at end of tables. 


Canada and Provinces, 1980 - Continued 


Total 


614,668,505 


369,860,980 
62,824,293 
23,030,772 

106,293,624 
47,767,654 

1,675,093 
3,216,089 


569,864,273 
44,804,232 


630,859,634 


614,668,505 
16,191,129 


531,970,467 


230,659,486 
184,727,579 
60,071,383, 
5,199,368 
23,128,646 
28,184,005 


71,107,602 
22,692,358 
694,241 
10,587,414 
5,962,489 
31,171,100 
27,781,565 


33,298,132 
5,516,567 


6,557,428 


2,195,415 
4,362,013 


4,975,932 


$10,000- 


249,999(17) 


Québec 


$250,000- 
499,999 


number — nombre 


865 


808 


57 


dollars 


87,237,525 


62,150,345 
5,836,590 


338,578 


14,155,74 
4,756,27 


1 
1 


73,467,827 


13,769,698 


89,639,734 


87,237,525 


2,402,209 


68,996,809 


19,630,616 
28,303,633 


12,263,840 


829,145 
654,671 
7,314,904 


13,477,927 


2,643,504 


90,36: 
1,163,86: 


3 
3 


1,936,407 
7,643,790 


7,164,998 


9,249,565 


2,084,56 


ff 


1,083,459 


527,89( 


555,569 
5 


) 


92,854,189 


73,002,561 
10,751,425 
1,863,873 
4,156,693 
3,079,637 


83,994,150 
8,860,039 


95,352,329 


92,854,189 
2,498,140 


80,877,260 


28,777,176 
31,600,778 
12,409,137 
946,931 
2,646,613 
4,496,625 


12,036,088 


3,395,196 

194,011 
5794458 
,201,685 
5,450,738 


2,438,981 


3,966,831 
1,527,850 


731,528 


385,728 
345,800 


number — nombre 


1,084,163 


250 


2 
22° 


1,089,407 


$500,000- 
749,999 


138 


85,523,505 


57,420,805 
8,232,630 
4,458,754 
7,679,441 
7,229,748 


502,127 


77,396,780 


8,126,725 


86,917,098 


85,523,505 
1,393,593 


72,424,060 


29,343,491 
26,369,589 
8,835,907 
583,451 
2,475,921 
4,815,701 
11,381,759 
3,131,202 
175,741 
1,488,224 
784,922 
5,801,670 
3,111,279 


3,930,406 
819,127 


748,264 


246,140 
502,124 


794,499 
214 


28 
186 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
Classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1980 - suite 


- $2,000,000 
$750,000- $1,000,000- and over(13) 
999,999 1,999,999 - Détail 
et plus(13) 
No 
Québec 
number — nombre 
Classification des établissements 
64 80 43 Potaliides’ établissements.t.9jccth's dsteniete ov oats tn ee 1 
Classes suivant la forme juridique: 
4 1 Propri¢taires tuini quest. seacoast veer eae One a 2 
1 2 - Socieséshentinombcollectiti-vety-eeen i. ren eve 9 9 3 
59 77 42 Sociétés*a*responsabilite’ limitéey: ....4-4...2 245.0 |e ee 4 
Classes suivant le genre principal de construction: 
47 55 23 Maisonstsim ples#detacheest > aen-ct en ey oe nee eee 5 
8 9 6) Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............................ 6 
2 6 1 Maisons’ en¥ian gee tr tin un tyre tents snatt nicl cintcert. eicnerten) eg an 7 
12 10 14 Appartements\(y! compris! les triplex)).... 72) 018) 2 nanan Seana an 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
56 78 43 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
8 2 - REParations tin: Etta eae cet ee eh as tei yf 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
$5,898,099 104,487,772 188,667,415 Valeur globale du produit de la construction.............0.ecececeecececee 11 
Detaillé suivant le genre de construction: 

32,556,528 65,386,836 79,343,905 Maisons*simples*detachees® .h .(s5 yoy tack wena ee en a 12 
5,880,577 13,690,561 18,432,510 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............................ 13 
2,151,863 9,389,553 4,828,151 Maisons¥en® rangéeS) 9 stit ow. “ha VoRe eh Ae Oe eRe ee 14 
10,001,463 13,327,896 56,972,390 Appartements (y comprismlesstriplex) mens att nt See nee aan eee 15 
5,307,668 2,528,327 24,866,003 Batiments non residentielstts) cath scene ck eee no en enn 16 

~ 164,599 1,510,494 Grandestrotiteschemins etspontsmee ss) ane enn tn en une een 17 

= - 2,713,962 ANIL OS Mira VAUXe dey ene O) seers e rey eee etn ese anne eR nnn 18 

Detaillé suivant le genre de travail: 

47,771,233 101,055,271 186,179,012 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
2 transformations). 

8,126,866 3,432,501 2,488,403 Reparations’ ik eae hens an Nie ter eB ie as A A 20 

Etat des profits et pertes 

107,680,103 193,800,028 otaiides*revenus*d’exploitation=sscste es ences eee cee ae 21 

104,487,772 188,667,415 Revenus *de* construction: san occ romnet ne eee ee eet ee ee 22 

3,192,331 5,132,613 Autres revenUs(S) Mice casters sccm see rte eae eet ee ee 23 

90,348,282 171,761,506 Potal?des*couts™ (directs) d’exploifation®.+-25 scone toes ee en eee me eee 24 

41,733,274 92,142,684 Palements: aux sous-traitantes aera eeaentr ta ete eee 25 

30,062,660 52,265,147 NELS NEU b Se pec acne nee aeces tana scnaen rosin ne extrtietoetayin donmin hirrertla iain oo 26 

7,248,037 12,422,883 Salaires (LOE St teenth sear SANE Se I AR NEEN A ih age OD 27 

659,587 1,523,778 ‘Traitements(lO)P make eaeee Mant hoc ae PARE ee es See 28 

7,184,899 7,603,985 "TET AAS. Sk eee Neh e 5) 8 eos he Tins em el 6 lea oie An a 29 

3,459,825 5,803,029 ANIGTESMCOGISMdITECtS Aeris tee rea eee ea ne a ee 30 

7,427,486 11,938,505 14,845,837 Motalldescouts*(indirects)'d’exploitations 11. west eteerere tt eet ee eee ete 31 

2,442,716 4,879,936 6,199,804 Praitenients (lO) esis wen ae ye Realtree Oe eae Ee eee eee 32 

58,459 73,523 102,144 Creancesmirrécouvrables® ic hten cate er ie uk ke ek 2 Reker ennS 33 

1,568,743 2,291,434 2,280,692 Finan cements Sera vir ae seater hres 34 

534,577 615,244 889,654 AMortissementersetrs + come tees ee Net ee tae An ees 35 

2,822,991 4,078,368 5,373,543 Autres cOUtSFINGITects™s Ske a nhke eee eee sn een ee 2 eee ee 36 

2,480,306 5,393,316 7,192,685 Benéfices (pertes) nets d’exploitation avant impéts...............c0sceeceeee 37 

2,623,162 5,790,156 7,738,012 BEnelicestire since cette ne ener re Nee eee ee ee 38 

142,856 396,840 545,327 Peles WN rae sae kee Ty ate Ne ht A ae ne 39 

Dépenses en immobilisations 

312,964 1,400,597 2,280,616 Rotal* des" immobilisations | 327. seTt Sse bee hee te eect ate eee 40 

133,752 708,640 165,586 Machines et’ équipement neuts.. ss ccnnas- terre tee ene 41 

L79}242 691,957 2,115,030 Batiments et autres "structures neufs).c. .c.0+.c.veslcncete ne wedete. 42 

number — nombre _ * lags 
Caracteristiques de la main-d’oeuvre 

$37,003 547,720 923,140 Total des heures travaillées par les ouvriers salariés.............. 00000 eeee 43 

166 247 304 Total" des "employes a "traitentent 02,53,20.52680-208 20 oocdacc een emote eee 44 

30 32 68 Directs she sinb Sve toe SAP e ae teen nae Ree > Cad he een oe ee 45 

136 215 236 Indirécts® 2272 Wai tee tee eae tnd es eee eee 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Item 


Establishment classification 


Motal ‘establishments... « -01)stejelsisheluisieveis!ecs eteypieieielelnvele<inis.5 gi leka 


Classified by legal entity: 


Sole proprietorship ¢ <tsisc ccjarsisais carne sce leroina ie ioe 
artrersin pi 3 peo usphces rucsursetivane locates ie te alia kas eee 
Incorporatedy COMPANY «rosie aieteernis«)» tll erty aiehe sara 


Classified by principal type of construction: 


Single, detache tc sss ercteters sustete elev saree niece anny 
Double (duplex, semi-detached) ...........0-- eee eee 
Row: ROUSING. 6 Seay oases iss uate: Aina earl samen en gear ae 
Apartments (including triplex)... = scajop «oi pings « 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repain, CONSETNCON ar are walen cole vies ope laces ent ta a 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output... .......622-0e eee ee eee 


Detailed by type of construction: 


Simple: detached in a acu wn sister a asioteeee ores seeker a 
Double (duplex, semi-detached) ............-+++++-+5- 
ROW AO UB LAS tere tartare sta ace sue eaten tele slain ante ars Eae 
Apartments, (including triplex)... 0. .p-:c5 eee nanan © 
Won-residential: DUGINGS. -. cass eee e tae 0 os mula emtebas 
Highway. COad vans DIG BOic so.) s 0 0 sie ieaoial? imal aeria 
Otfier GneiGerIMe(O) osc ce nace ce ne sy oo eee niae es 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repair cOnstracnion, «ccs acaewe tcc seer news is see meee 


Total operating reventle ..........sceseccncecrensrecnecen 


Construction revenue... ... 6+. 6c e secre es ene ne sieges 
Ophenrrevenviesie cencten eke tan nvustmajeviaenmeres arate cree 


Total operating costs (direct) .......sssccencesenicerseses 
Payments tosub-contractonsic cia «sam na & sist ina 


Whaterlals: crak cient sucmistc tenes ice arrienee ns Mint ay sya Te OTE RRS 
WiASGS LOI emcee Meena ceecue amiern aie cal aatcvererem entrar tecenaeg 


Salaries(10). 
eel meee nine 


Opher, GinechacOstsr crs. omeccian ttareretye slasencereesier tard ah bey als 
Total operating costs (indirect). ......+-+senercereosevvnes 


Salarkes (UO) jsvcrsreu tas cieteracicramssitaeretean Basaran ieleen acetal atone 
Bade depts enone tiie cesar ers cae eisai aiatcs aie Pomme 
FON ANCES) are crete taca ses ie ote rer riecern ace riches eincesae ora mcch Pa ears 
DSCNS UN aaa DOOSEe En: Ha APSR OSEeapaerton Sacy 
Other mnGirecte costs. har smarter iio eet het ota 


Total capital expenditures .......ccerccvevceecrervserecins 
New machinery and equipment ..........0esseyseeees 
New buildings and other structures ...........0sseeee 

Labour characteristics 

Total hours worked by wage-earning employees ...........+ 

Motal) salaried, Cmployeesyo ic arainu «ols oia's alle see /sbuae een s/e 
Diracte acer osat ok brie wm tedtns aene ete aye emi Toa 
IMGINECU A ket aoe R ee ne nie ee eee aerate tragees 


See footnote(s) at end of tables. 


Canada and Provinces, 1980 — Continued 


Total 


1,474,283,445 


1,037,906,232 
85,074,916 
67,207,343 
198,861,936 
75,787,266 
915,510 
8,530,242 


1,363,938,272 
110,345,173 


1,678,813,363 


1,474,283,445 
204,529,918 


1,367,724,881 


610,731,528 
308,665,379 
85,733,430 
13,382,916 
231,945,387 
117,266,241 


246,132,520 
59,530,607 
4,361,716 
82,492,391 
17,599,679 
82,148,)27 
64,955,962 


98,880,834 
33,924,872 


159,408,688 


4,296,625 
155,112,063 


10,116,671 
3,457 


690 
2,767 


$10,000- $250,000- 


499,999 


249,999(17) 


Ontario 


number — nombre 


2,580 413 
1,589 59 
269 21 
722 333 
2,554 410 
2 i} 
ll 1 
13 1 
2,264 365 
316 48 

dollars 
204,702,982 142,045,969 
172,238,750 125,597,497 
4,029,339 1,846,706 
2,275,408 753,261 
3.230,661 777,306 
20,936,680 13,071,199 
856,242 - 
1,135,902 = 
154,799,284 114,140,048 
49,903,698 27,905,921 
209,884,915 147,690,853 
204,702,982 142,045,969 
5,181,933 5,644,884 
157,883,349 121,267,854 
45,426,110 42,888,423 
64,098,337 43,875,101 
22,983,697 17,299,979 
2,561,401 1,766,965 
4,314,301 6,825,091 
18,499,503 8,612,295 
33,094,504 20,787,943 
6,902,202 6,333,751 
134,223 147,193 
2,757,550 2,575,911 
4,557,451 1,868,396 
18,743,078 9,862,692 
18,907,062 5,635,056 
24,975,128 8,101,673 
6,068,066 2,466,617 
2,279,967 2,847,932 
1,137,598 758,201 
1,142,369 2,092,731 


number — nombre 


2,982,638 2,166,087 
891 $12 
173 88 
718 424 


$500,000- 
749,999 


141 


86,249,391 


76,873,757 
1,715,398 
1,120,258 

720,457 
4,593,263 


4 


1,166,990 


75,955,293 
10,294,098 


87,959,476 


86,249,391 
1,710,085 


76,560,298 


29,805,273 
25,148,880 
8,807,678 
676,332 
7,895,336 
4,226,799 


10,130,759 
2,884,783 
145,579 
1,993,390 
966,164 
4,140,843 
1,268,419 


3,497,705 
2,229,286 


331,169 


230,860 
100,309 


982,728 
229 


35 
19 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, Statistiques d’exploitation, 
classeées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1980 — suite 


Ss $10,000,000 
$750,000- $1,000,000- $2,000,000- and over 
999,999 1,999,999 9,999,999 - Détail 
et plus 
No 
Ontario 
number — nombre 
Classification des établissements 
64 94 61 18) | Lotali-des*etablissemients tate cava: «assoreiereors routs Aone 1 
Classés suivant la forme juridique: 
2 4 6 - Rropriétaines tung ues is se ccasen x scons ctscpasriet an tees SR 2 
2 2 4 - Sociétesenninomucollectif lire aciwomrayasa cotseony sim ity okey ce 
60 88 51 18 Sociétés 7a ‘responsabilité ilimiteemeace sc sae m0 3 eee Anan 4 
Classes suivant le genre principal de construction: 
64 85 51 9 Majsonsksimpleshdétachées ti ei2-4.5 aside qscrtesecrays hc ee 5 
- 3 4 - Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .................-0-0.00-.0- 6 
- 2 4 1 Maisons xen yrange a cia sien Giotto tu xin wea hrc dartera ay ee 7 
- 4 2 8 Appartementsa(y comprisolesstriplex)is. cman sone aan ee, 8 
Classes suivant le genre principal de travail: 
61 86 60 18 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et “) 
transformations). 
3 8 1 - Reparabionsyty Ao 7.% ciara cus, ang Weer varautoco stare torn nan EL MET O 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
$4,729,873 129,237,347 224,828,825 632,489,058 | Valeur globale du produit de la construction ..............0ceceseeeecucece 11 
Detaillé suivant le genre de construction: 
50,103,554 105,744,436 171,188,024 336,160,214 Maisonsisimplestdetachees rinices aicsssevcness-ciexasvooasuexscosokcinet SUNDAE ORIG 12 
= 6,422,817 27,791,188 43,269,468 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ........... 02.000 ceceeeeeeee 13 
- 3,362,569 11,593,724 48,102,123 IMaisonsenar ange eget essageves-valccs, cuss oyeloceiocessucrcxch tote hecael eta. 14 
48,183 6,203,398 12,743,885 175,138,046 Appartementsi(y, compris les) triplex): 2 +/.2.seene nica de unk ePTeeneaeiee 15 
3,440,171 6,862,742 1,512,004 25,371,207 Batimentsenontnésidentiels yeeis2ai- nsverenscvete’«s Woe Seven ey ae. 16 
- - - - Grandes*routes;icheminsiiet ponts: driaicceuss 2 saci Pe ten ed oleae ps 17 
1,137,965 641,385 ~ 4,448,000 AUbresntravauxidessénite(Q) ie -iccc ices aacdeavshs <adusn sacv el eee en TO 18 
Detaillé suivant le genre de travail: 
50,784,578. 115,795,659 220,473,872 631,989,538 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
3,945,295 13,441,688 4,354,953 499,520 IR EDALALI OMS teeters cua orca yedexsustvagckoxaseirnajecasheasasdSIS cris oake ope ARIS EE 20 
Etat des profits et pertes 
55,695,385 133,704,161 244,301,635 799,576,938} Total) desirevenus:idexploitation ire. :<:s:sis.ei0,e\s/0.0.4:s saiena ccetaleniomkiteowne imam 21 
54,729,873 129,237,347 224,828,825 632,489,058 Revenus) dex constructions oncisiex gh sdesoveesiaatou 2 enti ee 22 
965,512 4,466,814 19,472,810 167,087,880 AEROS ROVOTNUS(S) bao o:c caus ise dns vsejatnaayncmnnaee, ARR o Klein wie ERE he 23 
46,670,268 111,311,694 212,547,165 641,484,253 | Total des couts (directs) d’exploitation ........... 0. ce cee eee eee eee eeeeees 24 
20,007,058 51,264,690 94,453,534 326,886,440 Paiements, aux) sous-traitantssia.cec.cnwyis ner een eed Ok ke eee 25 
12,699,709 25,886,921 43,066,772 93,889,659 IMU Gc RRER Aya ota cve Tesh se eve paavsis ee aga Reve i eco fo ae one 26 
3,873,043 9,238,545 8,581,536 14,948,952 Salaires (WO) Geb ccricaierswuemtet soutencee exis bie key paket aaa as Bi 
300,505 1,312,256 2,537,923 4,227,534 SE raiveinernts(lON ea .oa, idtiew nee sceso wypaliese os p Bama nto wa eee 28 
7,062,568 16,056,275 53,476,904 136,314,912 RRR IS eis cued abs sicic esher ose Shak ee oe UA fee ome 29 
2,727,385 7,553,007 10,430,496 65,216,756 Autres. colts: directs wisi incssece cise ainieaen who Gis aeisiou one ee ee 30 
6,357,510 21,831,733 35,864,241 118,065,830 | Total des cotts (indirects) d’exploitation......... SvatbPantds |s ishey oaks iokatstaversievale emu 31 
1,738,062 5,907,843 7,959,897 27,804,069 sTraitements (LO) Pip ceca s aclenan  nma soiee ee cin cr ainkte eee aie es 32 
188,830 677,229 509,344 2,559,318 Créances jirrecouvrables hey ec siyeee oie aucesscs eon ebuw gnc ce ee ee 33 
814,421 3,967,090 13,555,893 56,828,136 Pi ANCe Meng ty ePe exp pleurveieiekess aru ier oie Cminieriere polo aire ns ee ae 34 
340,793 1,260,226 1,199,843 7,406,806 Armontissemeribryt wiser d beuu ous po ele Gle u bl ween guneec a nk Ree 35 
3,275,404 10,019,345 12,639,264 23,467,501 AutresucoGtspeim@irectSaviwuw oko Ge ue socbe olor atees kale eee 36 
2,667,607 560,734 - 4,109,771 40,026,855 | Benéfices (pertes) nets d’exploitation avant impOts............. cease eee eee 37 
3,524,927 4,470,586 6,761,254 47,549,561 HS OME TICES Pg g-srasat sare) «sss Sarde wahiil ls gotieul wide eushsvaceaae ne water elena haa 38 
857,320 3,909,852 10,871,025 7,522,706 IPERtes itt ene its Sioa eure scale meee mee oti ain: Betas ane See 39 
Dépenses en immobilisations 
401,973 912,724 2,422,270 150,212,653 1} Totat.des; bnnmebilisations sooo )4 0.5.0 nios> 0.0 5 0.01: wirio vin wala chale toi Ys aaa « 40 
175,096 164,714 1,276,089 557,067 Machinesvet. équipementmeufs:7..,.,....:..Janibeyleeeianaaeeene Sine. 41 
226,877 748,010 1,146,181 149,655,586 Batiments' et. autres structures: neufssivtusten. sicchtsy. cee deans ke IN 2 42 
number — nombre pees aeenck 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
408,981 1,074,297 888,828 1,613,112 | Total des heures travaillées par les ouvriers salariés............seeeeeeeeuee 43 
137 316 421 951 | Total des employés a. traitement. ......... 6.6522 c ence wince divine eesieiicce vines 44 
16 56 124 198 DICE FI ora re onus Seng am phases tines es no cn pacts Sales eo agen sean ae ae eee 45 
260 297 753 nid areets ics 35 ose suenrester aieekner atin lah ao kaart ae ck 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Item 


Establishment classification 


Total establishments ........- see eee eee e eee renee re eeeee 


Classified by legal entity: 


Sole proprietorship.........-.-s0eeeeeeee ese reese ees 
Partnership) ¢,-..siepsverersed eseis leveeaveoe heyris ote vial= the ole redn nas tre 
Incorporated company.....-.+1+.+0seser teeter e ees 


Classified by principal type of construction: 


Single detached..........2.0seeeeeen eect eenenen eset: 
Double {duplex, semi-detached) ........-.+-+++e0+050- 
ROW; HOUSING nue, Peas tesrirgewamuprgn treo) ole dened vey deel sv olsarininy rr terme 
Apartments (including triplex) .........+++++s0+ee sees 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repair construction .........+-sseee eee eee ee eee ress 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output. .......-06 cece eee eee 


Detailed by type of construction: 


Single detached .. 0... ccnsic cme comet neie re eldneiedn ste 
Double (duplex, semi-detached) .........--..+++-+5+55 
BGO POUGUI Sc oe cecsr mete see ay mater imac all ate 9.0 ernvectinpnia ene 
Apartments (including triplex) ......+.-2++e++seee eres 
Non-residential buildings ........:1sseeseeeersrseares 
Highway, road and bridge ...........sssseseeeesesees 
Other engineering (Q)) cutest ee er ickealers tere iene + 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 


Repair construction .........-eeeeeen eee erent ener es 


Total operating revenue ...... 6. eee ener e eter eee teenies 


Construction revenue ......... cece eee tect ceereres 
Other reventae(S) > <6. 5 fae nie rmte neler close etn eierensmetetorays eh 


Total operating costs (direct)... cc cece ee creer eee rene reees 


Payments to sub-contractors ........ 000s eee ere eee 
Wateialeis ves attr ree ern ainitiie ne cen Po wm recta ae eres Pets ost fs 
Wares) tien cs erm Rees aie ele hetatebiste etal lati Aitaseaces 
Salar LES LOA van Viereaceis roverevecayv Rete ate raha lo Boroterolany ere m ters tries 
TG Fan Che eaves wooed avec Te ity Iota ere siete vaste ipa taty fe acs Ba taste fatate 
Other directacostsnrcvere smth -v wiioyn err fe late lasere wie fale Weeremete 


Total operating costs (indirect). ......0.eeeeee seer eee eeeee 


SALATIES(L Os 54.0.5 0% xs-ss team nin tergherone Ne oh Rteinve ebaeue eaten 
Bad Gees x. « cree. as kiver ne cena airy let nis) eae 
HOLT ATIGIING, «oy cies «Gm cts A tesnreinin faletale rey oxele eters wletene re alalo/a 
Depreclation wires on sau tieain te clem esi eie nine niec holier mts 
Other dindirect ‘costs:. f. cea wen Ais anene cerns carey moment 


Total capital expenditures . 6... 6. e cscs eee tere ener eee neee 


New machinery and equipment ...........e++ssseeeee 
New buildings and other structures ...........0..055- 


Labour characteristics 


Total hours worked by wage-earning employees ........+-+- 
Total salaried employees ....... + see e eee eee e cece er reteee 


[Die eee eas too uth anrtuxiocanio aca roe 
Wand rects ance vw oan fies ase bie eth RGN eae ee rarer. 


See footnote(s) at end of tables. 
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Canada and Provinces, 1980 — Continued 


Total 


katelayot oraitrerrelersy 353 


337 


1 Ue 3 16 


192,891,061 


103,386,241 
10,299,872 
1,079,346 
68,372,237 
9,753,365 


182,184,318 
10,706,743 


235,224,897 


192,891,061 
42,333,836 


184,930,666 


112,461,454 
24,082,801 
12,293,442 

6,174,504 
21,666,527 
8,251,938 


34,094,805 
4,953,531 
195,468 
12,943,487 
3,662,223 
12,340,096 
16,199,426 


21,394,106 
5,194,680 


2,138,469 


869,535 
1,268,934 


1,094,298 


Pe Cet 223 
a 55 ee a 277 


$10,000- 


249,999(17) 


Manitoba 


number — nombre 


285 


dollars 


21,449,266 


18,196,105 
1472327 
439,518 
1,341,316 


18,537,197 
2,912,069 


22,220,391 


21,449,266 
771,125 


16,339,523 
4,598,901 
6,456,575 
2,643,861 

448,300 
180,305 
2,011,581 
4,402,621 
1,190,788 
16,994 
321,528 
823,737 
2,049,574 
1,478,247 


2,167,290 
689,043 


396,231 


196,774 
199,457 


number — nombre 


287,355 
137 


24 
113 


$250,000- 
499,999 


13,028,480 


10,840,910 
253,045 


364,836 
1,569,689 


11,379,971 
1,648,509 


13,295,647 


13,028,480 
267,167 


10,905,529 


4,312,223 
8,865,728 
1,422,368 
106,132 
660,268 
538,810 


1,625,297 
500,444 
18,515 
145,678 
250,581 
710,079 
764,821 


906,295 
141,474 


94,814 


50,864 
43,950 


146,670 
44 


$500,000- 
749,999 


2,765,045 


2,289,019 
476,026 


2,543,740 
221,305 


2,793,728 


2,765,045 
28,683 


2,381,891 
1,109,355 
754.639 
344/411 
11/327 
56,453 
105.706 
252,006 
84,907 
50,925 
39.420 
76,754 
159,831 


166,322 
6,491 


18,000 
18,000 


32,870 


= ie 


TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1980 — suite 


$750,000- 
999,999 


Cul 


a 


5,429,242 


4,252,749 


456,042 
720,451 


5,840,336 
88,906 


5,488,133 


5,429,242 
58,891 


608,587 


153,498 
1,478 
79,654 
80,258 
293,699 


131,643 


156,673 
25,030 


18,803 


13,860 
4,943 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


$1,000,000- 
1,999,999 


Manitoba 


number — nombre 


12 


dollars 


15,930,100 


15,215,484 
608,600 


106,016 


15,907,299 
22,801 


17,102,416 


15,930,100 
1,172,316 
12,243,657 
6,102,888 
2,321,610 
1,159,578 
205,859 
2,001,501 
452,221 
3,855,160 
840,395 
13,094 
1,749,823 
122,549 
1,129,299 
1,003,599 


1,897,550 
893,951 


14,139 
14,139 


number — nombre 


94,291 
46 


8 
38 


$2,000,000 
and over(13) 


et plus(13) 


Sey 


melee 


134,288,928 


52,591,974 
8,218,945 
826,301 
67,111,841 
5,539,867 


128,475,775 


5,813,153 


174,324,582 


134,288,928 
40,035,654 


138,312,163 


94,146,564 
8,951,393 
6,523,020 
5,898,930 

18,483,645 
4,808,611 


23,351,134 
2,183,499 
145,387 
10,595,879 
2,345,678 
8,080,691 
12,661,285 


16,099,976 
3,438,691 


1,596,482 


575,898 
1,020,584 


$14,848 
258 


188 
70 


Détail 


Classification des établissements 


Classes suivant le genre principal de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 
Reparations: 24.0.5 ects anne Hea hod sania Seka AR ee Se 


Caractéristiques du produit de la construction 
Valeur globale du produit de la construction .............000ceeeveeeuuseee 
Detaillé suivant le genre de construction: 


Maisonsnsimplesndetachees aats.n8 cay ete vacant voto es er eae aoe ae 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) .............0..00eeveeveeee 
Maisonsven mangees «2 nso haa dincan ca OS Aeiee wo tet Woes ee 2 
Appartements. (y compris: les. triplex)... Seas). bee eee. 
Batiments: nonrésidentiels< hia jar etc at< tet eC Pe ee 
Grandes routes; ichemins. eb pomts:.. ncn) s serene a tine nee ae 
Autres)travaux «des genie(9)) <is2..e pare arecuerers tis tenet ee een 


Detaillé suivant le genre de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 


Reparations. fis sabe Pacada Bae took Sa oaake lees a ee ee 
Etat des profits et pertes 
Total|desy revenus; d’exploitationi. «<5 vaso avna cee voids cc eee eee ee 
Revenus -de construction, 5 Aya sae aoe 5 ocean Te eee 
ANOROS: TEVENUG(B)- £9: Lendilerdn aswel oar ore aN A Rte eT Re ey es 
Fotal' des; cotts (directs) Pexploitation ..<.. cassie tld bee Soe Lee ae eee oe 
Paiements aux sous-braltants:,,.i.41.2..c0e ee eee OF eee: 
WUC EW) Se as cE BE ABE O RED OES Ah oe DUOADSGOMRAAReS SAAC G.Ad oh iuho oi oite 
Saleives( 10): sa matare dv tots teva ¥ pst wolvedlot ace N isla reece en 
AAWALLETMENES (LO) nse apace orce castes toh oreyahenctvt v0) RON ote | Sed NON es creer te RE eee 
RU GRR ALIS 5.5 A uatch gs vated ay aietere ten ae uk Sev a UataN ovr Seas racer ere eapatearctee Teese 
AutresccoutS directs: Foi h tan betaine ea neta ee) Pe 
Total! des; couts: (indirects): d?exploitations «sit: aeeieetecte eae olettee eels aan 
Dgarhements (UO) sccc cao avsh Awa shat atacs sees euicas <ts etate buona eat hn er 
GREANCES: IFTEEQUVEADIES, «08 borin sche) cary tet atateto ninte an eontohee ee 
FEA AUUCO IIE IAG nag ssn rtemst ca oer ca harass tel ona sch ctorstche bakGn cic Hava eS RT Vo 
AOTPISSCHREM Ceca arctatateeoNoreiay-ravav etocenene? vars fatoreka Fate beter Shzis1 ore rocea et Aaa eR 
Altres GOUbS: INGINE CES s.c.6et.varcrere tye foreravabot cine Solis oh Porter Loe oe ee 
Benefices (pertes) nets d’exploitation avant impOts......... 0.00. ccee eee ee ee 
BGM OL COSI ro vances anc havs bs cornotarsr seat cts esau wrt. tole hs Zetast bay eta tate RHIC aa 
Pen bes +. iene natenancqaiccin even cmarsraars lanatevehatese vclsroyes tuna gevoteters Go oheko clots ope eee ae 
Deépenses en immobilisations 
Total des: immobilisations: «./. :o'-isretoruteverere oye staseia’s 'otulalaroreteltiete wioeein die etree tere eee 
Machines et. equipement, neufs>..« <n)... 2 meee eee ees emote as 
Batiments)et -autres: structures: neufsi 7s tee aren ose eine. 
Caracteristiques de la main-d’oeuvre 
Total des heures travaillées par les ouvriers salariés........... 0000 0e eee eee 
Kotak des employes: ‘a: traitement: :or.r1 vere su alee tele atelnele te sete etre ole 
Directs is aiycvar salen care eRe hy ete thors, n/ Sarai ive Sane ReaD Ce eee 
Indirectsts cc anon sages soi bad enn eat eale A aie eR ok nen eee eee 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Canada and Provinces, 1980 — Continued 


Item 


Establishment classification 
Total establishments .........0cccscccscrsccsevcscscescnscscscssveeseee 
Classified by legal entity: 
Sole: proprietorship’... -.- 0.2002 cau sian nis cele es le pleats ini eet amy oo = 
Partnership tir 5 <.-sieiits csuele <cbele acrcone Diaiaiscsia we Spires itso teeta om eae eee = 
Incorporated COMpaNny... 2... eee eee cece ene nett eee teeter nes 
Classified by principal type of construction: 
Singlevdetacheds pe... oe ries ae cari erenrin o divine elmtwtoks elm iter otoseiginievat sMfateiotederm = 
Double (duplex, semi-detached) 


Rowe housing: 6. aay cise e vies unpieein’p ie atylxi dinveim vate a aty Ceonibey aes « Eaeays BYeapes eT >= 
Apartments (including triplex) 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Repair construction .......6.seseeeeeee seer ere ce renee ec enenen reese. 


Characteristics of construction output 
Total value of construction output ..... 6-0 cece ee eee eee eee eee tee eeeee 
Detailed by type of construction: 


Sinplendetached ys garccc oscars scepr stew aleve wie Pe ee aia engi 
Double (duplex, semi-detached) 
Row ShOuUSMIg << can wk a wees a ohn, 0g vie Wins Haw 6 ae 
Apartments (including triplex) 
Non-residential buildings: 0s 0.2.6 20.2 «ceo sekpinea tetas neta emn St. & 
Highway, road and bridge ........-seeeeee recente sete etre ree eeeee 
Other engineering (GO) ic oe «dennis ha mes ayee nip eeple lets cist pesres Svein y 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Repair construction .......6..0 cece reece cence ence ners ne renee tweeters 


Total operating revenue .. 2... 6.66 e eee ee eee eee eee eee e nent enna nees 


Construction TEvenuesccjels cere cee yn = oie sole ew gen pinks whe iate ine a-reeeee 
OPhersire vende) secs cece: vere «) Aymyopetes aso) a w)=hapn Sh cha mtes nat goweell ncel heyhey mca bla 


Total operating costs (direct) .. 0... 000 eee ee eee eee teen eee e en eees 


Payments to sub-contractors .... 06.60 e eect ee eee eee 
Materials eax spre cio sterols tre, dre hae len nie aren tears oo <a Lee 
WapestlOpee s sastaacsw aw kam eee nnn Aa ae low mee aad ae eee o 
alaTest LO eae eax crt: cact orate malestae a eremy lang ris vk tance ae eee ane 
Esler Cine nti ore DEO nEr One re nCOr EEO rn Ore re ha. hay 
Otherndinectecostsi ca. eveceesscse,sy a 0 o.evapn le syspaye ese spaakere! wale ettetet by apateentar alate erat aes 


Total operating costs (indirect). ........cceeee reece eer eee e teen eee e eens 


Salanbes (G0) oc ecole ciz-c.si7)aye.cvaraya yegaotiyeh ee 1-452 9) utamiatee tie, rach bal Beal crane ene eee 
123-46 [ts (ol 5 ee eI IEROE Door RROD On COC cin. as secre aa ON te 
F irvarie Wie ecdiace, ce. toope sates ayalayire dit um sca ag ein ncn in segue acate en ae 
Die rec a tira eei ei iiss oer ~. eyes cxosorsutie ener reyes sy tay si5jayecwin okey ey"ashe)-neak=tseo Aaa kat Weta = 
Othertindirecthcosts: Hs... ie.cic, cher epe1aas eystaes x:2 states Senate debe hsm tw = 


Total capital expenditures ..... 6.0 c cece cece eee eee eee eee e eee e nna 
New machinery and equipment ....... 0.00 0scaen teenies ee eee ene 
New buildings and other structures ......... 05 e eee e eee eect e eee ee 

Labour characteristics 

Total hours worked by wage-earning employees ....-.-+00+ee cess reece eeees 

Total salaried employees .........00ce eee e ener e tee e eee enerneeenenes 
Dh ee ee oe CE ee eAROT ARO Tene Joan seme Ann c) cota 
Terenas sas exec eh stoi ieee ss atsue Sharan axe pubes esa adorei) a ae 


See footnote(s) at end of tables. 


Total 


364 


196,023,423 


133,767,199 
5,046,123 
7,318,409 

26,106,861 
23,784,831 


191,098,103 
4,925,320 


214,052,518 


196,023,423 
18,029,095 


179,280,623 


85,221,019 
46,314,875 
14,373,214 
1,226,167 
23,283,587 
8,861,761 


24,658,217 
6,965,081 
119,958 
4,645,256 
1,722,186 
11,205,736 
10,113,678 


12,866,840 
2,753,162 


15,954,356 


1,632,782 
14,321,574 


1,346,992 
491 


$10,000- $250,000- 


249,999(17) 499,999 


Saskatchewan 


number — nombre 


272 


247 


dollars 


22,744,642 


19,455,166 
1,179,607 


213,180 
1,896,689 


19,849,512 
2,895,130 


23,348,258 


22,744,642 
603,616 


16,579,640 
5,180,995 
6,142,811 
2,075,691 

335,916 
296,733 
2,547,494 
4,777,851 
966,244 
37,577 
458,592 
749,332 
2,566,106 
1,990,767 


2,629,408 
638,641 


491,183 


243,492 
247,691 


number — nombre 


260,717 
123 


21 
102 


17,807,772 


15,370,792 
138,677 


476,049 
1,822/254 


16,239,014 
1,568,758 


18,094,058 


17,807,772 
286,286 


14,965,549 


6,270,738 
5,059,118 
1,986,168 
188,892 
723,806 
736,827 


2,291,124 
635,431 
10,603 
422,232 
365,947 
856,911 
837,385 


956,844 
119,459 


199,802 


100,812 
98,990 


215,315 
50 


of 
43 


$500,000- 
749,999 


17 


10,867,758 


9,846,897 
366,448 


654,413 


10,708,998 
158,760 


11,236,488 


10,867,758 
368,730 


9,497,098 


4,054,624 
2,926,933 
716,336 
44,644 
1,371,627 
382,934 


1,608,364 


512,238 

17,624 
227,386 
117,683 
733,433 


131,026 


406,105 
275,079 
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TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1980 — suite 


$2,000,000 
$750,000- $1,000,000- and over(13) 
999,999 1,999,999 ~ Détail 
et plus(13) 
No 
Saskatchewan 
number — nombre 
Classification des établissements 
3 14 10 Motali des: etablissementss <<, 5 cejsssy<i0isiastso¢.21¢540 0 arose bacclotege ete nae 1 
Classés suivant la forme juridique: 
- 1 - Propriétaires uniques..... 2 
= 1 ~ Socletesreny nom colectifien) cnc erent) auc cre Oe 3 
3 12 10 Sociétés a responsabilité limitée 4 
Classés suivant le genre principal de construction: 
3 13 7 Maisons “simples. detachéesn.,acc.csvnocasctece sayin aco ec ena eae eee 5 
- - - Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ............0.c0eceeeueeeeee 6 
= = - Martsons nu rangée’. 22) sas niet mies. nish ones cece ae eee 7 
= 1 3 Appartements’ (v- compris’ les triplex) aretha eRe ae ee ee eee 8 
Classés suivant le genre principal de travail: 
3 14 10 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 9 
transformations). 
- - - VUGDADALIONS Mtn econ ticvoem rc een eyise ich chess beset re RS ie mR a ore 10 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
2,334,808 21,483,288 120,785,155 Valeur ‘globale du produit de la construction) <csse.s:0+joiersjs;eje1n 0 +/bip ass deieee © 11 
Detaillé suivant le genre de construction: 
2,029,948 18,176,241 68,888,155 Dlaisotis (SUMDIOS CETACHEES ooo 8 oe ocr cists ain ara eiaiaiaenyca oni ¥ dls ajeheraas Sete eae 12 
- 473,669 2,887,722 Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ...........0.00c0c eee eeeeuee 13 
- - 7,318,409 Maisons eny rang cere stare cnt inner 5 cnc Wormers ariel ieee ene eo 14 
= 1,325,547 24,092,085 Appartements*(y compris les- triplex) <- zacerdare icsettor deacon 15 
304,860 1,507,831 17,598,784 Batimenis’ non esidentiels ©. 28 chs hex wks eae teeta Scie eeiecakints eats 16 
= - - Grandes routes, chenuns et, ponts(2<.2,2.2%..caheuestoy «ean geet: 17 
- - - Altres: travaux ide pemerG) ct Me... dre visniss cons de Loe sraandann Meee ten 18 
Detaillé suivant le genre de travail: 
2,258,592 21,256,832 120,785,155 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 19 
transformations). 
76,216 226,456 = TREDARA LION SHIRTS scr5 ioe Hunton hak Se aan ood CAs oA een ee 20 
Etat des profits et pertes 
2,336,291 22,083,201 136,954,222 Total| ‘des: revenus: d’exploitation: ¢../<:<:5:--<,</= <2): /ore is nieioi to. aguaslaysiererabemhceeiasei cious? 21 
2,334,808 21,483,288 120,785,155 Révenus (de construction sinc ous sabia ee ee EE ERE 22 
1,483 599,913 16,169,067 ANTEPESRTEVEN USS) Fes rtare ny. fists sai Bate: Rea thle PCPs ny rend eT CE PLA trae ws Co 23 
2,320,436 19,316,421 116,601,479 Total des ‘couts (directs) d’exploitation (61. </:-1<1s <isesgbhcinnieseyey« mueehs cichere sfeleialt 24 
813,074 9,114,258 59,787,330 ‘Balements\ aux sous-traitants ya. erie ether hacen ae eee 25 
1,135,821 5,254,444 25,795,748 NISUERIAUS tng re eee ot anion aie Guo k n ENOTES RD Crean cae eR RE? 26 
203,231 1,952,214 7,439,574 Salatres Wl) crccaccase svc craseaerane ons ayes av eve wl ty tr caney ea eeIa a vo eae 27 
20,954 160,444 475,317 ADraltenveryts (LO) os; cceteray cats exci occa “hace oe aA eed OS alos Sov ec ear chav Ee eee 28 
85,414 2,253,968 18,552,039 MS od) erst anise hen me AOR Se Ree eee EE BENE Es 29 
61,942 581,093 4,551,471 Atitres cothts “GInects irsre acrcstets foie aiavivers aimesedsd ovis vhs alls ae en ee tay Roe ra seane es 30 
237,705 2,500,325 13,242,848 Total des coats (indirects) d’exploitation .... «cc. -seiassiels oti > atassiersie airuesoeiejs fais ete cay 
106,552 562,974 4,181,642 PrartementstlO)) 4. <5 sii oS ade vase hayes i eet ba eee, iaciaicn eee a 32 
13,072 21,419 19,663 @réanees MITrecGUuVra DIOS iy. ae, itv .s aeske sina A eet ic te oh aie eee SPs 33 
21,433 811,131 2,704,482 Binancement entacts o ciccre «cient o aytne wi fare eee ea epaieoee ene 34 
11,776 135,676 341,772 AMmoOrtisSeMent: ccacr ness eine sen enieet ee gusla nyetevee sn atieaeee ewe 35 
84,872 969,125 5,995,289 AURPESTOOUTSMIN GITECES era creas ernie, cfr o ena omyAu ale Wey Seren ora the a SaaS 36 
— 221,850 266,455 7,109,895 Benéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots............06esceeeeeeeee 37 
= 845,221 8,029,262 BGnéficestiiets ia scrans 55cas5 ie satate ai etctet Cena, at arsve. coh Soo estee cave tale RIEL ca seen ee 38 
221,850 578,766 919,367 FORRES IG ok ve sree sare A RALA ae ate aia Care @ dine acd cobha wm demperne ater ewe or hor sear 39 
Depenses en immobilisations 
- 29,016 15,212,229 Motal| des: immMobiHSAations i<teleis io eis\niclete/aioreleis/elats oots)sfalaisbatainhstatesaraisie stsialatalsfaialsta 40 
. 29,016 1,242,181 Machines: et €quipement, meufs ocr c)-:csspapeudten ten hoe eae Ue oe 4] 
s 2 13,970,048 Batimentsvet ‘atitresestructures: neufsic sn. cc ccs uarien cea © ane bce one ete 42 
number — nombre hairs A ape 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 
16,983 177,876 588,926 Total des heures travaillées par les ouvriers salari€S..........000eeeceeeeeee 43 
6 39 243 Fotal. des: employes :2i traitement: css sis ere ar athe wore he erralnaan Gann Sia 44 
2 9 3 PDIP CES cece posse des iol eR Doe Law dak tao pata adboee vies: Cao ARRON se at aS SRE eee 45 
4 30 220 TT OCHS 0 v.-k ycea. oe ee eevee derek as Fae Pobre a es OAC vn ea ee 46 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 


Canada and Provinces, 1980 — Continued 


Item 


Establishment classification 
Total establishments... % sci wees weer w ee ceeeeesetecsersccesscetears 
Classified by legal entity: 


Soles proprievonsb apres tar st teyetate <ralets ile eters eyedate ctesateeeetee tee ote aes eater aT 
Partrership mins cecsetee terre cies ovetetaleta ethers) tata tt meatezelt'- Metee tee tener teneente nteey* 
Incorporated company ..... - ig tSce¥ vale lo Ole GOAN ee Ok Eee 


Classified by principal type of construction: 


Singlendetachied we prv-c-tactete raters te cheney steiner aieier eeetemestee eee 
Double (duplex, semi-detached) 0.0. seecsses sere heres emesis = 
Row housing 1. sbeastceh es etcetera ty ie te ete ee ee eee a 
Apartments (including triplex) ...3. 0.0.0. eect eevee eee eens 


Classified by principal type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Repair construction. is.0. 0 rie dv eielale.e nle’afalivte’s felete inte vtsfetate nterers ts reese viedo le e/a 


Characteristics of construction output 
Total value of construction Output .........- cee eee eee eee eee teen eter eens 
Detailed by type of construction: 


Simple detached tg ere ctate rete efalelsy spo ele tecshate ele pe tetn peels eretetene etectee) seater yi 
Double (duplex, semi-detached) 
VON ONR SATIS es Wat acetal iste Mielsasous ota eins spniy & SiMe re ite tn lee cata des as 
Apartments (including triplex) 
Non-residential ‘buildings ©..........05..-- 

Mighway wroadeand Dridgel = .ch cir teint rete en eens ciate in er catrtsg 
Ofiier engineering (O)ia Ae otlslne tasted letra nintenletn Meera tater Saree 


Detailed by type of work: 
New construction (including additions, alterations and 


conversions). 
Repair COnstractiorn etek cfleteteiete esta iets telat tstattentteletcte otatetetnietst ters ftanstete sins 


Total operating revenue ........ cece cece e ence ener eee e eee e ete eeeeeeeees 


Gonstructionereventie ec .6 elk ie eatin ato lalottate cee teeta Metetar aerate 
M#Rer™reventie(S) ks heft ahaete tele ected ea Nadrc ebay ateteteionertnetr teeter ete 


Total operating costs (direct) ...... ee eee cece reece eet ener e eet eter eeeee 


Payments torsub=con tractors taatctettaicl~ ictale tare ele nie eee tober eee eeettrie sr a ony 
IY EU? Ot: Ci eN aA enti erates MELT OOP REE TOA ONC ee rae © cis rr oase ae) 
Wales (110) apueattes. mec retest ete ota ebaletetsRaPar rt allot tetal ater sf etet:Pehatctasralyenesesiet telruePeanels 


SAIN CL sade ahah Marea eer reared teh fects itch eet tic a atst st aistatetetel teeter romain 
Mtheridivect (costae tak an ore eet ere tel tee berate oteccl har aateraate ered 


Total operating costs (indirect). ........ cee eee cere eee eee eee e eter etna 


Salaries(10) 
Bad! ‘debts site. 

RO RNLESENCEND a tae 8 ake se alate tatetcte ps robotic eta fal sets Nahin sic 

Dat ina nmmAnARAR ROAD On dpe ourneonuoor orn aaaashaue fad ben 
Wither vinidipect Vooets), cata elie ate otal wate ste tele ert tare et tater eek epelerererai aig 


Total capital expenditures ........ 0c cece eect e tere eee e ee ee eee eeees 
New’ machinery and equipment ...........000 ccc eters eect r se new ees 
New buildings and other structures .......:0sseseecsecereerreceteres 

Labour characteristics 
Total hours worked by wage-earning employees ......-+++eseeeeeeeeeereees 
Total salaried employees ......... sce eee eee cece eee eeeeeececereceseees 


DEE CE Sieve ce mot em Reena we hed wre clea eishelentis anna sha Paamahiss seta n ara vartoue iy 
DKACIROCE Sy Sei rc eee ee NGF eM oat Peete oe cepa at or evar stereo 


See footnote(s) at end of tables. 


Total 


1,035 


1,166,527,690 


789,519,985 
53,135,408 
52,890,112 

218,916,618 
52,065,567 


1,148,754,186 
17,773,504 


1,387,555,297 


1,166,527 ,690 
221,027,607 


1,137,078,796 


564,825,611 
234,540,262 
50,963,349 
10,419,770 
236,451,667 
39,878,137 


148,182,301 
39,749,185 
832,159 
31,995,500 
9,432,248 
66,173,209 
102,294,200 


117,476,478 
15,182,278 


63,488,553 


5,163,650 
58,324,903 


4,906,054 
2,054 


448 
1,606 


$10,000- $250,000- 


249,999(17) 499,999 


Alberta 


number — nombre 


685 


651 


dollars 


60,710,044 


50,818,439 
4,000,194 


1,435,789 
4,455,622 


54,462,865 
6,247,179 


62,735,041 


60,710,044 
2,024,997 


45,892,815 
14,503,129 
16,525,138 
7,298,523 
950,196 
499,481 
6,116,348 
11,415,262 
2,555,291 
45,493 
687,143 
1,897,430 
6,229,905 
5,426,964 


8,066,782 
2,639,818 


1,560,884 


776,207 
784,677 


number — nombre 


802,849 
296 


62 
234 


160 


57,793,169 


51,306,377 
1,035,233 


936,255 
4,515,304 


53,159,663 
4,633,506 


59,963,326 


57,793,169 
2,170,157 


49,230,852 


19,055,546 
16,129,724 
6,424,942 
583,445 
3,445,485 
3,641,710 


8,415,018 
1,937,169 
29,095 
1,621,533 
979,197 
3,848,024 
2,317,456 


3,492,865 
1,175,409 


702,494 


340,806 
361,688 


621,589 
163 


22 
141 


$500,000- 
749,999 


81 


49,436,405 


44,414,740 
769,040 
565,999 

1,297,839 
2,388,787 


48,513,651 
922,754 


51,734,891 


49,436,405 
2,298,486 


43,434,786 


20,045,599 
13,322,805 
4,648,170 
297,434 
3,420,829 
1,699,949 


§,744,103 
1,250,336 

335,305 

815,039 
1,145,495 
2,197,928 
2,556,002 


3,085,145 
529,143 


2,502,563 


1,250,595 
1,251,968 


392,521 
93 


14 
79 
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TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1980 — suite 


$750,000- $1,000,000- 
999,999 1,999,999 


38 


33,139,636 


26,507,209 
2,377,814 
1,046,281 
2,084,164 
1,124,168 


32,156,077 
983,559 


33,612,981 


33,139,636 
473,345 


28,511,516 


12,376,808 
7,781,449 
2,455,612 

05,068 
3,979,168 
1,713,411 


3,870,039 
1,147,116 
73,066 
775,241 
262,123 
1,612,493 
1,231,426 


1,645,965 
414,539 


637,634 


347,218 
290,416 


228,968 
82 


12 
70 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 


Alberta 


number — nombre 


44 


mre | 


43 
3 


dollars 


61,689,643 


52,233,378 
2,413,750 
1,179,888 
2,523,174 
3,339,453 


60,367,569 
1,322,074 


63,256,636 


61,689,643 
1,566,993 


55,244,909 
29,532,821 
10,551,817 
4,358,670 
292,223 
8,686,971 
1,822,407 
7,490,480 
2,773,714 
45,050 
1,765,526 
593,950 
2,312,240 
$21,247 


2,300,765 
1,779,518 


597,910 


234,682 
363,228 


number — nombre 


393,016 
124 


12 
112 


$2,000,000- 
9,999,999 


216,191,121 


152,904,694 
17,378,846 
7,830,009 
28,144,790 
9,932,782 


212,526,689 
3,664,432 


222,318,010 


216,191,121 
6,126,889 


199,441,398 


92,606,480 
42,262,291 
10,769,143 
2,652,568 
43,801,256 
7,349,660 


19,897,829 
7,534,753 
242,038 
5,227,321 
1,421,563 
5,472,154 
2,978,783 


6,629,389 
3,650,606 


3,172,707 


403,044 
2,769,663 


1,018,029 
380 


100 
280 


$10,000,000 
and over 


et plus 


687,567,672 


411,335,148 
25,160,531 
42,267,935 

182,494,607 
26,309,451 


687,567,672 


893,934,412 


687,567,672 
206,366,740 


715,322,520 


376,705,228 
127,967,038 
15,008,289 
5,488,836 
172,618,477 
17,534,652 


91,349,570 
22,550,806 
62,112 
21,103,697 
3,132,490 
44,500,465 
87,262,322 


92,255,567 
4,993,245 


$4,314,361 


1,811,098 
52,503,263 


1,449,082 
916 


226 
690 


Détail 


Classification des établissements 


Classes suivant le genre principal de construction: 


Maisons ‘sizaples) detachées,.....5.5,7aneeaxeacssics-1 ee ee ee 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ................-. 00005 
Maisons) emrangeess a.\.cisacsiueaete yen ee eee 
Appartements (y) compris: les, triplex)! ./nsures aorta aterm 


Classés suivant le genre principal de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 


VODA ACL GINS arene vcraprve caysktvenssieceseaca tsar escacVcosesceicders ase Teak atau 


Caractéristiques du produit de la construction 


Valeur globale du produit de la construction .............0000ees0008 


Detaillé suivant le genre de construction: 


Maisonsy simples deta ehees) ve.niuscssaysucincatenvoinensugepesicie aie MP eee 
Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ..................0005 
Wasps OM PANG 6 coc. 1.2 cucisysiauageis sieeaje Me mudan oats evens: ae 
Appartements (y compris les triplex) ..................00000008 
Batiments: non nesidentiels)s i. 6 /05,c-sa.-.2v- ceria Mee RCs eRe 
Grandes; routes, chemins, et, ponts <,........-< deere. eves Rees cane 
Autres travaux de genie(9) «oa a. ces wscvecays.cceceusiny over Nea peee 


Détaillé suivant le genre de travail: 


Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 


Gp arabes 23s sc ss get tess hese beep fue aves ass os SE OR I 
Etat des profits et pertes 
Total @es revenus dlexploitation,. so <s:15,6i01siaieoiej0a mao as aWisaeetaeaoe 
Revienus Ge; Constreaction: « cccces.sccdyaics daecove. sayy a 
AUUEROS JHEVEMUS(B) 3 cscssie aye sete saurtosisveaese ve dese / ihay vod eee OS ED. 
Total des coits (directs) d’exploitation ..........00c0e cece eee ee ene 
Paiementts, ‘aux, )soWs-trattartts o.<...ciisie.cs.s<cc.c eb ed ae eos cite eA ORS 
Matt OD aaa xo cies yaar he tawadlayexeun erty late bevceedeince mince awaleae ee eat eee Eee 
Salaemes (RO) erro xase cevecavesh pstngn cost ames yar cusivtaee ds oie aen Gankeene as eke ae 
MRaitemmrents (MO) earics es ienerracdkeeteus cepowsuenereeasouaraeneie eye ec saas eR 
MROPYAINS: as curccisesmaaace none tracers ie yeskoi cioinccae ie Soe EM REC An ee eee 


Total des couts (indirects) d’exploitation.........0.c cece eee cece eee ees 


Mraitervents GEO) ): (aye eye lerefouersveue eke yousnttadesssejosanolokeneasuevencteussca eee Cea 
@réances: irrécouvrables tj. .cicascseccrneysivom un ene kaec yeti ae ea 
IAN COMMENT cy. (rds retexcuaneresgauroue coe aswreyauaversrasaxekevedcxeleyehs feieiinmoiene GEER 


Dépenses en immobilisations 


Motalides Sum MObHISALIONS ors ce <vexennyofonose id ened siete tara ceraue tale lafaletsteedelete le ialaCametave 


Machines et équipement neufs........0. 200s sees e ees eee tees 
Batiments et ‘autres structures meufsinnes on stearate cre) suerte are 


Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


Total des heures travaillées par les ouvriers salari€s............e0e0008 
Totalidesiemployes, ap traitement, ojcis.5, +:516s0\«.0:0 -1syeseso1ya) rete lel ataatts) sieinietates 


PALE CUS! ics Siete soe chase Nahe yak ova suesheg tal arch deer a essene levalshs ps ate eee ae 
AXA CES 5. eaonleuanwtige etn kestenetg emi eeniel e miec bh Araneae oes Gee eee 


CADM 


10 


mon 


fo oe hereon 


10 


at 
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TABLE 1. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Size Group,(6) 
Canada and Provinces, 1980 — Concluded 


Item 


Establishment classification 


Total establishments .......ceececceeeee eer eeeneeceresercrcssececrsserest 


Classified by legal entity: 


Sole proprietorship... . 
Partnership ......-..- 
Incorporated company .........0ceese descent reer needs ee ee eee es 


Classified by principal type of construction: 


Single: detached eyecare sacs aresstars ate wensyeyeteie) otrietet tein te sti afereeneyeente os oienseo rin 8 
Double (duplex, semi-detached) ........ +... ee ses esses eter teen eens 
Roo wy Housitig pctoerstetes-ranheprecet hs tyoladeteyemntet store soya ster otal eee teste ee aes 
Apartments (including triplex) .... 00.0000. 0 eee seen e nese erence ees 


Classified by principal type of work: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Repair Construction 0... ccc cree. esis eerie e ove ciara nie elaerntelcte Pele are ARIES 3 og 


Characteristics of construction output 


Total value of construction output... 6.56.6. e eee cece ee eter eee eee teres 


Detailed by type of construction: 


Single detached 0... ec esewazemic ects eveie Solel «tive wae o cle SINS wa a 
Double (duplex, semi-detached) .........-:.052. essere e ener cree ees 
Row whoOusing @ sts ceeyele tele fers oustonenatarsieom ahr state be cots nts oe tn san = oi 
Apartments (including triplex) ........-.s0ee sees sree etree tee eee es 
Noneresidential buildings <..chccea «ere snare cute tublentl sein eanieecte. isimes ass ole 
Highway, road and bridge ........0 seve scene ete ner nent erate eer es 
Other engineering(9) ........0ceee ee ene bese ele oe een eee ae ee 


Detailed by type of work: 


New construction (including additions, alterations and 
conversions). 
Repair construction 22.26... 0. ce ceee cess cree ee einen EE re es 


Total operating revenue .......0 eee eee eee e eee e ener cere eet eeeenes 


Gonstruction revenues: os. accross rayatetessneia td elarerctelate cet abells ie ip stats Sm iphete tate Bele 
OtHerere verre) ieveccxc co rare core reneseleverevs arereyalece yi «semehe uceternre Pata e apa A ne RRatd cas 


Total operating costs (direct) 6.2.60... ce eee e reer eee teeter eters eens 


Payments to SUD=COCTACTOTS 6 ctarainrnieveie wile eaters deed ebdtte a Relare a tete toPaifee se aod 
Whateriale. cactmcers vis cues ora laessane tera itns have fotetoba teint tr tata serene oe ee en tts 
Wages (LO) secoeis comrevcctere eves xe ois ieroliocnsaya te GRAicpe¥O ib gta be arelbe te Inkecs ata ohare ec tenaye Cond 
Bataries (UO) cae cats cose hens outers es ts rie ede ters acteta hs Nota Sa ¥a le ie telclarp eee rea ter eee tears 
Land 
Other direct costs cuc.cksvacs + eccim wvew iene vernsornntedoye loxelncelsteteneete, Meena. fete Wrame a ate 


Total operating costs (indirect)... ..0.ee rere ee eee e eee nner eee rere e ees 


Sailer TeS (LO) seve col mrvete na mrs cipsv'ty wha dates Os wate Fa ln Oo (ola mabe ens thatthe tae rotate recs 
Bade lotic sssietoay te roo revue care dnsttaltc as yeaa tare rape ret t's koe ee eee kate gen ra 
Bhi VATU Bie sie crip wre eevee tery Syaetn oko Ye fennel lan Se lealieks ont fal rt ae BOE ce 
Depreciation icra sc ac cou larere ein peyote ere join 0 ie lino arm te aoe te fe cP elie te asl dd 
Others Indirect -GOsts wae wve+ or iatelers rarare vermis talrale opie ete wake ees elaratel. wed eeNette wists 


Net operating profit (loss) before taxeS........e. eee eee ener eee e renee 


Profit sect. «uch ein Bie tue Mee Rove ie be Vs Rep GRlTo Yeko es he een as hee oa 
Loss pe Dark aha Serko ru rlvte fale Recto Curie Nari lathe Pal Ze se tete fata hn a tae te te oe fe Nae, ie fe Savana its Te Xe Peiio te Aa NS 


Capital expenditures 


Total capital expenditures ....... 606 e teen een e nee e anes 


New machinery and equipment ......-..00:e cece eee re eet eee t ees 
New buildings and other structures ......... eee e tree ee eee eens 
Labour characteristics 
Total hours worked by wage-earning employees .....-0000+0000 eee eee eee 


Total salaried employees .......62 00 eee eee e erent teen eee e ee eeeee 


See footnote(s) at end of tables. 


Total 


788,775,070 


602,365,359 
8,316,751 
16,464,146 
129,751,086 
30,181,888 


1,695,840 


766,222,024 


22,553,046 


826,060,299 


788,775,070 
37,289,229 


675,162,059 


270,897,604 
176,007,123 
60,783,866 
8,878,796 
106,504,203 
52,090,467 


98,013,538 
22,661,527 
824,170 
14,969,950 
6,518,900 
53,038,991 


§2,884,702 


11,420,903 


3,906,415 
7,514,488 


§,280,654 
1,783 


403 
1,880 


$10,000- 


249,999(17) 


British Columbia(12) — Colombie-Britannique(12) 


$250,000- 
499,999 


number — nombre 


13 


dollars 


151,028,319 


133,985,471 
2,332,718 
821,458 
5,435,990 
8,159,258 


293,424 


143,105,163 


7,923,156 


155,963,964 


151,028,319 
4,935,645 


117,298,611 


35,008,798 
44,496,171 
15,159,389 
1,771,718 
7,807,722 
13,054,813, 
22,148,476 
4,914,511 
140,555 
1,163,112 
2,762,846 
13,167,452 
16,516,877 


18,531,354 
2,014,477 


1,068,836 


529,857 
538,979 


number - 


1,580,072 


nombre 


388 


134,907,303 


114,797,274 
3,990,661 
101,630 
12,553,558 
2,061,764 


1,402,416 


128,901,878 


6,005,425 


138,785,697 


134,907,303 
3,878,394 


113,232,762 


42,570,079 
36,087,932 
11,837,627 

1,016,385 
11,064,330 
11,156,409 


17,672,824 
3,200,574 
132,231 
1,492,127 
1,366,369 
11,481,523 
7,880,111 


9,878,570 
1,998,459 


1,595,663 


688,373 
907,290 


1,071,006 
324 


38 
286 


$500,000- 
749,999 


109 


10 


65,558,164 


62,000,888 
74,485 
819.411 
2,663,380 


59,154,116 
6,404,048 


66,850,348 


65,558,164 
1,292,184 


52,681,091 


21,505,226 
12,519,951 
4,645,438 
746,534 
7,397,733 
5,866,209 
9,135,634 
1,800,655 
24,903 
1,010,056 
448,964 
5,851,056 
5,033,623 


5,380,003 
346,380 


379,493 


231,176 
148,317 


405,896 


155 


$750,000- 
999,999 


British Colombia(12) — Colombie-Britannique(12) 


62 


60 


we 


$2,307,045 


41,027,472 
804,687 
9,716,449 
758,437 


80,241,751 
2,065,294 


55,048,642 


52,307,045 
2,741,597 


44,041,763 


17,688,997 
10,209,071 
3,576,983 
307,022 
7,825,230 
4,434,460 
7,317,393 
1,677,913 
61,656 
818,169 
236,354 
4,523,301 
3,689,486 


4,106,794 
417,308 


973,592 


527,689 
445,903 


310,420 
100 


14 
86 
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TABLEAU 1. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, Statistiques d’exploitation, 
classees suivant la tranche de taille(6), Canada et provinces, 1980 — fin 


$2,000,000 
and over(13) 


$1,000,000- 
1,999,999 - Détail 
et plus(13) 


number — nombre 


Classification des établissements 


79 47 ‘Notaly des établissements S.c,.cc.ces.4 ccc neck ae teetae cote e ee ene 
Classes suivant la forme juridique: 
1 2 Propriétaires uniques....... 
~ ~ Sociétés en nom collectif 
78 45 
75 287 71 |" Maisons simples"détachéess-.. cee een nee 
1 =... |}, Maisons ‘doubles (duplex, sexii-détachees) 02.502. cic ack ee 
1 go a Maisons ‘ent ranges: | Fos r ates Ln es hee nT A 1 mena 
2 16) |) eAppartements: (compris les: triplex) seen ane enna nnn 
Classes suivant le genre principal de travail: 
79 47 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 
- - Réparations’s tes cere fence 52 oe. c eee AER en ee ane eae 
dollars 
Caractéristiques du produit de la construction 
106,970,087 278,004,152 Valeur globale du produit de la construction ..............ccececeecececece 
Détaillé suivant le genre de construction: 
97,615,429 152,950,020. el) viaisonsysumples detacheesw.. cineca Reker aie ie nee 
1,456,129 537,243 = | Maisons doubles (duplex, semi-détachées) ....... Mi Asis J in Nin ate re aa 
929,407 LSS 2/479) eB a Majsonsien cangee eae a tr crs cee Rr em ee mae 
4,036,299 97,189,379 Appartements (y compris, les triplex) #0. sje re nectar 
2,932,823 13,606,226 Batiments nonpresidentiois., tank. acetate tee ee 
Detaillé suivant le genre de travail: 
106,903,415 277,915,701 Construction neuve (y compris rajouts, modifications et 
transformations). 
66,672 88,451 Reparations! srrracane fe ccs ice aot eins basa ee ote eee 
Etat des profits et pertes 
110,486,409 298,925,239 Totallides: revenusd'’exploitation sspijacetecrnspascunacee ee can see ae 
106,970,087 278,004,152 Revenus, derconstruction..... Ansar it cue on eRe eee eae eee 
3,516,322 20,921,087 MAMI GTeS: FEVEMUS(S) Peeage so css ee paca rise ete eee 
92,031,044 255,876,788 Total ides; couts"(directs)id’exploitatiom® us sisce13} <1 /-1-\efatelocetsieisterdersi= iesittoniers 
38,627,929 115,496,575 Palements: aux. sous-traitantsr cass. eae One REL Ear een ne 
21,787,818 50,906,180 INATErIAUK.. Sy ter acai ee cress ca naice casslascaee VAc eas RA ra ene eRe Rae 
5,893,392 ZOSAVOST Se SiMe Salaires( 10) Spee wen esas acca ean eave s-< ome ore ee an 
1,053,658 i980;479 "OME WaPraitements (LO) meen cm sn 1500s een eet eras eee hone eee ne 
16,158,151 SO 2OR ORT) 9 WER eRrains is -28..2 Sate a Rooney on. 3-253, Seer ene iene nse ait Pees Se ee 
8,510,096 91068;480" ARES Autres: cotits'dinects\ moat: op berien tert. daar rec. ne 
13,167,495 28,571,716 Total des couts (indirects) d’exploitation..............0c cece ee ecencceceees 
2,991,167 8,076,707 iraitements (U0) cc. conpysn csr pans Bike Wee oon eae ee 
228,551 236,274 Creances irrecouvrables. ss .5.0)scauataaraen eicee einige pert eden era eae eee 
2,003,102 8,483,384 PuNAN Cement yb fe et aos aaNet e rs a sie ie A eae eee 
478,589 L220,778" A Sheth SAmiortissemennts.(.fsgey «aia kn dccamep Neh 2 6 yicece aa deiels Semele Aas ee ce 
7,466,086 20,529,573 TRI Autres. couitsmdirects 55.051. here reise oo © a.n.0,5re,0 wheter Reva Monee 
5,287,870 14,476,735 Benéfices (pertes) nets d’exploitation avant impots...............000e0eeeeee 
6,343,183 16,107,713 IBONGHICOS: hs ip ane mere cc ars ad nen ueeieaerise oreo eae do ahaa are ee 
1,055,313 RGSATS. MAN RPGREOS o). leetasctee re xis tee nie til vin aoe wee etre Bee ee Be eee re ee 
Dépenses en immobilisations 
3,026,073 4,377,246 Total ides: immobilisations 7... 4). « siesajeie o15/<1 «i= = is njsteis ogee. efepets taieistacale eielahs ae 
1,579,378 349,942 Machines et) equipement neuls).32)5. 5 cco W eects erence ae ee reer 
1,446,695 4,027,304 Batiments' et autres structures). newts. v4... hec0a sa ne sivas oe cule a eos shee 


number — nombre ated er 
Caractéristiques de la main-d’oeuvre 


488,274 1,424,986 Total des heures travaillées par les ouvriers salariéS.............00eeeeeeeee 
180 431 Total des: employes ‘traitement :<,<jspeemiae! ofc <isacsesssopesole Welaeur ele nie eiaiesasioie ae 
48 164) Ah SD arGG bs orev ateya cure oaaetepa reo aes ea avcite, iat ea ey oso vas ei oo eo aoe RR oe ee 
132 267 NIECES os cis a carte genes a eee en ee da os eae eee ae 2 


Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 2. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Type 
of Work, Canada, 1980 


TABLEAU 2. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le genre de travail, Canada, 1980 


New Repair 
construction construction 
Item — Détail Total - = 
Construction Réparations 
neuve 


number — nombre 


Establishment classification - Classification des éetablissements 
Establishments - Total — Etablissements ......---++eeeeeer reece eset eects erences 9,478 8,853 625 


Classified by legal entity — Classes suivant la forme juridique: 


Sole proprietorship — Propriétaires uniques ......-. 4,001 3,732 269 

Partnership — Sociétés en nom collectif ...-.+..+.se reese reese teense 832 786 46 

Incorporated company — Sociétés a responsabilité limitée .......-..-+.-+-+-- 4,645 4,335 310 
Classified by principal type of construction - Classes suivant le 

genre principal de construction: 

Single detached — Maisons simples EL ACHEES LU ett enon re etre neta: tea srehncs 8.624 8,041 583 

Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SEMISAETACHERS)) Goce, -cceebs covd elmrwlepanedsiere womens olhpasaie ns Grieteaasr hrs “usvehelesnis == arginine 162 145 17 
Row housing — Maisons en rangée.......-- sess eerste nee ester eet t tess 60 60 - 
Apartments (including triplex) — Appartements (y compris les 

(ial los 3) WaNnmipb nou maw oleae omkirc: «mon onerRo HARUN Ie amass uattincay tots 632 607 25 

Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 

Value of construction output — Total - Valeur globale du produit 

de la CONSEFUCHION «6:2 su 2c sieecieiapeisine omen eae riser tna menerecinn ses ecessanseece 4,556,207,652 4,426,819,362 129,388,290 
Detailed by type of construction - Detaille suivant le genre de 

construction: 

Single detached - Maisons simples détachées .....-.-...20+++++-5s0seeerere 3,128,360,341 3,039,355,648 89,004,693 

Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SAMIEAEtACHCES) WA es sarees aisbek xeon newts v ounlareio es seeLnehalele acaba iecgiaiea scabs sss 225,714,935 218,012,149 7,702,786 
Row housing — Maisons en rangee 169,851,010 167,886,963 1,964,047 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 

Clade ie ebioeieic can Un kan Cha O On Ona nicionin dehy MAES aE 763,582,224 752,905,510 10,676,714 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels.........-+++.+++s0-5: 252,578,388 232,538,338 20,040,050 
Highway, road and bridge - Grandes routes, chemins €t ponts’......2...-... 2,590,603 2,590,608 - 
Other engineering(9) — Autres travaux de genie(9) ....-...++.++ +e sees eres 13,530,151 13,530,151 - 

Detailed by type of work — Detaille suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 

conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 

modifications et transformations) ........0:e eee rece eee eee e etter eee ees 4,327,411,566 4,313,177,201 14,234,365 
Repair construction — Réparations .......+-.+s0sse sense eee r eer nen ees 228,796,086 113,642,161 115,153,925 

Income statement - Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total - Revenus d’exploitation .....-.+-+++eereereeereeecess 5,099,860,543 4,968,912,736 130,947,807 
Construction revenue — Revenus de construction .........50+000+0e reese 4,556,207 652 4,426,819,362 129,388,290 
Other revenue(8) — Autres revenus(8) ....-.-+ ee esse cee etree ects ceteris 543,652,891 542,093,374 1,559,517 
Operating costs (direct) - Total — Couts (directs) d’exploitation ...........-++25+0. 4,183,942,976 4,078,593,536 105,349,440 
Payments to sub-contractors — Paiements aux SOUStraLCANUS wesc ne cee hue srelale 1,909,620,572 1,869,620,036 40,000,536 
IMiiterialsnce VIAteriaMKx. cci-tsnpee gtcereie neces ww head apie oho soe wtnlncal ie meen linseed = 1,015,482,800 981,494,295 33,988,505 
Wages(10) — Salaires(10) .... 0.0. s cece nec e cess e eee rece ener nt tn saecceers 304,797,689 283,269,814 21,527,875 
Salaries(10) — Traitements(10) 46,534,898 44,843,954 1,690,944 
Wane Dervalns: etter 646,571,175 645,478,908 1,092,267 
Other direct costs — Autres cotits directs ........0e eee r nent erence eens 260,935,842 253,886,529 7,049,313 
Operating costs (indirect) — Total - Couts (indirects) d'exploitation ..........-++05- 637,948,399 619,453,063 18,495,336 
Salaries(10) — Traitements(10) ...... 0.00 eee c nee en ne ere tee ene cere teen e ees 160,599,181 154,204,448 6,394,733 
Bad debts — Créances irrécouvrables ........ 2.00 cece e errr e eens 7,163,802 6,406,732 757,070 
Financing — Financement ....... 159,946,068 158,573,226 1,372,842 
Depreciation — Amortissement 47,047,031 45,086,050 1,960,981 
Other indirect costs — Autres cotits indirects .......---+ss sees errs e teeters 263,192,317 255,182,607 8,009,710 
Net operating profit (loss) before taxes — Benéfices (pertes) nets 
d'exploitation avant impOts... 1... 0.0 eee cece erent cette eset test eens eeees 277,969,168 270,866,137 7,103,031 
DET Git) =: JB OMBMCO Rie: ct ets eee ca uicn prikears a bas ae cen ard tie ae 349,963,975 340,918,990 9,044,985 
Lies 2 Pertesh cent ok eee lee tine nes ore artideterersRetare esertnry ate n eceNarn mime 71,994,807 70,052,853 1,941,954 
Capital expenditures - Depenses en immobilisations 
Capital expenditures - Total - Immobilisations .......0s0+s+seee sere eres eee enes 260,703,909 258,504,509 2,199,400 
New machinery and equipment —~ Machines et equipement MOUES :: 4 wei darned ais 19,124,699 17,978,726 1,145,973 
New buildings and other structures — Batiments et autres 
REE MIGHIINESIATLOUILS sale ae ise cost eat a Ped eo oles os Glia nso eae a eG tos aos oe paral 241,579,210 240,525,783 1,053,427 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuyre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees - Total — Heures 
travaillées par les ouvriers salari€s ...... 0.0 ee eee eset erence nett eee eee ee 30,534,830 28,390,915 2,143,915 
Salaried employees — Total - Employés a traitement ......+.+0+eeeeeeese etree es 10,199 9,710 
To rectiemD ine CtS can eevee trcieeetee ees Parcc &-aysteneraatotatias anemaemersigiesti Regen alias ego 2,133 2,065 
Tridlivectees lavdirects't scat ce he ale atta ece ye osiets soins Vip el sbecwelcm ist De arg cer tage age 8,066 7,645 


See footnote(s) at end of tables. - Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, Statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1980 


ue 2 pee & ee os = i ae ge 


Total 
number — nombre 


Establishment classification - Classification des établissements 
Establishments — Total — Etablissements ...........0..0cceeccecceuccucceuccucce 9,478 235 1,099 1,490 6,654 
Characteristics of construction output 
Caracteéristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output - Total - Valeur globale du produit 
Re laycoumstruction meme tee rete, « so). 5's ho Mest aelacs s.«oiea GARE SoA is woes SARE 4,556,207,652 115,118,984 1,097,709,237 972,860,040 2,370,519,391 


Detailed by type of construction - Détaillé suivant le genre de 
construction: 
Single detached - Maisons simples détachées ............0---ecccecucecece. 3,128,360,341 32,393,703 487,917,296 537,331,288 2,070,718,054 


225,714,935 16,972,864 73,822,492 64,111,228 70,808,351 
169,851,010 16,861,261 72,971,860 54,882,373 25,135,516 
(IIDIER)5) «avs PIPER: Ash REESE. On ot Gee as 763,582,224 17,300,140 334,264,897 219,535,391 192,481,796 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels...................... 252,578,388 27,431,101 123,949,546 89,822,067 11,375,674 
Highway, road and bridge - Grandes routes, chemins et DONS A ac sresaaetietce 2,590,603 1,959,836 466,168 164,599 = 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ..................-...... 13,530,151 2,200,079 4,316,978 7,013,094 = 
Detailed by type of work - Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
modifications” et transformations) (ei iaaewe whic... sa kobe bee ote <cecse.folbee 4,327,411,566 104,563,608 1,035,229,335 916,444,972 2,271,173,651 
Repairiconstructions=Reparations seat See sic ae} ae Obie. coco bees 228,796,086 10,555,376 62,479,902 56,415,068 99,345,740 
Income statement - Etat des profits et pertes 
Operating revenue — Total - Revenus d’exploitation .............00ccecceuceeeees 5,099,860,543 117,515,702 1,331,687,268 1,147,588,975 2,503,068,598 
Construction revenue — Revenus de construction ...........-e0ec0cecuceeeee 4,556,207,652 115,118,984 1,097,709,237 972,860,040 2,370,519,391 
Other revenue(8)) = Autres!revenus(8) Veo. ccna bouts Wash os eceta ck bllee 543,652,891 2,396,718 233,978,031 174,728,935 132,549,207 
Operating costs (direct) - Total - Coits (directs) d’exploitation ...............0005 4,183,942,976 99,795,449 1,081,105,924 949,083,684 2,053,957,919 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ..............-. 1,909,620,572 48,188,894 566,410,342 450,487,500 844,533,836 
Mateniaise—) Materiauixtee ss <. o:2:<'5 5 Sect NS ASS 5.5 De Rees wareaareeeene 1,015,482,800 24,795,716 228,811,244 219,600,358 542,275,482 
WWares(LO)¥= Salaires(dO Mir ...- 5.2.5 easels <4 a cise Boe 6 Sab cea 304,797,689 12,416,855 58,014,726 67,952,195 166,413,913 
Salaries(10) — Traitements(10) 46,534,898 1,573,033 12,376,430 9,226,711 23,358,724 
Wandi=:Terraing! tanh acs aos Learn 646,571,175 6,900,217 170,911,326 136,244,743 332,514,889 
Other direct costs — Autres coats directs 260,935,842 5,920,734 44,581,856 65,572,177 144,861,075 
Operating costs (indirect) - Total - Coits (indirects) d’exploitation ................ 637,948,399 17,541,598 143,088,946 156,739,406 320,578,449 
Salaries (10) ‘Praitements(l0))- >; <h Bea ane cos ws hee oe vi ee 160,599,181 6,542,194 33,259,863 44,318,816 76,478,308 
Bad’ debts’— Créanees irrécouvrables ).)..28 08 <60<5 cae dsb ob akae cosas ee nehd ale 7,163,802 421,812 964,675 1,703,779 4,073,536 
Hinancineg = Pinancemented, 252% is tea Mek 5 cach a ee ees wes cos ce he 159,946,068 1,958,770 33,975,725 58,978,561 65,033,012 
Depreciation Amortissement +. 2; ? naa ccs 35 cab OR iwc dasa Seem 47,047,031 1,394,661 7,997,270 11,546,530 26,108,570 
Other indirect ‘costs!= Autres cotits indirects........0.6.scc0yee eves ceed eee 263,192,317 7,224,161 66,891,413 40,191,720 148,885,023 
Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) nets 
GiexPlortationy avantsimpPOls coys,cccie/ais 1g) VCP Te ciotele ais14' ele cial adele Chatevncvere ave ce sai sieueiatts 277,969,168 178,655 107,492,398 41,765,885 128,532,230 
PrOfiteem BONE fices eer ta ie ovdo se SE Ss Race ees ina eRe 349,963,975 2,772,503 120,939,238 59,277,014 166,975,220 
IoRaee Tice Saree kre soca. DAR eos 2 RL We aece ae haa’ 71,994,807 2,593,848 13,446,840 17,511,129 38,442,990 
Capital expenditures - Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total —- Immobilisations ...............0c0c cece eeeceevece 260,703,909 730,741 68,543,396 145,883,328 45,546,444 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs............ 19,124,699 547,985 3,982,631 2,554,422 12,039,661 
N ildi d oth tructures — Batiments et autres 
Caadrueriedh é 2 = b aia 1100.5 Dh 1S DS ORD UNDO 0 OB DMOARU ODN 45.005 241,579,210 182,756 64,560,765 143,328,906 33,506,783 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees - Total —- Heures 
travaillées par les ouvriers pa Ridin UcO DBD AGS Onn OdoO DOO. SURCOOORUES aicine 30,534,830 1,230,626 5,623,533 6,570,188 17,110,483 
Salaried employees - Total - Employés a traitement ............0eeeeeeeeeeeeeee 10,199 330 1,993 2,194 5,682 
Direct Directae eee jak tse sclera Meets. oie Sis uae rapa ined eersuinecn gad eco meme 2,133 59 508 412 1,154 
8,066 271 1,485 1,782 4,528 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) 4 la fin des tableaux. 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1980 - Continued 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1980 - suite 


Single detached - Maisons simples détachées 
number — nombre 


Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments — Total - Etablissements sae. 0 ccc + ccc ab ecicls ove eieiae clelsiere viasle etole 8,624 167 926 1,327 6,204 
Characteristics of construction output ? 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output — Total - Valeur globale du produit 
de la construction ......cecece essere te eeseer ete reese erence eeteaccseseeesees 3,346,354,383 69,513,108 509,491,913 673,661,947 2,093,687,415 


Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 
construction: 


Single detached — Maisons simples détachées ........ ++. esses eee eee eee eees 2,910,863,730 24,196,348 295,487,367 525,594,374 2,065,585,641 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SONIC ETACHEES Me. -letaw ches. vo cbiapesles obenetel Sun ol. 0 0g) elviminrennie wets + «lala a agecniaiwie 112,971,415 12,403,509 37,533,116 49,607,749 13,427,041 
Row housing — Maisons en rangée...... ++. sees eee erence eset eter steer tee 85,099,159 13,801,199 42,593,690 25,383,676 3,320,594 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 

bid) Cy) ROPING Mies ir oh ces Aer ae ce gma Sc 2 Nea: te 71,307,182 4,864,021 40,858,579 23,930,697 1,653,885 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels........-.---.+-+++++++ 158,618,471 13,198,245 88,943,442 46,776,530 9,700,254 
Highway, road and bridge - Grandes routes, chemins et ponts .......------- 1,487,009 856,242 466,168 164,599 - 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ...-..-++-+-+++s2se esses 6,007,417 193,544 3,609,551 2,204,322 - 


Detailed by type of work — Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
modifications et transformations) ......0.0e eee e sete ence eee e eee 3,140,022,501 63,348,417 456,390,577 624,529,047 1,995,754,460 
Repair construction — Réparations .....-....6s0 sees ects eter eerste eters 206,331,882 6,164,691 53,101,336 49,132,900 97,932,955 


Income statement - Etat des profits et pertes 


Operating revenue - Total — Revenus d’exploitation ......+.++++eeeeeee ree eer sees 3,672,919,788 70,842,942 562,441,632 841,936,497 2,197,698,717 
Construction revenue — Revenus de construction ...........50500ee errr eee 3,346,354,383 69,513,108 509,491,913 673,661,947 2,093,687,415 
Other revenue(8) — Autres revenus(8) .....2.-- 600s eee eee e crete eteeeee 326,565,405 1,329,834 52,949,719 168,274,550 104,011,302 
Operating costs (direct) - Total — Couts (directs) dexploitation ......---.++seeeee 2,998,200,172 58,778,184 469,547,187 674,078,076 1,795,796,725 
Payments to sub-contractors — Paiements aux BOUS-LTALTAMUS see wc laete ee ote 1,220,481,896 28,026,618 188,503,487 284,056,468 719,895,323 
Materials: — MAateriaux) i,lccieeccoccure teteinb bite wicks © oie ale atehd binptPetelefe's,0 wince s ¢ ehe al etahe 784,136,764 14,639,393 131,768,370 152,996,598 484,732,403 
Wages(10) — Salaires(10) .......0..cseeee cree ects esc re ete tee e teen creas 242,552,685 6,705,661 45,680,605 48,477,580 141,688,839 
Salaries(10) — Traitements(10).......... ccc cece cece eee eect teen eens 32,111,717 425,505 4,027,800 6,962,664 20,695,748 
Aieavicliies DCREGINIG, cohen ica « Riera ket mae Beta alecgta a taxa A nasa tess oP thhe shoe ocean eee 503,081,889 4,842,708 68,758,172 125,588,243 303,892,766 
Other direct costs — Autres cottts directs .......... 66 cc eee e eee e cere renee eee 215,835,221 4,138,299 30,808,753 55,996,523 124,891,646 
Operating costs (indirect) - Total - Coats (indirects) d’exploitation ..........+++5+ $10,602,133 12,334,232 76,354,039 136,966,117 284,947,745 
Salaries(10) — Traitements(10)..... 0st t access sere r ee rnenerteensa ec ewes 130,292,462 4,784,263 20,638,386 36,204,868 68,664,945 
Bad debts — Créances irrécouvrables 5,701,371 334,214 787,237 1,403,426 3,176,494 
Financing — Financement .........-0.eeee ences cence ee et eee e tener nen enees 128,676,731 789,249 16,128,412 55,811,431 55,947,639 
Depreciation — Amortissement .......-. 0-0. e eee e eter e renee nent e eterna eens 38,906,008 968,795 4,455,326 10,003,736 23,478,151 
Other indirect costs — Autres cotits indirects .........esee eee cess eee ee eeee 207,025,561 5,457,711 34,344,678 33,542,656 133,680,516 
Net operating profit (loss) before taxes — Beneéfices (pertes) nets 
dexploitation avant impots 164,117,483 — 269,474 16,540,406 30,892,304 116,954,247 
Profit: =) Bénéficesin 2. Vakaee oo = 226,065,900 1,880,202 23,681,114 47,569,912 152,934,672 
Blogs le Perks ach Reckatcin te ares c vin Coes en cos aaa eas ss at Miers 61,948,417 2,149,676 7,140,708 16,677,608 35,980,425 
Capital expenditures - Deépenses en immobilisations 
Capital expenditures - Total — Immobilisations .......+.++s+eeere resets eee ee sees 204,664,920 466,234 17,718,545 142,938,220 43,541,921 
New machinery and equipment — Machines et équipement MICVES: s.y).5 a n16 obs hoes 15,926,866 367,680 2,444,896 1,762,128 11,352,162 
New buildings and other structures - Batiments et autres 
SEDUCTARES  MCULS Me Diclec akek= ovo. avayas chet) Malecabetat 6 /o7e) cre utghal vinvaehe © +4 ot orblege Wel ene 188,738,054 98,554 15,273,649 141,176,092 32,189,759 
Labour characteristics - Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees - Total - Heures 
travaillées par les ouvriers salaries ......0eeeeeeeeee terse eee ce etre sees seres 25,114,114 703,729 4,478,004 4,803,366 15,129,015 
Salaried employees — Total - Employes a traitement .....-.++++s+e-eeeee sere eeee 8,414 200 1,257 1,752 5,205 
Directcce Directs beet het ca cps eee ie iste aOR uct lel ou toteaiinianes peste atintetod oie) gz acole anaes 1,572 17 203 311 1,041 
Tnidirect <= [nidirects id ccs tees gctars oot ROM ake wich o we eluisle ferns tmmevetofn- e912 = oe tees ieee 6,842 183 1,054 1,441 4,164 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1980 -— Continued 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises genérales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1980 — suite 


a a Dep eee” ee esl 


Double — Maisons doubles 


number — nombre 


Establishment classification - Classification des établissements 
Establishments - Total — Etablissements ..........0..c0cccecceecccceucceuccees 162 29 14 30 89 
Characteristics of construction output 
Caracteristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output - Total - Valeur globale du produit 
Ges Tai construction pera atete Sate = -)s1s\<.0, dates RAN eh» oo «sole WAGE Me acess cero SMR 114,697,166 §,421,297 33,027,744 16,005,029 60,243,096 


Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 


construction: 
Single detached — Maisons simples détachées ...........0..0.0ccccecesesess 19,939,713 1,614,769 12,532,051 3,091,061 2,701,832 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 
semi-détachées) Br ater cee ie ec ca Re. i 9.87 00. 3 SRR re | 90,171,387 2,234,336 18,326,137 12,229,604 57,381,310 
Rowsthousing —eNiaisons, en) rangeel. min pone... sch Me Ste ess os sso) SS 216,161 - 216,161 - - 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 
Ua SO OP et bo ot ay SRO, BLA OA Re AEs Ep ne aoe a 1,953,395 = 1,953,395 = ~ 
Non-residential buildings - Batiments non résidentiels................0.0005 2,055,738 1,572,192 = 323,592 159,954 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts.............. = = Ss = es 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ...........0ccc eee eeeee 360,772 = - 360,772 — 
Detailed by type of work - Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
modiiications tetatranstormations) §.sginets ...- . cee GaWoscads weds ces tubbns 110,355,582 3,503,282 33,010,379 14,565,617 59,276,304 
Repair construchiony =e CpArAblons feet saKh .n/-s/6-.+ ee cee Gplels aivn.d ne eek deen 4,341,584 1,918,015 17,365 1,439,412 966,792 
Income statement - Etat des profits et pertes 
Operating revenue - Total - Revenus d’exploitation ...............0eceeeeeeeeece 117,733,298 5,661,852 34,348,642 16,331,863 61,390,941 
Construction revenue — Revenus de construction .............0-c00eeseeueee 114,697,166 5,421,297 33,027,744 16,005,029 60,243,096 
Other revenue(S) pvAutres revemus(S)y. lou. 1... cb cee eeh soe ee see e dea s 3,036,132 240,555 1,320,898 326,834 1,147,845 
Operating costs (direct) - Total — Coats (directs) d’exploitation ............-..0005 101,133,364 4,738,717 30,672,209 13,784,003 $1,938,435 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ................ 42,299,511 1,545,631 11,695,685 4,874,130 24,184,065 
TDGeTIAIS == WLALERIAUXATL So wc coe PERTAIN Gy Shas voce ns E PRR Gaba olocs oles a panes a 30,231,898 1,659,848 7,980,915 5,244,098 15,347,037 
RV vest ())) <> Seal anOstibO)) eo case osc sb erate te Secs c acs & «te hoa bers bps be vee & 7,329,220 942,113 665,083 878,551 4,843,473 
Salaries CLO) Mraitements (10)! higceitite es ene shsas baila ae tue este une 774,583 ATI 185,256 165,639 345,915 
BASIS Sy CONTAINS GEE UGE Bicone ce a YEE Ds so 53 co oh tee SORE ws ay ae Debi 14,354,500 93,718 8,307,834 2,103,496 8,849,452 
Otheridirect, costsz= Autres coats: directSar oe. os as eat ail Ee cs cele weiter f 6,143,652 419,634 1,837,436 518,089 3,368,493 
Operating costs (indirect) — Total — Coits (indirects) d’exploitation ..............4. 11,997,575 788,047 2,690,241 1,827,783 6,691,504 
Satanies(10)°—“Trartements(10) 2: timid gece nce o's p Sea ec se es ae deine’ 3,644,321 138,383 835,727 603,610 2,066,601 
Bad«debts:— Créances Irrécouvrablesicis..iy. sc... 05 sah dea beipe cds vene s ideae 243,942 10,268 43,029 126 190,519 
EIMANCIDE =a RM INODECINENE iter onc ofits ole(ss esis sR URED Sc s se REG 2,438,886 74,860 868,830 595,582 899,614 
Depreciation’ — AmMGreiSSOMeENt - =. hE cers cn oe eo Blea ga Wane cave les ohms a 779,146 107,260 119,513 88,563 463,810 
Other indirect costsi= Autres. cotits indimects ...... 0 sis. yageeceece ee ceae’ 4,891,280 457,276 823,142 539,902 3,070,960 
Net ti ‘ofit (loss) before taxes - Bénéfices (pertes) nets 
gL era al id Seneeieds dono 6s. dapae eS AHACt D2 Ane DDDETO ODER. 20 ar 4,602,359 135,088 986,192 720,077 2,761,002 
POR PRBS CSS 2. SOIR Go) cr SOT ROR. Ie To 39, nol R eee OID 5 fet te 5,861,661 260,408 1,729,002 791,575 3,080,676 
HEOSSH RCCL LOS A SIEMN PRE: og iclic si cia fo apa NERS oie es osess WA a ek oscars +) ORG 1,259,302 125,320 742,810 71,498 319,674 
Capital expenditures - Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations ..........-.0 0 see e cece cece eeeee 662,939 114,708 3,397 299,123 245,711 
New sackihery and equipment — Machines et équipement neufs............ 264,718 58,983 3,397 66,124 136,214 
ildings tures — Bati ts et autres 
Oe a Las 303.22 55.0 a 
Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees — Total — Heures 
travaillées par les ouvriers salari€S ......eeeeceeeeecccenacenesccceneerensnes 691,079 124,670 67,445 68,544 430,420 
Salaried employees - Total - Employés, aytraitement ..... 20. sete n eee c eee v erin ein danes Hs * 2H us 
Ditecumemibincctormerrinnircs arse <b CaN ects areyeeae ceereqpiaiercie Vie hernistetralsreao memes « © igs 12 49 35 96 


iNelice Cha Uru IT RCEa nie enh ce iy. SMEG Sera gee ven a ae EB tae eae eens eS od 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1980 — Continued 


TABLEAU 3. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classées suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1980 — suite 


Row housing — Maisons en rangée 
number — nombre 


Establishment classification - Classification des établissements 
Establishments’— Total’ = Etablissements 0. 0.0.0. 0 o:0 sere «(06 eile cleie = «icteiwlols 0100 elelele'e 60 4 9 33 14 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output — Total - Valeur globale du produit 
GSH EAy CONSHCUCHIGT Ferre wireless ofp rele ove fatale vareva/h's 0's lu p-v'w orale rbleten w/Wla’n‘a(a a uoalerete 97,233,238 8,005,089 42,505,482 24,708,574 22,014,093 


Detailed by type of construction — Détaillé suivant le genre de 
construction: 


Single detached — Maisons simples détachées ........--. 00.0 eevee eee eee es 8,503,385 2,710,401 4,326,226 1,267,587 199,171 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, 

SEMICACTACHEES) rear atreel, . Le ALN eae ainlatetieeCclats (ae cos Pe ecm ataths at ats trier arak Sanaa 4,792,383 2,273,059 2,519,324 - = 
Row housing; — Maisons en) rangéey pe vute eval: atsre els eigietsferete cles civin'> cielo penie ls 67,709,867 2,941,779 23,561,549 19,391,617 21,814,922 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 

EERDIER) he crate Melee sista rot sn alecche aR ee ete lo,» tale ratads ente aperetn ets Vateve ta (ere earenat 12,237,753 - 10,863,893 1,373,860 - 
Non-residential buildings — Batiments non résidentiels..............-.-. a 3,989,850 79,850 1,234,490 2,675,510 - 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts - - - - - 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ..........-... ee eee ences - - - - - 

Detailed by type of work - Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 

conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 

modifications et transformations) 95,534,415 7,821,305 42,401,819 23,297,198 22,014,093 
Repair construction — Réparations 1,698,823 183,784 103,663 1,411,376 - 

Income statement - Etat des profits et pertes 
Operating revenue - Total - Revenus d’exploitation ..........00ee cesses eeeeereee 101,056,996 8,461,861 43,961,344 25,887,698 22,746,093 
Construction revenue — Revenus de construction ..........---:.00000eeeeeeee 97,233,238 8,005,089 42,505,482 24,708,574 22,014,093 
Other revenue(8)' = “Autres: revenus(8) ies wit sci. wicveccte wie epi eielecs wines vlaue alate 3,823,758 456,772 1,455,862 1,179,124 732,000 
Operating costs (direct) - Total - Cotts (directs) d’exploitation ............-.+200 83,442,351 6,324,832 35,788,938 21,808,501 19,520,080 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ................ 41,426,255 2,360,486 18,762,829 10,627,954 9,674,986 
Materials — Materia cess: c:ctcis cists me vtretetsiaes ta sicvo: eiela eleveteverriialg tatoo fers? etele /aV=tarerateta's 19,012,189 1,766,980 6,602,903 6,054,535 4,587,771 
WarestlO)) — Salaires(lO)l rt nvr... nrapraeeeter ictal ot toro na eater eunuch ete oatan tents 6,759,365 534,610 1,575,563 2,186,246 2,462,946 
Salaries (hO)| —» Hraltermenits LO) j.1-c.tetteradhats Catngclowe svols catentatetcncvetay akerole <PetetelovePatecria 1,298,786 80,668 717,824 344,718 95,576 
Prcaincdte Merbeli tise Seeere eet thee vies sins > Ue eet mtn aps vslsturs env re fud Nad wiaiotaviorata ou ruyete surety 10,620,534 1,394,953 5,907,065 1,929,708 1,388,808 
Other direct’ costs’ —: Autres’ codits’ Girectsi. crt. oc osc 4s cra lel cis terelels wi areiatarmels yet 4,325,222 187,135 2,162,754 665,340 1,309,993 
Operating costs (indirect) - Total - Coits (indirects) d’exploitation ............++-. 15,089,336 1,995,174 7,469,324 2,879,670 2,745,168 
Salaniesc10)) = Drartements iO)! 2 javeeerteuts terete ssh otatalevefe terete netets lover «Met otatare iat poebeents 4,349,702 258,452 1,438,823 1,235,084 1,417,343 
Badecebts! = (Creances) Jrrecouvra lester tre ia ierore ni otavavarenintebeetlae vias (<ralaihicls Merete ate 392,580 40,009 36,430 4,213 311,928 
Himancing: — Financementy st.) 'ocvscoledeteatinietne)nisose atetenaptraiehetelptatste¥sals)=\cieis Saves sceraiy 4,752,242 948,253 3,224,983 320,804 258,202 
Depreciation’ = Amortissemient 5.0.0 fo ce cel ene wn ain WE Mlelatwia nels » wha: o'e!eieverainle wie) 548,654 114,118 164,623 175,761 94,152 
Other“indirect, costs’ =" Autres’ cOUtS’ INGITECES! waco ne dw cree ce tet ese sw wictctncey ale eels 5,046,158 634,342 2,604,465 1,143,808 663,543 
Net operating profit (loss) before taxes - Bénéfices (pertes) nets 
dexploitation avant impOts.........cccecscnccscceccrccceccvcccesessccccsece 2,525,309 141,855 703,082 1,199,527 480,845 
PFoht'= Béenehoeen ws orcas nic <ioy-is erent rant ru nerve Rutan ani atc toa Ny 3,023,558 186,824 878,300 1,242,850 715,584 
ToOSS IP OLVOR? rete cites ar iacsteetg tate tein tes avere' cMalaraln Weer thereat ro ante icwcnaate 498,249 44,969 175,218 43,323 234,739 
Capital expenditures - Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures - Total - Immobilisations ......... 066 e eee ee eee e eres 1,601,024 - 14,611 1,579,716 6,697 
New machinery and equipment — Machines et équipement neufs 171,414 = 14,611 151,593 5,210 
New buildings and other structures — Batiments et autres 
SUTUICCUTES: NEUES creme iter hekayeate meer sta eteEr ar elascntm erties ate sia corks etcnl eee 1,429,610 - - 1,428,123 1,487 
Labour characteristics —- Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 
Hours worked by wage-earning employees - Total — Heures 
travaillées par les ouvriers salaries .......cccvcvccecccvcrssecceseseseccavouce 667,972 44,829 123,116 309,297 190,730 
Salaried employees — Total - Employés a traitement ........... 00 eeeeeeeeeee eee 248 18 94 84 52 
| Bylo econ OL hy Se Ceeee on ORME: Penne nn ACHE Poe MCueT Bere or OAL 56 3 29 20 4 
Nidirech-—= Indirectsty. \ncus eames enone eatiore ts eval csetla tal matexed shat tobeevetano raven doey exerts 192 15 65 64 48 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 
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TABLE 3. Residential General Building Contracting Industry, Operating Statistics Classified by Degree of 
Specialization in Major Type of Construction Performed, Canada, 1980 — Concluded 


TABLEAU 3. Lindustrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques d’exploitation, 
classees suivant le degré de spécialisation par genre principal de construction, Canada, 1980 — fin 


Be 5 pei Pies aa 


Apartments — Appartements 
number — nombre 


Establishment classification — Classification des établissements 
Establishments - Total — Etablissements .............2-ccecceeccecceecsceccauce 632 35 150 100 347 
Characteristics of construction output 
Caractéristiques du produit de la construction dollars 


Value of construction output - Total - Valeur globale du produit 
Hes Lar CONSErUCHION Ere ate minuniese tr eintciouicisTa ceviche nadernet nadie bine seni maseenen 997,922,865 32,179,490 $12,684,098 258,484,490 194,574,787 


Detailed by type of construction - Détaillé suivant le genre de 


construction: 
Single detached — Maisons simples détachées ............00-c0cceeeevceeuee 189,053,513 3,872,185 175,571,652 7,378,266 2,231,410 
Double (duplex, semi-detached) — Maisons doubles (duplex, ear a se 
semi-détachées) Sec poe oorme se BUDSO ogo nUnot bomomaubpcln Gn oppoysaos ea ctdn 17,779,750 61,960 15,443,915 2,273,875 - 
Row housing = Maisons en rangée 16,825,823 118,283 6,600,460 10,107,080 - 
Apartments (including triplex) - Appartements (y compris les 
triplex) he eae heen ie ok hehe reel BASEN TON een Ga NCGE ESSE 678,083,894 12,436,119 280,589,030 194,230,834 190,827,911 
Non-residential buildings - Batiments non résidentiels...................... 87,914,329 12,580,814 33,771,614 40,046,435 1,515,466 
Highway, road and bridge — Grandes routes, chemins et ponts.............. 1,103,594 1,103,594 - - ~ 
Other engineering(9) — Autres travaux de génie(9) ........... ccc cece eevee 7,161,962 2,006,535 707,427 4,448,000 - 
Detailed by type of work - Détaillé suivant le genre de travail: 
New construction (including additions, alterations and 
conversions) — Construction neuve (y compris rajouts, 
modifications ely Wanslormallons) iattermaisem ieee yee ee tines 981,499,068 29,890,604 503,426,560 254,053,110 194,128,794 
IRepalngconstructiong-sh eparalonus ac bie et capi, nice eee aoe 16,423,797 2,288,886 9,257,538 4,431,380 445,993 
Income statement - Etat des profits et pertes 
Operating revenue - Total - Revenus d’exploitation ............c0cceeeeeeeeeeeee 1,208, 150,461 32,549,047 690,935,650 263,432,917 221,232,847 
Construction revenue — Revenus de construction ...............cceeceeeeuee 997,922,865 32,179,490 512,684,098 258,484,490 194,574,787 
Other mevenue(S) — Autres’ reventis(8) oo ie teevera cicesvarnitie oe brasiop aya oinenre es 210,227,596 369,557 178,251,552 4,948,427 26,658,060 
Operating costs (direct) - Total — Cots (directs) d’exploitation ................... 1,001,167,089 29,953,716 545,097,590 239,413,104 186,702,679 
Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants ...............-. 605,412,910 16,256,159 347,448,341 150,928,948 90,779,462 
Witterialey—— NIALORIQUS. cn ficvarne sila sre See atcleiactale tat ieee oe ave Gai nats aes ae ace ee 182,101,949 6,729,495 82,459,056 55,305,127 37,608,271 
WASeSO)  SAISIESUTO) crc ects tis eld cinrer ec cnciu anbine acts tis eeee en 48,156,419 4,234,471 10,093,475 16,409,818 17,418,655 
DalaricetLOy — Praikomenta Lye. vase ten tec occ scot be cee nhs a aeaten 12,349,812 989,087 7,385,550 1,753,690 2,221,485 
VAT "SCV execs wre trea hs Oe eee yak oie Pare ais nt eoks Gnd MR ann econ ene 118,514,252 568,838 87,938,255 6,623,296 23,383,863 
Others direct. costs; Autres) couts Girects”. «cn fanemigs catenins oO nena cern ee 34,631,747 1,175,666 9,772,913 8,392,225 15,290,943 
Operating costs (indirect) - Total - Coits (indirects) d’exploitation ................ 100,259,355 2,424,145 56,575,342 15,065,836 26,194,032 
Salanies(O)P=—Uraitements (LO) ie. -veisgulers cearsts ar abba chevedeasiain ici etelepacstatee te ater ra 22,312,696 1,361,096 10,346,927 6,275,254 4,329,419 
Bad tdebts t= Oreances irecouvraDles; etec ics tei een ee 825,909 37,321 97,979 296,014 394,595 
Hinancinige a PInANCEMMOLE ICM ealetteter ttle ere elete sr tere niciete tarele sa A Yaiata coon 24,078,209 146,408 13,753,500 2,250,744 7,927,557 
Depreciation’ —sA mortissement Mae ie aialsiesn so meters a evans weenie exetbiten® hale tears eed 6,813,223 204,488 3,257,808 1,278,470 2,072,457 
Other indirect costs) — Autres) couts: Indirects| hiss nace cure len toe enol eres 46,229,318 674,832 29,119,128 4,965,354 11,470,004 
Net operating profit (loss) before taxes - Bénéfices (pertes) nets 
denploitation BY AIMED EO USiate levers cetaloraretorete ce telerere eisteieieiets/otareteisieveroreinialcieraievt ieleteistersyeia 106,724,017 171,186 89,262,718 8,953,977 8,336,136 
Prolite enencesy inset medab te sattaiek rich ve tony poet icor vectra cath deeremcacstne lege terials 115,012,856 445,069 94,650,822 9,672,677 10,244,288 
TLGSS RE ONL ES ciety Baa tala a pote oc yuk ie sos, apau oss bay atchoaysgs nuep hoses ehermpeh ahs Greg gas 8,288,839 273,883 5,388,104 718,700 1,908,152 
Capital expenditures - Dépenses en immobilisations 
Capital expenditures — Total — Immobilisations ..............0ccececeseeceseeees 53,775,026 149,799 50,806,843 1,066,269 1,752,115 
New sanchsnety and equipment — Machines et équipement neufs............ 2,761,701 121,322 1,519,727 574,577 546,075 
ildi th t — Batiments et autres 
DI GS Oe alg Ree 51,013,325 28,477 49,287,116 491,692 1,206,040 


SLPUCTINeS eNEULGryeeyeiaere cieea tke ckkab Kegen eo ee tacansyoLousle, cacxe)e ole Te eumuer sper egmaieeei See 


Labour characteristics — Caractéristiques de la main-d’oeuvre number — nombre 


Hours worked by wage-earning employees - Total - Heures 
travaillées par les ouvriers salari€S ..........0eeeee eect eee tect tere eeeeeee 4,061,665 357,398 954,968 1,388,981 1,360,318 
Salaried employees — Total - Employés a traitement ............ssseeeeeeeeeeeee 1,313 93 Be e ai 
DirecteauD recta met meter cee eter eet setter crmtarie nemactenRenekersiste as + 466 32 
847 61 324 242 220 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) 4 la fin des tableaux. 
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TABLE 4. Residential General Building Contracting Industry, Financial Statistics for Establishments Reporting 
Balance Sheet Information, Classified by Size Group,(6) Canada, 1980 


TABLEAU 4. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, statistiques financiéres des établissements 
fournissant des données relatives au bilan, classées suivant la tranche de taille(6), Canada, 1980 


Item — Détail 


Establishments - Total — Etablissements ..........++0+e+eee000s 


Income statement - Etat des profits et pertes 


Operating revenue - Total - Revenus d’exploitation .........+... 
Construction revenue — Revenus de construction ........... 


Other revenue(8) — Autres revenus(8) .......0+ 0s ee ee eee 


Operating costs (direct) - Total - Couts (directs) d’exploitation ... 


Payments to sub-contractors — Paiements aux sous-traitants 


Materials Matériaux, sc.): sien. 4st ole cache eyapiviatsr «iss p ate 
Wages(10) — Salaires(10) ..........eeseeee secre ener e eters 
Salaries(10), — Traitements(10) <0 e0-0.s cc. ace cleels cite pe nee 
Landi Terrains» haps ctepapee san h die kar ede «= ork adem 


Other direct costs — Autres cots directs ........0eeses vues 


Operating costs (indirect) - Total - Couts (indirects) d’exploitation 


Salaries(10), — Tratements (10) aes alee ae < oe vie mle cnt ate iee 
Bad debts — Créances irrécouvrables .......2.0.-+eeeeteees 
Financing — Finanrement ..c2.0-. nate scree nerlaeeae mean ne 
Depreciation — Amortissement ........64. 004s deere eens 


Other indirect costs — Autres cots indirects ...........+.- 


Net operating profit (loss) before taxes — Benefices (pertes) 


nets d’exploitation avant impOts ......6.ece eee scence eee tenes 
Brofite— Béneéfices sayy tv. ayeetne srcroainle ot atetebariakele! dickcratio'ss esekpis 


ToGssesel er tes: ticet nares wie ee aeti iptree savas eee 


Balance sheet - Bilan 


Assets: — ‘Total = ACtits c:c:cicieis <;c:e2etcisisie piolala sieves ale’ @isleiols alsianaratave 


Cash and short-term investments — Encaisse et placements 


temporaires. de fonds... 0... cei Mewes s sacle cineamitienss 
Accounts receivable — Comptes a recevoir ...........++2055 
Inventories —Inventalresicr Anuisra skied ewe wine les oie ain ioe 
Other current assets — Autres actifs a court terme.........- 
Fixed assets — Immobilisations .....:..0cueecccecrsreneces 


Other long-term assets — Autres actifs a long terme........ 


Liabilities and equity - Total — Passif et du capital .........--- 
Current liabilities — Passifs a court terme..........+++.++- 
Long-term liabilities — Passifs a long terme .............-- 


Bouity=—«Capital. 2 ae nase et pag aes vislne steals ie 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


Total 


810 


3,247,653,693 
2,773,107,987 
474,545,706 


2,678,642,700 
1,335,137,890 
527,353,908 
133,112,099 
29,216,830 
519,345,356 
134,476,617 


395,346,838 
106,685,490 
4,672,814 
134,426,387 
21,355,515 
128,206,632 


173,664,155 
207,756,359 
34,092,204 


4,181,899,277 


108,210,525 
543,559,640 
1,722,153,952 
118,311,198 
1,271,486,186 
418,177,776 


4,181,899,277 
1,454,967,521 
2,084,299,373 

642,632,383 


$500,000- 


749,999 


202 


130,765,216 
125,927,331 
4,837,885 


111,292,736 
44,237,423 
38,089,581 
11,876,092 

814,243 
11,665,387 
4,610,010 


16,184,734 


5,671,424 


1,307,583 
5,521,925 


3,287,746 
5,753,587 
2,465,841 


98,630,175 


9,338,108 
12,452,571 
48,372,149 

2,459,214 
16,350,712 

9,657,421 


98,630,175 
46,934,137 
21,082,384 
30,613,654 


$750,000- $1,000,000- 
SOCES) 1,999,999 


number — nombre 


141 240 


dollars 


126,271,877 341,730,967 
121,875,676 326,130,758 
4,396,201 15,600,209 


105,674,089 287,181,204 
45,887,882 124,849,346 


30,342,134 75,427,290 
11,154,679 21,705,263 
628,512 3,005,613 


13,352,549 51,059,548 


4,308,333 11,134,144 
15,432,441 45,068,253 
5,316,076 16,093,805 
359,817 1,223,462 
3,552,820 10,631,536 
927,816 2,923,371 
5,270,912 14,196,079 
5,165,347 9,481,510 
6,627,642 15,533,895 
1,462,295 6,052,385 


95,348,824 341,568,167 


7,305,494 16,274,585 
11,065,914 41,635,763 
49,797,134 167,809,570 

3,591,329 8,607,806 
13,248,194 77,229,117 
10,340,759 30,011,326 


95,348,824 341,568,167 
50,156,985 163,393,673 
16,489,474 101,348,486 
28,702,365 76,826,008 


$2,000,000- 
9,999,999 


172 


739,800,674 
709,679,670 
30,121,004 


648,282,007 
300,787,727 
152,444,111 
41,667,151 
8,859,557 
115,980,711 
28,542,750 


82,635,719 
25,962,038 
1,153,211 
27,496,823 
4,254,490 
23,769,157 


8,882,948 
23,998,735 
15,115,787 


768,790,040 


15,113,035 
99,553,763 
400,241,931 
15,318,379 
165,087,968 
73,474,964 


768,790,040 
425,628,604 
244,000,294 

99,161,142 


$10,000,000 
and over 


et plus 


55 


1,909,084,959 
1,489,494,552 
419,590,407 


1,526,212,664 
819,375,512 
231,050,792 
46,708,914 
15,908,905 
327,287,161 
85,881,380 


236,025,691 
53,642,147 
1,678,375 
89,319,355 
11,942,255 
79,443,559 


146,846,604 
155,842,500 
8,995,896 


2,877,562,071 


60,179,303 
378,851,629 
1,055,933,168 
88,334,470 
999,570,195 
294,693,306 


2,877,562,071 
768,854,122 
1,701,378,735 
407,329,214 


TABLE 5. Residential General Building Contracting Industry, Financial Ratios for Est 
Balance Sheet Information, Classified by Size Group,(6) Canada, 


TABLEAU 5. L’industrie des entreprises générales en construction domiciliaire, 
fournissant des données relatives au bilan, 


Item — Détail 


Establishments — Total — Etablissements ..........0-.0ecccccecceecceccee 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impdots 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impots 


— Se SE Se Se ee ee ee eee eee 
Equity — Capital 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impots 


-_-_eeeee eee — — 


Total assets minus current liabilities — 
Total actif moins passifs a court terme 


Net operating profit (loss) before taxes — Bénéfices (pertes) 
nets d’exploitation avant impdéts 


——————————————————————— ee eee 
Assets — Total — Actif 


Profits(11) — Bénéfices(11) 


Losses (absolute value)(11) — Pertes (valeur absolue)(11) 


Fixed assets — Immobilisations 


ES Se eee SS ee es ee ee eee 
Equity — Capital 


Current liabilities —- Passifs a court terme 


Equity — Capital 


Accounts receivable at year end x 365 — Comptes a recevoir 
a la fin de l’exercice x 365 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 


Operating revenue — Total — Revenus d’exploitation 


Working capital(7) — Fonds de roulement(7) 


Current assets — Actifs 4 court terme 


Current liabilities — Passifs a court terme 


Assets — Total — Actif 


Liabilities - Total — Passif 


Cash and temporary investments — Encaisse et placements 
temporaires 


Current liabilities — Passifs a court terme 


Bad debt expense - Créances irrécouvrables 


Accounts receivable at year end —_ 
Comptes 4 recevoir a la fin de l’exercice 


See footnote(s) at end of tables. — Voir note(s) a la fin des tableaux. 


Total 


days 


jours 


ablishments Reporting 


n t ratios financiers des établissements 
Classées suivant la tranche de taille(6), Canada, 1980 


$10,000,000 
$2,000,000- and over 
9,999,999 = 

et plus 


nn 
n 


7.69 


36.05 


6.96 


5.10 


16.32 


166.48 245.40 


1.16 


0.44 


OS 


Footnotes 


(1) 
(2) 
(3) 


(18) 


(19) 


(20) 


Source: Construction in Canada, 1980-1982, Statistics 
Canada, Catalogue 64-201. 

Actual expenditures 1973-1980, preliminary actual 
1981, intentions 1982. 

Source: Private and Public Investment in Canada, Out- 
look 1982, Statistics Canada, Catalogue 61-205. 
Because of rounding totals may differ slightly from 
totals given elsewhere. 


Beginning with the 1976 actual, residential expendi- 
tures have been adjusted upwards to include addi- 
tional home improvements such as re-insulation, 
landscaping and other alterations. 

“Other building” (item 35) contains structures which 
could not be published in specific categories due to 
the secrecy provisions of the Statistics Act. 


Size groups in Table 1 are based on firms’ value of 
work put in place, i.e., gross construction revenue 
adjusted by change in work in progress. In Tables 4 
and 5, size groups are based on firms’ gross construc- 
tion revenue only and values represent national 
volumes. 

“Working capital” is defined as current assets minus 
current liabilities. 

Other (non-construction) revenues include sales of 
materials, equipment rental, project management, 
building rental and other types of operating 
revenue. 

Other engineering construction includes marine con- 
struction, waterworks and sewage systems, dams and 
irrigation, electric power facilities, gas and oil facili- 
ties, railways, etc. 

Wages and salaries represent gross payroll before 
deduction and include employer contributions to 
employee welfare and benefit plans. 

Profits and losses are net operating book profits and 
losses before taxes. 

British Columbia includes Yukon and Northwest 
Territories. 

Data in more than one size group have been combined 
to meet secrecy requirements of the Statistics Act. 


Information was combined to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 

Information was omitted to meet secrecy require- 
ments of the Statistics Act. 

A breakdown of repair expenditures for residential 
construction by type of structure is not available. 
Establishments with annual gross operating revenues 
less than $10,000 are not considered part of this 
industry and as such are not included in the universe 
estimate of that industry. 


Certain data have been revised to reflect revisions to 
the National Income and Expenditure Accounts. 


Data for government departments include data for 
departmental Crown corporations and exclude data 
for proprietary Crown corporations which are all 
classified to other industries. Agency Crown corpora- 
tions, on the other hand, are provisionally classified in 
part to other industries and the remainder to govern- 
ment departments. 


Beginning in 1976, expenditures for the construction 
industry are projected from benchmark data derived 
from annual censuses of the construction industry. 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


(9) 


(10) 


(11) 
(12) 


(13) 


(14) 
(15) 
(16) 


(17) 


(18) 


(19) 


(20) 


Source: La construction au Canada, 1980-1982, n° 64-201 au 
catalogue, Statistique Canada. 

Dépenses réelles en 1973-1980, dépenses réelles provisoires en 
1981 et dépenses projetées en 1982. 

Source: /nvestissements privés et publics au Canada, Perspective 
1982, n° 61-205 au catalogue, Statistique Canada. A cause de 
V’arrondissement de certains chiffres, les totaux des tableaux 
ne correspondent pas toujours aux totaux apparaissant 
ailleurs. 

A partir de 1976, chiffres réels, les dépenses de l’habitation ont 
été corrigées de facon a inclure les améliorations additionnel- 
les, telles que la ré-isolation thermique, le paysagisme et 
autres modifications. 

Le poste 35 (autres batiments) comprend les constructions qui 
ne peuvent étre rangées dans leurs catégories propres en vertu 
des dispositions de la Loi sur la Statistique relatives au 
secret. 

Les tranches de taille dans le tableau 1 sont déterminées par 
la valeur des travaux mis en place, c.-a-d., par les revenus 
bruts de construction ajustés par la variation dans les travaux 
en cours. Aux tableaux 4 et 5, les tranches de taille sont 
déterminées par le revenu brut de construction et les mon- 
tants correspondent aux volumes nationaux. 

“Fonds de roulement”’ est la différence obtenue lorsqu’on 
déduit les passifs a court terme des actifs 4 court terme. 
Revenus ne provenant pas des travaux de construction com- 
prennent la vente de matériaux, la location de batiments et 
d’équipement, la gestion des projets et autres genres de 
revenus d’exploitation. 

Autres travaux de génie comprennent génie maritime, canali- 
sations et systémes d’égott, barrage et irrigation, réseaux 
électriques, installations de gaz et de pétrole, voies ferrées, 
ete: 

La rémunération brute de tous les salariés comprend les 
contributions patronales versées au bénéfice des employés. 


Les bénéfices ou pertes sont les bénéfices et pertes comptables 
nettes d’exploitation, impét non déduit. 

La Colombie-Britannique comprend également le Yukon et 
les Territoires du Nord-Ouest. 

Les données de plusieurs tranches de tailles ont été groupées 
pour satisfaire aux prescriptions de la Loi sur la Statistique 
relatives au secret. 

Les données ont été combinées pour satisfaire aux prescrip- 
tions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 

On a omis des données pertinentes pour satisfaire aux pres- 
criptions de la Loi sur la Statistique relatives au secret. 

La répartition des dépenses en réparation de la construction 
résidentielle par genre de structure n’est pas disponible. 

Les entreprises dont le chiffre brut des revenus annuels 
d’exploitation était inférieur 4 $10,000 ne sont pas considérées 
comme faisant partie de cette industrie et de ce fait ne sont 
pas comprises dans les estimations représentant l’ensemble de 
Punivers. 

Certaines données ont été revisées afin de démontrer des 
modifications apportées aux comptes nationaux de revenus et 
de dépenses. 

Les données provenant des ministéres gouvernementaux 
comprennent aussi celles des corporations de la Couronne de 
département tandis que les données des corporations de la 
Couronne de propriétaire sont comprises avec les autres 
entreprises. Par contre, une partie des corporations de la 
Couronne de mandataire sont temporairement classées com- 
me entreprises et le reste sont rangées sous “‘administrations 
fédérales”. 

A compter de 1976, les dépenses de |’industrie de la construc- 
tion sont projetées a partir de données de référence provenant 
de recensements annuels de |’industrie de la construction. 


5 a Statistics Canada Statistique Canada 


Complete and return address-labelled | Please quote your File Reference 

copy in the enclosed envelope. The} Number in all correspondence with 

File Copy is for your own records. Statistics Canada concerning this 
questionnaire. 


FILE REFERENCE NUMBER 


=e 


CONFIDENTIAL 
FORM GC- 11 1980 


Construction Division 


THE 1980 CENSUS OF THE 
CONSTRUCTION INDUSTRY 
RESIDENTIAL BUILDERS 
GENERAL CONTRACTORS 
AND DEVELOPERS 


Authority: Statistics Act, Statutes of Canada 
1970-71-72, Chapter 15, and applicable 
Provincial statutes and regulations. 


SI VOUS PREFEREZ CE QUESTIONNAIRE 
EN FRANCAIS VEUILLEZ COCHER CL) 


SECTION A. GENERAL INFORMATION 


1. Correct name and address if different from above. (Please indicate postal code). 


2. If your firm during 1980 was active as a residential builder, 


w 


wn 


an 


. Accounting period for this report is from: 


construction trade, please check [Y]the principal source of that year’s revenue. 


(a) (Weontract construction of new houses, apartments, vacation 
homes 


(b) Pees repair construction 


general contractor or developer involving the direct responsibility and supervision of more than one 


(d) 


Residential alterations, renovations, additions, conversions, || 
tehabilitations 


fe) Residential own account building construction for sale 


(c) Residential land development AND own account building ( Residential land development only WITHOUT own account Tl 
| construction for sale building construction iL 
® Other activity if not covered above, i.e. trade contractor, inactive, etc. 
Please specify: 
—— 
INSTRUCTIONS: 1) If you checked either (a), (b), (c), (d) or (e), please complete questionnaire and return. 
2) If you checked either (f) or (g), do not complete questionnaire but return. 
3) ALL questionnaires must be retumed to Statistics Canada within 30 days. 
4) Whenever necessary, estimates may be used in this report. 
. Check type of legal entity: Sole : Incorporated 
10 Proprietorship 20 Partnership 30 company 


NOTE: ALL INFORMATION IN THIS REPORT SHOULD PERTAIN TO THE FIRM’S 12 MONTH ACCOUNTING PERIOD WHICH ENDED ON ANY DATE 


BETWEEN APRIL 1, 1980 AND MARCH 31, 1981. 


. Provinces, territories or foreign countries where construction work was performed. 


. Please list below the operating names of any joint-ventures in which you participated during the reporting period and indicate the total revenue (sales) for each. 


$ 
(a) Name = 

$ 
(b) Name = = et 

$ 
(c) Name 

$ 
(d) Name 

$ 
(e) Name 
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= hoot 


Dollars 


12. 


ile 


14. 


SECTION B,. PROFIT AND LOSS STATEMENT ie (omit cents) 
GROSS OPERATING REVENUE 

. Gross construction revenue (total billings or sales) 2 2. 1 ee ee ee es ad a Cas 
Other operating revenue (e.g. sales of materials, land, rentals, project management fees, 
building management) please specify: 

To tall gross/operating revenue tieyn tems «2 ake ie alae eons egy eee Nap eee yi ne Rees ree rea ep eee a ee 
OPERATING COSTS (Direct Costs) 
NOTE: If breakdown of direct costs is not available, please provide percentage estimates for items 12 to 18, 
based on dollar value of item 19. 

GUb-COntraCtS sce ce fh cece cea ot WR Le wie drapes se Cee anOMENL Ook  LoTet re Maule Fhe al fo) (cornu oN Ten Cte te acl cae ent nie ents Ele) beta Cre Seas ES 
Construction materials'and supplies... 25s cues ee ns ae oe a ates sient syngas eTeED 6) Saris tind sieaniesl ia ie 
Exclude other direct costs which are not construction materials; these should be reported below (items 14-18). 
Gross WARES eect ee tige cal ne gy in Seca te seas See Seige nS ca ge RO ten ne sascha aie mis ceicas i” NR en ON eo 
Paid to all hourly rated workers before deductions for income tax, pension plans, insurance, etc. 
Gross direct salarieS sc... ctiec sues. 008 eee vss 0S ene age Seen MIaSD Ueda) (iva, Wade retGhont Gecay eqn on aed Octane Roa En econ Ra Sey = 


13. 


16. 


17. 


18. 


198 


20. 


21, 


22. 


23. 


24, 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30 


Paid to supervisory field staff, etc. charged to projects, before deductions for income tax, pension plans, insurance, etc. 


Employee benefit expense... 2... 0-2-5 2e eee eee eee 
Employer contributions not reported in item 14 and 15 above, such a 
plans, insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging. 


Land Cost (include cost of services, carrying charges, etc.) 


All other direct costs (e.g. general conditions, repairs, design fees, marketing, realty commissions, equipment rental) 


Total operating costs (cost of sales) 


Employee benefit expense... 0-10 ete ee ee eee ee ee ee ee ee 
Employer contributions not reported in item 20 above, such as Workmen’s Compensation, Unemployment 
insurance plans, holiday pay, etc. Include allowances for travel, board and lodging. 


Insurance, pension plans, 


Total depreciation expense, on buildings, machinery, equipment, etc. 


Bad debt expense written off 


Cost of financing (interest paid on mortgages and loans) 


All other overhead costs (e.g. premises, insurance, legal fees, realty taxes, etc.) 


Total overhead costs ot 1k tae ee as Sn este we etic re Fat Cinema te Raye ee Coan Sie Ung el le Rom Ath Ags 
(a) Work in progress at beginning of reporting period... ~~. - 2 - ee ee ee ee ee ees $ al 
(b) Work in progress at end of reporting period ... 1-1-0 ee ee ee ee es $ 


s Workmen’s Compensation, Unemployment Insurance, pension 


(c) Is land cost included in work in progress above, items 27 (a) & (b)? 


Net operating profit before income taxes (if loss please bracket) 


N.B. Please verify that items 19 plus 26 plus (or minus) 28 equal item 11, if not adjusted by difference in work in progress. 


Miscellaneous net revenue (If loss, please bracket) 


(a) Income from joint venture operations (listed in item 6) 


(b) Other (e.g. bad debts recovered, gain or loss on sale of fixed assets, other extraordinary items) 


. Earnings and withdrawals of working owners or partners (unincorporated companies only) 


s—, 
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SECTION C. DETAIL INFORMATION RELATING TO SECTION B 


Percentage 


31. Of the construction revenue reported in Section B (item 7) what percentage is derived from 
(a) New construction (i) On site construction of new buildings 


32h a the construction revenue reported in Section B (item 7) please indicate the percentages for each type of construction performed by the 
irm: 


Residential Building (a) Single detached 


MLD: Oho e)etaye earn rte 5. Oe otey Clare each ON Rea aAN ne A eR eR NCA Acre ee ian ay: ML eee 


Non-residential (f) Light industrial, (e.g. factories, canneries and related storage buildings)... 2.0.0... ccc ce ee eee cee eeee 
building 
(g) Commercial (e.g. office buildings, hotels, shopping complexes, arenas, etc.).......--0- eee eee eevee eee 
(Ci) institutional (ce caschoolsschurches; hospitalssjalsaetcs)i a. sie denn aici were eee een ee 
G)lO then onzésidential. construction: Please:specifYs.-1- ©, 4 «-)2) 4.0 1 eieinacie ene ee eee cian nee 
Engineering Gpikighway. road street andibridge.constructionew, . een ata aieeeee auen cnceanet ten eUnn weRNE Neus CES eg ee 
(k) Heavy industrial and engineering construction (e.g. energy related structures, marine facilities, smelters, petrochemical, 
CIC U DIAS Papel ANG DUD TMS SCLC!) lec cw seen fe ece oie ary ener en en pee an ee reo 
NECA R ER PET GERRI RRO RN RO Se ONT EEN EM Sores ee ae: UR RAMON AR Ay ope Corot Rae ncin gt dt Pe cane rome Lote ce 
33. Number of dwelling units sold during the reported period (value recorded in Construction Revenue, Section B,item7) ..............-. 
34. Were any of the materials reported in Section B (item 13) supplied to sub-contractors 
for installation? 10 Yes 20No 
35. Were any construction materials installed by your labour force, supplied by your clients 
or other contractors? 10) Yes 20 No 


36. Of total wages paid reported in Section B (item 14) please report (estimated) percentages for each type of trade work performed by your own 


labour force. 


(a) Carpentry (rough and finishing, excluding formwork) 


(b) Masonry (brick, block, stone) 


(c) Formwork 


(d) Concrete work (pouring and finishing) 


(e) Excavating and grading 


(f) Unskilled general labour 


Other trade work not specified above: 


Percentage 


fe nt 


(g) 2 eee : 2 
(h) 
(i) = 
100% 
(Co Ea Me 0k a a ate a mat i rar elle ENT St wee acy Gee CHIR Gree OANES “AnClReR Rat NAWnmd “HeMAGROM pea ey fake capsid ——EE—————— 
Hours 
37. For total wages paid, reported in Section B (item 14) please report: 
Motamnoucsnworked iby ithe firms Ow mlabOU Tr lONCe! 2 eiser mark prea es pie eae acc eGR steams eee eres ee Best clus) eee ees oy loci snig ish erate 
NOTE: If your firm has no records of total hours worked, please indicate average hourly wage rate including 
GINA OWA TINT Sos a5. Gee oe emails Goon soodg ata Gonwane bobo a 6 Sen $ 
Number 
38. For direct salaries paid, reported in Section B (item 15) please report average number of employees... 2... 12 ee ee es 
39. For overhead salaries paid reported in Section B (item 20) please report average number of employees .....- 2.26 e see eee ee es 
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= 320e 


Dollars 


SECTION D. BALANCE SHEET AND CAPITAL EXPENDITURES (omit cents) 


BALANCE SHEET 
Assets: 


40. Cash and short term investments 


41. Accounts receivable (including mortgage advances receivable, holdbacks) .. 1... . +++ s+ sees eer es esse tt tts 


AIT (ay WOrkcin, PROBLCSS 364 away ahcaepies ne ier dins lane oe separa rae ho aaa Tg RE clo Cena IR 


(b) Inventories of lands materials; C£C2 Go) eee oes ce aaa oo oes alr aac 


EOWA TTOE ENYA GDY egret raat RES Oy Once EL SEG ces ci-ciit eas ret Coke RON er Sg STURT SE EE 


43. Other current assets (e.g. deposits, prepaid expenses)... --- + see eee tte et eee ee ee ete eee 
& al 


44. (a) Fixed assets (e.g. property, machinery and equipment) at cost... . +--+ ++ seer rsere 
(6) Accumulated depreciation, sic). scum fceye eee ee autem rcetsed nina oa (ee meen eed ms) Tae 


(c) Fixed assets less accumulated depreciation 


45. Other long term assets (e.g. investments, mortgages, intangibles) 


46. Total assets 


Liabilities and equity 


47. Current liabilities (e.g. accounts payable, short term bank loans, overdrafts, holdbacks, advances) ..------ ses eee teeters 


48. Long term liabilities (e.g. long term debts, loans, mortgages) 


49. Equity (e.g. share capital, contributed surplus, retained earnings) 


50. Total liabilities and equity 


CAPITAL EXPENDITURES 


51. Capital expenditures on new buildings and structures used by the firm or rented to others. Include capitalized leasehold 
improvements. 


(a) Purchased buildings when the firm is the first owner (exclude residential buildings and land) 


(b) Own account construction (exclude residential buildings and land) 


52. Capital expenditures on new machinery and equipment (include used items acquired abroad) 


53. Repair expenditures on buildings and structures 


54. Repair expenditures on machinery and equipment 


RESPONDENT'S EXPLANATORY NOTES 


FEDERAL PROVINCIAL AGREEMENTS TO SHARE INFORMATION: To avoid duplication of enquiry and to provide consistent statistics, this survey is being 
conducted under a cooperative agreement, made in accordance with the Statistics Act, Statutes of Canada, 1970-71-72, Chapter 15, under Section 10 for the 
exchange of information with the British Columbia Central Statistics Bureau for respondents in that province. 


If information is needed to complete this questionnaire please contact P.M. Schneider, Construction Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario. KIA 0Z6. Telephone 
(613) 995-8424, You may call collect. Quote file number in all correspondence concerning this questionnaire. 


Copies of the statistical publications resulting from this Census should be available early next summer. 


Name of person completing this report Official position Siatistion Canadaruse 


Edited 
Business address 
Keyed 
Telephone (Area code and number) Date of this report 
1979 CR 
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a 
| wt Statistics Canada Statistique Canada 


- - - - CONFIDENTIEL 
Veuillez remplir et retourner la | Veuillez inscrire le numéro de réfé 

copie avec l’étiquette d’adresse | rence de votre dossier dans toute FORMULE GC -11 1980 
dans !’enveloppe ci-jointe. L’autre correspondance avec __ Statistique 

copie est pour vos dossiers. Canada concernant ce questionnaire. Division de la construction 


NUMERO DE REBERENGE RECENSEMENT DE L’INDUSTRIE 


DE LA CONSTRUCTION, 1980 
ENTREPRENEURS GENERAUX 


CONSTRUCTEURS ET PROMOTEURS 
EN BATIMENTS RESIDENTIELS 


EN VERTU DE LA LOIsur la statistique, Status 
du Canada de 1970-71-72, chapitre 15, et 
des lois et réglements de la province qui s’y 
appliquent. 


IF YOU PREFER THIS QUESTIONNAIRE 
IN ENGLISH, PLEASE CHECK C) 


SECTION A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 


1 


2 


w 


+ 


wn 


a 


. Si vos nom et adresse ci-dessus sont inexacts, veuillez faire la rectification voulue et indiquer le code postal 


. Si votre entreprise agissait en 1980 4 titre de constructeur, d’entrepreneur général ou de promoteur en batiments résidentiels et était directement responsable d’au 


moins deux métiers spécialisés, veuillez cocher [V]ta source principale de votre revenu pendant l’année: 


a) Construction de maisons neuves, d’appartements, de maisons 4) Travaux résidentiels: modifications, rénovations, additions, 
de villegiature a contrat. conversions, restaurations. 

b)| Travaux de réparation domiciliaire. | | e) Consthon résidentielle pour votre compte destinée a "| 

°) Aménagement de terrains résidentiels ET construction POUR p Aménagement de terrains résidentiels SANS construction 
VOTRE COMPTE destinée a la vente. POUR VOTRE COMPTE destinée 4 la vente. 

g)| Autre activité (par ex., entrepreneur spécialisé, inactif); | 
Veuillez préciser | 


INSTRUCTIONS: (1) Si vous avez coché a), b), c), d) ou e), veuillez templir le questionnaire et nous le retourner. 
(2) Si vous avez coché f) ou g), ne remplissez pas le questionnaire, mais retournez-le a Statistique Canada. 
(3) TOUS les questionnaires doivent étre retournés a Statistique Canada dans les 30 jours. 
(4) L’utilisation des estimations est permise. 


- Indiquez la forme juridique 1 ( Propriétaire 20 Société en 3 [ Société a 


de votre entreprise: unique nom collectif responsabilité limitée 


NOTA: TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE QUESTIONNAIRE DOIVENT SE RAPPORTER A VOTRE EXERCICE COMPTABLE QUI 
S’EST TERMINE ENTRE LE PREMIER AVRIL 1980 ET LE 31 MARS 1981. 


. La période comptable visée par ce rapport s’étend du au 


. Indiquez dans quels provinces, territoires ou pays étrangers vous avez effectué des travaux de construction: 


. Veuillez indiquer la raison sociale des entreprises en participation auxquelles vous avez été associé pendant la période de déclaration et préciser le revenu total 


(ventes) de chacune. 


$ 
a) Nom 

$ 
b) Nom 

$ 
c) Nom 

$ 
d) Nom 

$ 
e) Nom 
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SECTION B. ETAT DES RESULTATS 


En dollars 
(omettre les cents) 


REVENU BRUT D’EXPLOITATION 
7. Revenus bruts des travaux de construction (chiffre d'affaires ou ventes totales). 2.2... 2. ee ee ee 
Autres revenus d’exploitation (par ex., vente de matériaux, terrains, locations, honoraires de gestion de projets 
et gestion d’immeubles); veuillez preciser. 
8. eee = he 
9" ee eee ae 
10. rete Goes 4. ore eee 
11. Totalidurevenu brut dcexplomatiOne. ce tor cesar, Sa ie © Saver otto 2 ow, eee eetae woe) et eaaberretiemen seer eres Tes) Senn tee tt See te 
FRAIS DIRECTS (couts des ventes et contrats) 
NOTA: Si une repartition des frais directs n'est pas possible, veuillez donner, pour les postes 12 a 18, des estimations 
en pourcentage fondces sur Ja valeur du poste 19. 
12) Travaux executes par dessoustrantants 3 to ere Seg a a oe ek Sg oe tis vice casts 
13. Matériaux de construction ........... sca ean WRN ees EL SPAN AE PS AIR we tet, Pore. PEPE AGES AOERE 
Ne comptez pas les autres frais directs, mais déclarez-les aux postes 14 a 18. 
14. Remuneration brute des ouvriers a taux horaire, avant déduction d’impots et contributions diverses. 2.2... ee es 
15. Salaires bruts (imputés aux projets) des surveillants sur chantiers, avant déduction d’impOts et contributions diverses........... r 
16. Charges sociales ..... win) tgs uae rear alley (emer aan CONOR CNG Icu.ee. FICE eeeg No ey MeweNny [ROT «Manne Weemkens Cn eee aS 
Contributions de l’'employeur non déclarées aux postes 14 et 15; il s’agit notamment des versements au titre de l'indemnisation des 
accidents de travail, de l’assurance-chomage, de régimes de retraite, des régimes d’assurance et des congés payés. Comptez aussi les 
indemnités pour frais de deplacement, de gite et de couvert. 
7 Lerrams(ycOmpnslusitrain de serviees Ge Cedi tweLGs)m meres mentee | x”. ays. naa 5 SRC Ieamaintege ery inrracibrictinan isihc tiie inan nics: ets 
18. Tous les autres frais directs (frais de chantier, location de matériel, réparations, frais de conception, frais de commercialisation, frais de 
VENteMeCtOuM. cas) Voke dee Get we aca ke es CARRE eae ee eer soes’ ENS aah oR Sai opted cea eh od SP eC heamcameE ih a reno flee eS A 
19. Totalidesttraisdirecte(coutidesiventesret:contrats): so giclee cae eat ows te wl nd oud) bat ns Ae yen Pe a 
FRAIS GENERAUX (frais indirects) 
20. Traitements bruts avant déduction d'impots et contributions diverses (personne! de direction, cadres administratifs, ingénieurs, etc.) 
21.:Charges sociales. - 42> 3)» Mena om gin She = ween 4 ements ae, yee Rte erat eee Gd eke ee) we 
Contributions de l’employeur non déclarées au poste 20; il s’agit notamment des versements au titre de l’indemnisation des accidents 
de travail, de l’assurance-chomage, des régimes de retraite, des régimes d’assurance et des congés payés. Comptez aussi les indemnités 
pour frais de déplacement, de gite ct de couvert. 
22. Brais d’amortissement (de ibatiments, deumachines, cd Outhiaeenctes)® livel. urc)agctteor ote deg sis in aut pectin ate) eres ke Meelis treet 
DBS CrEanCes Te CONVIADICSTATIRILCES Te Pe te ee genta hte, one tuaten ain eninr er degeing rites iewat ne ape ak ere a ae 
24. Fraiside tinancement (in tcretsisuir NV DOthequesietiemiprumts)) 20s = wi caleretaie sels wolsnes se eunuch eine Oe gus) eee gs ae i 
25. Tous les autres frais généraux (locaux, assurances, frais juridiques, taxes fonciéres, ctc.) . 2 6. ee ee 
26. Total des: ffais-Senevaun’ og aadldn vee ts Scie ee ae Rim outcome sh Feld Oh me ES ee ded ode ta eree niece Td | 
27,4) Lravaux en Cours auldebut deiexercice COMmptaDle: a necks a 6 hae =) 455) cusuuessioomencin aye mde $ 
b)<Eravaux.en.coursaila finsde:lenercice; comp tables csewne cease cc erireetcen elspa oes ye wiser eu ogee ee ee eee 
c) Le cout des terrains est-i] inclus en 27 a) et 27 b)? 1 oui 0) Non 
28. Bénéfice net d’exploitation avant impots sur le revenu (indiquez une perte entre parentheses) 6... 2 ee | Rene ie ert eee 
Nota: Veuillez vous assurer que addition (ou la soustraction) du poste 28 aux postes 19 et 26 correspond 4 la valeur du poste 11, a 
moins d’étre ajustée par la difference des travaux en cours. 
29. Revenus nets divers (indiquez une perte entre parentheses) 
a) Revenus provenant des entreprises en participation (voir le poste 6)... ee ee ee ee ee es roa 
b) Autres revenus (rentrées sur créances radices, gains ou pertes sur la vente d’immobilisations, autres postes extraordinaires) ...... 
30. Bénéfice et prélevements des propriétaires ou associés actifs (s'applique seulement aux propri¢taires uniques et aux sociétés en nom 
coblectif): Se ees ei a IR ee Ce vate ae ee en Nd Oe oC ee ale eerie ends ord aeettal ca) Jers vile ney ese eee ee 
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= Behe 


SECTION C. RENSEIGNEMENTS DIVERS SE RAPPORTANT A LA SECTION B 


Pourcentage 


31. Quel pourcentage de vos revenus au titre de la construction (déclarés au poste 7 de la Section B) provient de 
a) la construction neuve i) Construction de batiments neufs sur place 


TREE UE .c FiBoar 3, aural By a ecmeOREY oF CSTR CORR [oR eRe ee ee Mm ee eS 
Ss Veuillez indiquer le pourcentage des revenus déclarés au poste 7 de la Section B attribuable 4 chaque genre de construction exécuté par votre 
entrepmise. 
Construction a) Maisonsaridividuchlest cen caemparea tte erent fee ie ee ee 
résidentielle 


Construction non 
résidentielle 


g) Batiments commerciaux (tours de bureaux, hétels, centres commerciaux, arenas, etc.) 


h) Batiments institutionnels (écoles, églises, hOpitaux, prisons, etc.) 


i) Autres batiments non résidentiels (veuillez préciser) 


Travaux de génie j) Routes, rues, chemins et ponts 


k) Batiments d’industrie lourde et gros travaux de génie (constructions liées au secteur énergétique, 
fonderies, usines pétrochimiques et autres, usines de pates et papiers, etc.) 


33. Nombre d’unités de logement vendus durant l’exercice comptable (Valeur déclarée au poste 7 de la Section B) 
34. Avez-vous fourni une partie des matériaux indiqués a la Section B (poste 13) 4 vos sous-traitants 


installations marines, 


afin qu’ils l’installent? 10 Oui 20 Non 
35. Avez-vous exécuté des travaux a aide de matériaux fournis par les propriétaires ou par 
d’autres entrepreneurs? 10 oui 20) Non 


36. En ce qui conceme l’ensemble de la rémunération déclarée au poste 14 de la Section B, veuillez estimer le pourcentage imputable aux travaux 


spécialisés exécutés par vos ouvriers: 
a) Charpenterie et menuiserie de finition (sauf les coffrages) 


b) Macgonnerie (briques, blocs, pierres) 
c) Coffrages 
‘d) Travaux-deciment: (coulagecb-finition ie: <0 etna ek ceased Rea We ben ooo soa now a dearer ar 0 flees tia Boor 


e) Excavation et nivellement 


g) Travaux exécutés par des journaliers 


Autres travaux spécialisés exécutés par vos ouvriers (veuillez préciser): 


100% 


—$—<$<$<$<$£@_—____ 


100% 
_——— 


Unités 


Pourcentage 


8) 


h) 


37. Toujours en ce qui concerne l’ensemble de la rémunération déclarée au poste 14 de la Section B, veuillez donner les détails suivants: 


Le nombre total d’heures travaillées par vos propres ouvriers 


NOTA: Si vous ne disposez pas du chiffre total des heures travaillées, veuillez préciser le taux horaire moyen, 
y compris les avantages sociaux 


38. Nombre moyen d’employés dont le salaire est déclaré au poste 15 de la Section B 


39. Nombre moyen d’employés dont le salaire est déclaré au poste 20 de la Section B 


100% 


Heures 


Nombre 
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SECTION D. BILAN ET DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 


BILAN 
Actif: 


40. Encaisse et:placements/a\courtstentie. 4 a./« oi yeaa, eee een ie eee at i eee etd chet cre gees ee cence 


41. Comptes-clients (y compris les avances sur hypothéques a recevoir et les retenues de garantie) 


QQa) Pravauxcem COUT rman ache ete: Wel og eee aca nTe Re ecreh nse el eb ne REI ae dire tnt ere corto tare aan 


b): Stocks: de termins de matenauksete oxi vie cc. con & gis sm ERR eens cele, sow Boekose 


C) Totalsa)iplus!b)) x... tnaiier peur ree: Sea cen Farol: com vals (AS ake OBaRCRe Eas Steen ro Te. feo DORRIT CRe Ea arte sea ear a eae 


43, Autre. actsf a.court terme (dépats,, frais pavesidavancesictc.) mrnrtsms & rea Ee ek aa & os. <a mf eee Pass guest co 


En dollars 
(omettre les cents) 


44. a) Immobilisations (biens immobiliers, machines, matériel, etc) au prix cofitant 
b)<Amortissement-atcumulé: sic)... cuties, ahr ee kab ey cha eal tie Ieieivacaita. vine een eee 
c)-Immobilisations moins amortissementaccumiule. co. ggecealtyst sw uaydety ea cine gee ppenateyy apncvsinalbsteyeust egebehd aypsuths skews 
45. Autre actif a long terme (placements, hypothéques, actif incorporel, etc.) 2.0... ee eee ee 


46. ACHE total», 5, ssryeates 0) fous k as otebea) tee re heaical Fae, teste th al, © Rad RUD TONG ya Me cht Be roe eT 


Passif et capitaux propres 
47. Passif a court terme (comptes-fournisseurs, emprunts bancaires a court terme, découverts, retenues de garantie, avances, etc.)...... 


48..Passifpadong terme (dette.a long terme, emprunts,Jiypotheques, efci)'> 0, Ge 15am Plone een ane nce ey emer Rial cena 


49. Capitaux propres (capital-actions, surplus d’apport, bénéfices non répartis, etc.) 2... ee ee ee ee ee es 


50. Lotal.duipassifet des: cap itauxipropres:te. iow seetea sn sic a dele my enti ay, wei ce she, vse, giant ay SIRS STS al) ea ae 


DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 


51. Dépenses en immobilisations au titre des structures ou batiments neufs utilisés par votre entreprise ou loués a des tiers (y compris les 
améliorations locatives capitalisees) 


a) Batiments neufs dont l’entreprise est le premier propriétaire (sauf les terrains et immeubles résidentiels)................% 
b) Travaux de construction pour votre compte (sauf les terrains et immeubles résidentiels) .............-..0220000e0 ae 
52. Dépenses en immobilisations au titre des machines et de l’outillage neufs (y compris les articles d’occasion acquis 4 l’étranger) ..... 


53), Depenses au titre de la‘reparation de batimentsict de structiires.y=-.~ si sa cs w vate tle tr ay Ser ee cis) Seas amenenenaen niece 


54. Dépenses aw titre de la réparation de machines et de Poutillage . 0... ce ce ee ew ec eee ne Ph Ok en ee 


NOTES EXPLICATIVES DE L’ENQUETE 


ACCORDS FEDERAUX-PROVINCIAUX EN MATIERE D’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS: Afin d’éviter le chevauchement des enquétes et de fournir des 
Statistiques uniformes, la présente enquéte est menée aux termes d’un accord conjoint conclu en vertu de l’article 10 de la Loi sur la statistique (Statuts du Canada 
de 1970-71-72, chapitre 15) et relatif a 'é@change de renseignements sur les enquétés ce la Colombie-Britannique avec le Bureau central de la statistique de cette 


province. 


Si vous désirez de plus amples renseignements pour remplir le présent questionnaire, veuillez communiquer avec P.M. Schneider, Division de la construction, Statistique 
Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0Z6. Téléphone (613) 995-8424. Faites virer les frais. Veuillez indiquer le numéro du dossier dans toute communication relative au 


questionnaire. 
Les bulletins statistiques fondés sur le présent recensement devraient étre offerts dés le début de l'été prochain. 


Nom de la personne chargée de remplir la présente déclaration Titre officiel 


Réservé a 
Statistique Canada 
Véerifié 


Adresse commerciale Codé 
Téléphone (indicatif régional et numéro) Date [ 
1979 RC 
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SELECTED PUBLICATIONS 
Catalogue 
Annual 


61-205 Private and Public Investment in 
Canada, Outlook, Bil. 

61-206 Private and Public Investment in 
Canada, Mid-year Review, Bil. 

64-201 Construction in Canada, Bil. 

64-203 Building Permits, Bil. 

64-204 The Mechanical Contracting Industry, 
Bil. 

64-205 The Electrical Contracting Industry, 
Bil. 

64-206 The Highway, Road, Street and Bridge 
Contracting Industry, Bil. 

64-207 The Non-residential General Building 
Contracting Industry, Bil. 

64-208 The Residential General Building 
Contracting Industry, Bil. 

64-209 The Heavy Engineering Contracting 
Industry, Bil. 

64-210 The Special Trades Contracting 
Industry, Bil. 


Monthly 


64-001 Building Permits, Bil. 

64-002 Housing Starts and Completions, Bil. 
(Formerly New Residential 
Construction) 


Bil. — Bilingual 


In addition to the selected publications listed 
above, Statistics Canada publishes a wide range 
of statistical reports on Canadian economic and 
social affairs. A comprehensive catalogue of all 
current publications is available free on request 
from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 
OTE. 


CHOIX DE PUBLICATIONS 
Catalogue 
Annuel 


61-205 Investissements privés et publics au Canada, 
Perspectives, Bil. 

61-206 Investissements privés et publics au Canada, 
Revue de la mi-année, Bil. 

64-201 La construction au Canada, Bil. 

64-203 Permis de batir, Bil. 

64-204 Les entrepreneurs d’installations mécaniques, 


Bil. 

64-205 Les entrepreneurs d’installations électriques, 
Bil. 

64-206 Les entrepreneurs de grande route, chemin, rue 
et pont, Bil. 


64-207 L/’industrie des entreprises générales en 
construction non-domiciliaire, Bil. 

64-208 L’industrie des entreprises générales en 
construction domiciliaire, Bil. 

64-209 L’industrie des entrepreneurs en gros travaux 
de génie, Bil. 

64-210 L’industrie des entrepreneurs en métiers 
spécialisés, Bil. 


Mensuel 


64-001 Permis de batir, Bil. 
64-002 Logements mis en chantier et parachevés, Bil. 
(Auparavant, Construction domiciliaire neuve) 


Bil. — Bilingue 


Outre les publications ci-dessus énumérées, 
Statistique Canada publie une grande variété de rapports 
statistiques sur le Canada tant dans le domaine 
économique que social. On peut se procurer gratuitement 
un catalogue complet des publications courantes a 
Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A OT6. 
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